سالروز وفات مظلومانه و جانسوز پیا م آور نهضت سرخ عاشورا الگوی عصمت و عفت و تقواء بانوی بشکوه خرد و روشنایی و ایمان عقیلۀ بنی‌هاشم حضرت زینب کبری(-/ تسلیت و تعزیت باد 
مطالبات فر هنگیان تا بایان هفته معلم جیمی کار تر: گفتگو با نتانباهی وقت 
پرداخت می شود تلف کردن است 


# دکتر فانی: آزمون استخدامی آموزش و پرورش مردادماه برگزار و دستورالعمل آن او اسط ٭ رئيس جمهوری اسبق آمریکا در سفر به اراضی اشغالی با نخست وزیر و رئیس رژیم 
خرداد اعلام می‌شود صهیو نیستی دیدار تکرد 


اطاایاستم, 


دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵ رجب ۴-۱۳۳۶ مه ۲۰۱۵ - سال هشتادونهم -شماره ۲۶۱۳۷ - ۱۶ صفحه به همراه ۸ صفحه ضمیمه - 


صفحه۳ صفحه ۱۶ 


۰ تومان 


* این برآورد نایجا و پر خطای دشمنان ملت بزرگ ایران 
نایجامی‌توانند در برایر تائید حق مسلم بهره گیری از 
توان صل حآمیز هسته‌ای به حریم امن و حفاظت شده منافع 
امنیت ملی کشورمان وارد شوند 

# تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت مبتنی بر تحریم و 
قرارگرفتن ایران در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل باید 
به صورت شفاف و قاطع لغو و ابطال شود 

# به بقین رمز موفقیت ملت قهرمان و پرافتخار ابران طرد همه 
شکاف‌ها و آسیب‌هایی بوده که موجب کاهش توان و سطح 
تامین و تحقق سیاست‌های ملی اعم از سیاست خارجی و 
امنیت ملی بو ده است 

*ماهیت تو افق‌به گو نه‌ای‌باشدکه ابر آن‌بتو اندزیرساخت‌های 
* تعلیق و برچیدن هر یک از زیرساخت‌های هسته‌ای 
بايد متضمن برچیدن زیرساخت‌های تحریم توسط ۵+۱ 
باشد 

* به یقین در مذاکرات پیش رو. هیچ شائبه جناحی و یاخاص 
سیاسی مطرح ندست و ادبیات مذاکرات بر اساس تامین 
منافع ملی و حصول فرصت مناسب دیگری در احقاق حقوق 


سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: 
۱ +۵ه رگز حق ورود به حریم دفاعی 

امنیتی ابر ان را ندارد 
I‏ 


ری ار nl‏ 


تظاهرات کسترده یمنی ها در اعتراض به ادامه حملات رژیم عربستان 


* نماینده ولی فقیه در سپاه قدس: مقام معظم رهیری عنایت ویژه‌ای به فرهنگ 


دفاع مقدس دارند 


* مدير موسسه فرهنگی و هنری حماسه ثاراله: چاپ ده‌ها عنوان کتاب و آرشیو بیش 
از نیم میلیون برگ سند و ۲۰ هزار ساعت فیلم و صوت در زمینه دفاع مقدس از جمله 


# سید محمود دعایی: طرح سردار سلیمانی در وقف خانه‌اش برای ایجاد موزه آثار 


صفحه ۱۰ 


مذا کره شبانه‌روزی در نیویورکت برای نگارش 


متن توافق هسته‌ای 


* وزیر امورخارجه آمریکا از واکنش‌ها به توافق هسته‌ای 
با ایران انتقاد کرد 

# کری موضعگیری‌های رژیم صهیو نیستی در قبال مذاکرات 
هسته‌ای با ابران رابیمارگونه و ناشی از اختلال روانی ان 
رژيم دانست 


مخالفت شورای نگهبان با مصوبه 


# تیصره ۴ الحاقی به ماده ۵۲ قانون موضوع ماده ۲ 
مصوبه. با توجه به نظریه تفسیری شماره ۱۳۳۴ مورخ اول 
خرداد ۱۳۷۰ شورای نگهیان از حدث محدود کردن و ظادف و 
اختیارات این شورا در امر نظارت بر انتخایات. مغایر اصل 
٩‏ قانون اساسی است 

* این تبصره از این نظر که موجب تبعیض ناروانسبت به 
اشخاص دیگری است که صلاحیت آنان قبلابه تأیید این شورا 
رسیده» مغایر بند ٩‏ اصل ۳قانون اساسی است 


یک عضو تیم مذاکره‌کننده 
هسته‌ای کش ورمان از ادامه 
مذاکرات فنی و کارشناسی ایران 
و ۵+۱ تا پایان هفته در نیویورک 
خبر داد. 

به گزارش ایسناء حمید 
بعیدی‌نژاد در صفحه شخصی 
اینستاگرامش‌نوشته‌است:جلسات 
تدوین متن تفاهم هسته‌ای در 
طول هفته جاری و شبانه روز در 
نیویورک ادامه دارد. 

این عضو تیم مذاکره‌کننده 
هسته‌ای کشورمان در ادامه مطلبی 
که زیر یک عکس که اعضای تیم 
مذاکره‌کننده ایران و اتحادیه اروپا 
را در حال بررسی متنی بر روی 
ویدیو پرژکتور نان می‌دهد. 
نوشته است: مذاکرات تهیه متن‌ها 


ملت ابران است ص وه ۲ صفحه ۱۶ موب ۲ بقیه در صفحه ۲ 
° 
اوداهت پاددات گزارشن تطر هار اوش ها زوابط بیغ العلل 
سے معاد جسمانی مقابله با آسم نیازمند مدرسه در مزرعه به یاد یک عالم مغربی واشنگتن 
د »۳« عزم جدی است طرحی برای توسعه اران دوست در دوراهی 
عت و بحران ۱ ۱ بت حجت‌الاسلام والمسلمیدن ۳ ۳ 
7 صفحه۲ صفحه۳ صفحه ۱۴ صفحه ۵ صفحه ۶ صفحه ۲ RN E‏ 


آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله‌ای 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 


رجوع به صفحه ۳ 


۴۱ الف 
اصلاحصه 


)۰ آگهی مناقصه عمو می 


نام دستگاه مناقصه گزار؛ مجتمع فسفات اسفوردی 

اسموضوع مناقصه: خرید ۱۵۰۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن شماره 
مناقصه ٩۳-۴‏ 

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلخ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال 
۲-موضوع مناقصه: انجام عملیات بار گیری و حمل ماده 
معدنی مجتمع فسفات اسفوردی شماره مناقصه ٩۴-۵‏ 
مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلخ ۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰ ريال 
-موضوع مناقصه: خرید ۲۴۰ تن گلوله آسیابا قطر ۵۰ 
میلیمتر شماره مناقصه ٩۴۶‏ 

مبلغ و نوع سپرده شر کت در مناقصه: مبلغ ۰۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰ ریال 
سایر شرایط مناقصه به قوت خود باقی می‌باشد. 

زمان فروش اسناد: از تاریخ چاپ آگهی الی ٩۴/۰۲/۱۹‏ 

مهلت تحویل پيشنهاد‌ها؛ تا ساعت ۱۴ مورخ ٩۴/۰۲/۲۰‏ 

تاریخ با زگشایی: مورخ ٩۳/۲/۲۱‏ ساعت ٩‏ صبح مجتمع 


فسفات اى 
,۳ 7 مجتمع فسفات اسفوردی 


انتشارات اطلاعات منتشر کرد : 


شر کت لوله گستر اسفراین در نظر دارد تهیه مواد. 
طبخ و سرو غذای حدود ۶۵۰ نفر پرسنل خود را از طریق 
مناقصه واگذار نماید. واجدین شرایط می‌توانند جهت دریافت 
زا ۱ لن کا از کا :ا 
جاده اسفراین -بجنورد» شر کت لوله گستر اسفراین -دبیرخانه 
کمیسیون معاملات مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با 
ی ۰۱۱۱۱۱۱۱ تا ایا ای اک ا 
وی اه بایان کے ۳۰۱/۲۲ ی کک 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد. 

کمیسیون معاملات شرکت لوله ست ر اسفراین 


قابل توجه فرهنگدوستان 
ازسایت فروشگاه اینترنتی افتشارات ا10ت بازدید کنید. 
باپیوستن به سایت فروشگاه اینترنتی انتشار ات اطلاعات 
کتاب مورد علاقه خود را تهیه نمائید . 
www.ketabettelaat.com‏ 
واحد اطلاع رسانی انتشارات اطلاعات 


سلام بر خورشید 


داستان در خشان زند گانی خاتم پیامبران(ص) 
جلد اول :قطع وزیری» ۵۰۴ صفحه. چاپ دوم: ۲۵۰۰۰ تومان 
جلد دوم :قطع وزیری, ۶۴۰ صفحه. چاپ دوم: ۳۰۰۰۰ تومان 


هیچ کس نمی تواند تصور درست و روشنی از «دین اسلام» داشته باشد و نیز نمی‌تواند 
پیام‌ها و ارزشهایش را دریابد» مگر اینکه به جمال حضرت رسول‌الّه(ص) در آیینۀ 
رفتار و اخلاق او بنگرد و از راه و رسم او در زندگی آگاه گردد» که به حق می‌توان گفت: 
«شرح زندگانی رسول خداء بیان حقیقت اسلام است» و «حقیقت اسلام در زندگانی 


و سيرة رسول خدا متجلی است. ۰ نویسنده در مقدمه کتاب می‌نویسد: خوانندة این 


داستان پرجاذبه و در < 


خشان (سلام بر خورشید)» پروردة تمام حقیقت راء یعنی جمال 


انسان کامل را در پهنة عبادت و تربیت و گسترة سیاست و حکومت. در تکاپو و تلاش 
و خدمت و در میدان جهاد و مجاهدت می‌بیند و به معرفت و نورانیتی مجهز می‌شود 


می‌گشاید. قلب خویش را باز می‌یابد و آن را- که عرش خدای رحمان است -به یاد 
خدا و به محبت حضرت رسول الله زنده نگاه می‌دارد» و در طریق زندگی خود را با او همانند می‌سازد و همچون آن پروردة ربانی به اعمال 
صالح می‌پردازد» به خدای خویش عشق می‌بازد و به خلق خدا مهر می‌ورزد. باقیات صالحیات می‌اندوزد و خود را به مقام ابرار می‌رساند و 
شایسته رفاقت و مصاحبت او می گرداند و در جوار رحمت او قرار و آرام می‌یابد. 


٭ فروشگاه مر کزی : تهران بزرگراه حقانی. روبروی ایستگاه مترو ساختمان روزنامه اطلاعات. تلفن: ۲۹۹۹۳۶۸۶ 
* فروشگاه شمارة (۱): تبهران خیابان انقلاب اسلامی. روبروی دانشگاه تهران. تلفن : ۶۶۴۶۰۷۳۴ 

۶« نما بندگی‌های روزنامه اطلاعات در سراسر کشور. تلفن توزیع و فروش: ۰۲۹۹۹۳۲۴۲ ۲۹۹۹۳۳۰۶ 

٭ برای خرید پستی در سراسر کشور با تلفن ۲۹۹۹۳۳۰۶ تماس حاصل فرمایید. 

٭ آدرس سایت فروشگاه اینترنتی : 16612061061321.010 ۲۱۷۲۲۷۲۷ 


یواعد 
7 اا 
1 همهباهم "3ا 


7 
کشاورزی 


وزارت جهاد کشاورزی 
معاونت توسعه مدیر بت و منابع انسانی 


آگهی تجدید مناقصه عمومی 
( نوبت دوم) 


وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای 
خرید یکت دستگاه ارزیابی کمی و کیفی مرفولوژ یکی اسپر م 
رااز طریق سممانه تدا رکات الکترونیکی دولت بر گزار نماید. از 
متقاضیان دعوت به عمل می اید جهت شر کت در مناقصه به ادرس 
۲ مراجعه و نسبت به تکمیل اسناد مناقصه 
به صورت الکترونیکی اقدام نمایند. ضمتاً مرک کد کان در 
مناقصه سپرده شرکت در مناقصه را پس از ثبت در سامانه به 
دبیرخانه کمیسیون معاملات به آدرس تهران» میدان فاطمی. 
ساختمان شهید خیابانیان طبقه ۱۲»اتاق ۱۲۰۴ تحویل و رسید 
دریافت نمایند. 

توضحات: 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ٩۴/۲/۱۶‏ 
مت اران را 
هزینه‌های درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد. 


دبی رخان هکمیسیون معاملات وزارت جها دکشاورزی 


۸ الف 


مناقصه عمومی 
شر کت آب منطقه ای اردبیل F۴/ط/۴‏ 
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 


در اجرای بند هماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ مجلس شورای 
اسلامی (آیین‌نامه خرید خدمات مشاور)» شرکت آب منطقه‌ای اردبیل در نظر دارد 
یا میب E‏ کم MS‏ ,معا کت و 
نظام بهره‌برداری و مطالعات مرحله دوم طرح شبکه اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی 
واحد عمرانی چهارمپایاب سد خداآفرین در استان اردبیل را از طریق فراخوان 
عمومی به مهندسین مشاور واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط فراخوان: 
۱- نام کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای اردبیل به نشانی اردبیل میدان ارتش: 
کدیستی ۵۶۱۹۶۶۷۶۱۹ 
۳۲- موضوع خدمات: خدمات مهندسی مطالعات تکمیلی مرحله یکم. مطالعات 
اجتماعی و مشارکت و نظام بهره‌برداری و مطالعات مرحله دوم طرح شبکه اصلی و 
فرعی ابیاری و زهکشی واحد عمرانی چهارم پایاب سد خداآفرین در استان اردبیل 
۳-برآورد تقریبی خدمات: در حدود ۲۷ میلیارد ريال 
۴-مدت زمان انجام خدمات: ۲۰ (بیست) ماه 
۵-پایه و رشته مورد نیاز: شرکت‌هایی که از معاونت محترم نظارت و راهبردی 
ریاست جمهوری صلاحیت انجام خدمات ابیاری و زهکشی (پایه یک) را دارند 
می‌توانند شر کت نمایند. 
۶-محل دریافت اسناد: اردبیل -میدان ارتش» شرکت آب منطقه‌ای اردبیل -طبقه 
دوم دفتر قراردادها یا از طریق وب‌سایت ۱۷۲۷۱۷۰2111۷71 قسمت مزایده و مناقصه 
۷-مهلت تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی: حداکثر ۱۵ روز پس از آگهی نوبت 
دوم (به پیشنهادهایی که خارج از مهلت تحویل داده شوند به هیچ عنوان ترتیب 
اثر داده نخواهد شد) 
۸- محل تحویل اسناد تکمیل شده: اردبیل - میدان ارتش - شرکت آب 
منطقه‌ای اردبیل -دفتر قراردادها - تلفن: ۰۴۵-۳۳۷۲۹۰۵۸ 
* امتیازقبل قبول ۷۰ می‌باشد. 
# هزینه‌های آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود. 

روابط عمومی‌شر کت آب منطقه‌ای اردبیل 


۱ ir Email:info@arrw.ir 


آ گهی مناقصه عمومی دو مر حله‌ای 


شماره ص/۳ ٩۳/‏ 
اترو شمار 
یزان ص 
شر کت برق منطقه‌ای خر اسان در نظر دارد نسبت به تعویض هادی و یراق آلات مربوطه با هادی پرظرفیت ۸/۹5 WK‏ 1۸ خط ۱۳۲ کیلوولت ارتباطی 
پست پردیس, از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به سازندگان سیم که توانایی تولید هادی پرظرفیت دارند و يا پیمانکاران دارای تجربه اجرای هادی 
پرظرفیت و حداقل رتبه ۵ نیرو دارند اقدام نماید. 
وديف | موضوع مناقصه. 1 
تعویض هادی و یراق آلات مربوطه با هادی پر ظر فیت 11۸۷۷۸055 
خط ۱۳۲ کیلو ولت ار تباطی پست پردیس 
* تاریخ فر وش اسناد: ساعت اداری مورخ ٩۴/۰۲/۱۵‏ الی ۹۴/۲/۱۹ 
* تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت ٩‏ صبح روز شنبه مورخ ٩۴/۳/۲‏ 
* تاریخ گشایش پاکت‌ها:ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ٩۴/۳/۲‏ 
#م‌دارک لازم جت خرید اسناد مناقصه: ١‏ اراته معرفی‌نامه معتبر ۲ -ارائه فیش واریزی به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سیبا 
شماره ۰۲ ۱۰۵۵۳۱۱۱۳ نک E‏ ابران شمه متا شرت شید که ۰۸۵۲۵ نام شر کت E‏ 
* محل فروش اسناد مناقصه: 
مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - بلوار شهید فکوری - جنب بازار سنگ - پلاک ۵ - شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) - تلفن ۰ 
و دورنگار ۰۵۱-۳۸۷۱۷۲۲۰ 
تهران -بزرگراه کر تان - تیش خیابان ۲۷ - بلاک ۲ طیقه همکف ‏ ن ۸۸۳۱۱۳۸۱ ا تورنگار ۸۸۶۳۰۶۹۲ 
* محل تحویل اسناد و کشایش پاکت‌ها: 
مشهد - انتهای بلوار و کیلآباد - نرسیده به جاده شاندیز - سمت راست -شرکت برق منطقه‌ای خراسان -امور تدار کات و قرادادها -تلفن ۰۵۱-۲۶۱۰۳۶۲۸ 
دورنگار ۰۵۱-۳۶۱۰۳۶۲۹ 
ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های اطلاع‌رسانی به آدرس 
سایت اطلاع ر سانی معاملات تواثیر 
سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات 
سایت اطلاع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه‌ای خراسان 


| محلاعتبار _ 
منابع داخلی 


۰ دوبست و چهل میلیون ریال) 


۱ استان خراسان رضوی | ۰/۰۰۰ 


۰۵۱-۰ 


ذیل مراجعه نمایند. 
http://tender.tavanir.org.ir‏ 
http:/iets.mporg.ir‏ 


www.krec.ir 


۲ مالف روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خراسان 


9 آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای شماره ٩۳-۱۶۵‏ 


شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای عملیات اجرایی باند دوم بزرگراه کنار 
تخته -دالکی با مشخصات اصلی زیر را به صورت عام دو مرحله‌ای به مناقصه بگذارد: 
۱-عنوان پروژه مناقصه عمومی دو مرحله‌ای عملیات اجرایی باند دوم بزرگراه کنار تخته -دالکی به طول ۱۸ کیلومتر. 
۲-مدت اجرای کار: ۸2 ماه و دوره تضمین پروژه برابر ۰ ماه می‌باشد. 
۳-برآورد کل کار: براساس فهرست بهای پایه راهه باند فرودگاه و راه‌آهن سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۶۹۶/۹۸۷/۴۳۶/۵۲۷ ریال با شاخص مبنای 
پیمان سه ماهه چهارم سال ۱۲۹۲ می‌باشد. 
۴-محل انجام عملیات: استان بوشور 
ھل یی شر کر اق ا ا ۵ رال م بان 
۶-نوع عملیات عبارت است از: احداث راه شامل عملیات خاکی. تونل» پل بزرگ و روسازی آسفالتی. 
۷-از شرکت‌های پیمانکاری 1 مناقصه که حائز شرایط آئین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران در رشته راه و ترابری 
که دارای پایه متناسب با مبلغ برآورد مذ کور هستند. تقاضا می‌شود جهت مشار کت در مناقصه فوق و کسب اطلاعات لازم و دریافت اسناد 
ی پیمانکاری حداکثر تا تاریخ ٩۴/۲/۲۲‏ به مهندسین مشاور 
فراشار آسیابه‌تهانی. تهران قاطم اا ا کاضانی بو کا ستاری ساختمان صبا ماس ۱۷ لفی‌های ا ۳۳۱۶۵۲۶۳۴ - 
۵ مراجعه فرمایند. 
مس تحویل امساد و پشنهاه قیمت: دفترآاره کل امور پیمان‌ها و رسیدگی قبی واقع در بزرگراه مدرس - حیایان وسید دمبتگردی - 
خیابان فربد افشارء شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور -طبقه دوم می‌باشد. 
ای میات نکیل وارانهاستاه و متار ک هرک در مافسه‌ساعت ۱۰۱۳۰ روریکش تیه مور ۱۳/۲/۲ وزمان بر کزاری جلسه مر حله 
اقا ار اک ا ےا اقا ای ےا سای اک و تفت در ات رت 
اساسنامه و فرم تکمیل شده خوداظهاری و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور رابه همراه سایر اسناد وصورت‌های 
مالی حسابرسی شده و کارت اقتصادی جدید و مدارک و رزومه شرکت را در پاکت (ب) و همچنین برگ پیشنهاد قیمت و فرم‌های آنالیز 
مربوطه به همراه فرم‌های الف. ب» پ و تعهد بیمه‌نامه را در پاکت (ج) قرار دهند. ارسال اسناد و مدارک تکمیل شده هیچ گونه تعهدی در 
زمینه انعقاد قرارداد با متقاضیان برای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ایجاد نمی کند. فرم آگهی الکترونیکی مناقصه 
از طریق صفحه الکترونیکی پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به نشانی 10۳001781۳ 0110:/1615 قابل دسترسی است. 
وزارت راه و شهرسازی 
شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونق لکشور 


۵ م الف ادار هک لامور پیمان‌ها و رسی دگی فنی 


نفت و بحران خاورمیانه! 


نفت و بحران در خاورمیانه دوقلویی هستند که بیش از ۷۰ 
سال است با هم تاریخ خاورمیانه را رقم زده‌اند. به طوری که معادله 
نفت و بحران برای کشورهای این منطقه شاکله مدیریتی اغلب 
دولت‌ها را رقم زده است. رد خاورمیانه ۷۰ سال است که نفت 
می‌فروشند و نقت عمده‌ترین کالای سرمایه‌ای آنها است. درحالی 
که دلارهای نفتی یا صرف خرید تسلیحات نظامی از کشورهای 
غربی (اروپا و امریکا) شده ات و یا در چرخه فسادهای مالی 
و سیاسی حاکمیت‌ها تلف گردیده و مهمتر از آن بخش بزرگی از 
همین درآمدهای نفتی مخارج سنگین بحران‌ها را تأمین کرده است. 
نفت در این منطقه فروخته می‌شود تا هزینه‌های بخران‌های تحویل 
گرفته شده تأمین گردد. 

همین امروز گزارش‌ها از دولت عربستان سعودی برای افزایش 
تولید نفت خود خبر می‌دهند تا مخارج جنگ در یمن. ادامه بمباران‌ها 
همچنین تأمین دلارهای لازم برای پرداخت خریدهای کلان تسلیحاتی 
از فرانسه را به دست آورد. دولت عراق نیز به خاطر بحران جنگ با 
داعش تقاضای افزایش تولید نفت و دریافت دلارهای نفتی افزون‌تر 
را دارد. سقوط قیمت نفت در ماههای گذشته بسیاری از معادلات 
بودجه مالی و هزینه‌ها برای کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه را به 

ریخت. با بمباران یمن از سوی دولت سعودی و شعار اثتلاف 
برای جنگ این دولت. تلاطم در قیمت نفت آشکار شد. قیمت 
نفت خام در مدت ۱۵ روز به بیش از ۶۶ دلار در هر بشکه افزایش 
یافت. کارشناسان نفتی معتقدند. تضعیف دلار. کاهش مازاد عرضه 
و افزايش تقاضای خرید. همچنین بحران جنگ یمن موجب افزایش 
قیمت نفت شده است. گروهی از این کارشناسان نفتی نظر می‌دهند 
که این افزايش ممکن است تا ۷۰ دلار در هر بشکه برسد. اما این 
قیمت پایدار نمی‌ماند و نوسان کنونی قیمت نفت موقتی است. گروه 
دیگر معتقدند با ادامه منحنی نزولی قیمت دلار و شدت گرفتن 
جنگ یمن افزایش قیمت نفت ادامه می‌یابد. اما به مرز ۱۰۰ دلار 
سابق نخواهد رسید. قیمت نفت همراه بحران جنگ در خاورميانه 
همجنان در نایایداری و نوسان باقی خواهد ماند. 

خلاصه گزارش خبرگزاری «رویترز» درباره افزایش قیمت نفت 
جنین است: 

تضعیف دلار و احتمال کاهش مازاد عرضه. قیمت نفت خا 
را به بیش از ۶۶ دلار در هر بشکه افزایش داد.به گزارش خبرگزاری 
رویترن تضعیف دلار و مهمتر از آن. امید به کاهش مازاد نفت در 
بازارهای جهانی موجب شد تا قیمت نفت با پایان ماه آوریل. بیشترین 
رشد ماهانه خود در شش سال گذشته را ثبت کند.بر این اساس. 
با پایان معاملات پنجشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه ۴ قیمت نفت خام 
برنت با ۸۵ سنت افزایش به بشکه‌ای ۶۶ دلار و ۶۹ سنت رسید و 
افزایشی ۱ درصدی در ماه آوریل را تجربه کرد.هر بشکه نفت خام 
امریکا هم توانست با افزایش قیمتی ۱ دلار و ۵ سنتی به ۵٩‏ دلار 
و ۶۳ سنت برسد تا با پایان ماه اوریل ۲۵ درصد افزايش قیمت 
ماهانه را ثبت کند.براساس این گزارش, تضعیف دلار و سقوط 
ارزش آن به کمترین حد در ۲ ماه گذشته از جمله دلایل افزایش 
قیمت نفت بود و خرید آن را برای دارندگان سسایر ارزها ساده‌تر 
کرد.در همین حال با کاهش تولید نفت آمریکا و افزایش تقاضای 
پالایشسگاه‌های این کشور. سرعت ابت افزایش سطح ذخایر نفتی 
آمریکا در ماه‌های گذشته نیز شروع به کاهش کرد تا امیدها برای 
کاهش مازاد عرضه نفت به بازارهای جهانی افزایش یابد.خبر گزاری 
رویترز همچنین نظرس‌نجی را از ۳۲ تحلیلگر بازار نفت انجام داد 
که در نتیجه آن پیش‌بینی شد میانگین قیمت نفت خام برنت در 
تال ۰۱۵ ۰ بشکه‌ای ۰ دلار خواهد بود که این میزان ٠١‏ سنت 
نسبت به نظرسنحی ماه گذشته بالاتر است.اين تحلیلگران همچنین 
میانگین قیمت نفت خام آمریکا در سال جاری میلادی را ۵۴/۴۰ دلار 
پیش‌بینی کردند. این در حالی اسست که بر اساس آخرین گزارش 
اویک. تولید نفت این سازمان در ماه اوریل به بالاترین حد خود 
در بیش از ۲ سال گذشته رسید. 

سعودیها هزینه بمباران یمن کشور عربی در همسایگی خود را 
از طریق دلارهای نفتی تأمین می‌کنند و همزمان پرداخت‌های دلاری 
قرارداد نظامی - تس‌لیحاتی با آمریکا و به خصوص با فرانسه را 
که ۱۸میلیارد دلار خبر داده شده است از افزايش تولید نفتی خود 
تا ۱۲هزار بشکه را دنبال می کنند. جنگ یمن از یک منظر جنگ 
بلعیدن دلارهای نفتی سعودیها ازسوی آمریکاء فرانسه و انگلیس 
است. این کشورها در شورای امنیت سازمان ملل با هر پیشنهادی 
برای توقف بمبارانها حتی به صورت موقت مخالفت می‌کنند. 
البته جهره‌سازی تبلیغاتی - سیاسی این مخالفت حمایت از دولت 
سعودی و مبارزه با تروریسسم خوانده می‌شود! روسیه در آخرین 
جلسه شورای امنیت سازمان ملل. طرحی را برای آتش‌بس فوری و 
موقت در یمن پیشنهاد داد که با مخالفت نمایندگان آمریکاء 

و انگلیس مسکوت ماند. نمایندگان این کشورها خواهان گفتگو با 
رژسای کشورهای خود شده‌اند و فعلا هرگونه آتش‌بس فوری در 
جنگ یمن از سوی دولت‌های سه کشور آمریکا. فرانسه و انگلیس 
بایکوت شده است. جنگ یمن. جنگ تخریب و ویرانی یک کشور 
عربی در حملات هوایی و بمبارانهای مداوم از سوی دولت سعودی 
با کشتار مردم عادی از زنان و کودکان یمنی شده است که تاکنون 
پیش از ۱۲۰۰ تن کشته و ۳۰۰هزار نفر به دلیل بمباران. خانه‌های 
خود را ترک کرده‌اند. 

دبیر کل س‌ازمان ملل دیروز اعلام کرد یمن در آستانه فاجعه 
انسانی قسراز دارد. این جنگ یک نمونه از معادله نفت و بحران 
است. بحران جنگ از یکسو و مکیدن دلارهای نفتی از سوي دیگر 
توسسط کمپانیهای بزرگ تسلیحاتی و اسلحه‌سازی غرب (آمریکاء 
فرانسه. انگلیس) از سوی دیگر. تا زمانی که معادله نفت و بحران 
در خاورمیانه برقرار است و می‌چرخد. این منطقه به ثبات و امنیت 
پایدار نخواهد رسید. 


اخبار داخلی 
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آیت الله هاشمی ر فسنحانی: فر هنگ و اقتصاد مر هون تلاش و قناعت معلمان و کار گر ان است 


در جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام 
که به ریات ایت‌الّه هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 
ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه ششم 
توسعه جمهوری اسلامی ایران پیگیری و ۱۲ بند دیگر 
از این سياست‌ها در بخش‌های امایش سرزمین» مسکن. 
شهرسازی و مدیریت محلی امور حمل‌ونقل و صنعت و 

در ابتدای جلسه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی, ایام 
نت 

و اما اد یت تا کلار و کر از 
استاد شهید دکتر مرتضی مطهری و گرامیداشت یاد و 
خاطره این استاد و معلم بزرگ» روز معلم و روز کارگر 
را به همه استادان و معلمان فرهيخته و کارگران زحمتکش 
جامعه و عموم مردم تبریک گفت و تأکید کرد: معلمان 
و کارگران از جمله قشرهای وسیع. مزثر و کارگشا برای 
کشور هستند که با قناعت و سختکوشی خود. توسعه 
زیربناهای فرهنگی و اقتصادی کشور, مرهون خدمات این 
دو قشر است و انتظار می‌رود مورد حمایت‌های جدی‌تری 
نیز قرار گیرند. ‏ _ 

بررسی راهکار گسترش حمل ونقل عمومی دربرنامه 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه 
برای مجمع مهم است که تا خرداد ماه سیاست‌های کلی 
پرنامه ششم برای ار خن بودجچه سال اپنده به دنت 
دولت برسد اظهار داشت: در همین راستا مجمع تشخیص 
E E‏ 
که مجمع تعطیل بود دیروز در مجمع جلسه فوق العاده 
داشتیم. 
به گزارش ایس‌نا محسن رضایی در نشستی خبری 
به بت ماله مهم تحمل و نفل در جلسه مجمخ اشاره 
کرد وتوضیح داد: در برخی کشورها از جمله امارات 
فقط از طریق فرودگاه دبی ب بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد 
ا ر ا ی 
مناسب به خاطر اینکه نیمه تمام مانده است درامد قابل 


توجهی ندارد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به اهمیت حمل و نقل ریلی گفت: قطارهای سریع السیر 
باید در طول برنامه ششم برنامه ریزی شوند به خصوص 
در محور تهران- مشهد که میلیون ها مسافر دارد و به 
خاطر قدیمی بودن قطارها و سرعت پایین آن‌ها مردم از 
خودروهای شخصی استفاده می‌کنند. 


رضایی اضافه کرد: با وجود قطارهای پرسرعتی که 
امروزه وجود دارند. می توان در محور تهران- مشهد و 
تهران - اصفهان - شیراز از آن‌ها بهره گرفت و این امر 
می تواند اولویت مهمی برای برنامه ششم باشد . 

وی با اشاره به این که درباره محور دریایی نیز 
صحبت شد گفت: ۲هزار و ۵۰۰ کیلومتر ساحل در جنوب 
ایران داریم که استفاده مناسب در چارچوب توسعه کشور 
ا 

دبیر مجمع ت نش خیصر مصلحت نظام خاطر نشان 
کرد: پیش بینی می‌شود تا یک جلسه اینده یعنی شنبه 


دیگر سیاست های کلی برنامه ششم را به پایان برسانیم و 


تقدیم مقام معظم رهبری کنیم که پس از تصویب ایشان 
به مجلس و دولت ابلاغ شود. 
رشایس اسان ابن کیش بایان نزن 


سیاست‌های کلی برنامه شش در مچ تشخیص 
سیاست‌های کلی انتخابات و محیط زیست بلافاصله مورد 


بررسی خواهد گرفت خاطر نشان کرد: از تمامی نخبگان 
و کارشناسان محیط زیست می خواهيم که پيشنهادها ی 
خود را در حوزه غبار » کاهش آپها . خشکی دریاجه‌ها 
و آلودگی هوای شهرهای بزرگ از طریق سایت مجمع 

وی افزود: کس‌انی که در حوزه محیط زیست کار 
کارشناسی انجام داده اند و رساله دکترا و فوق لیسانس 
دارند می توانند نظرات کارشناسی خود را از طریق سایت 
مجمع در اختیار ما قرار دهند تا در تدوین سیاست های 
مربوطه بتوانیم از آن بهره بگیریم. 


دير مجع ری 
صحبت های ب پیش از دستور جلسه دیروز مجمع اشاره 
کرد وگفت: در منطقه» » طرح برنامه ریزی شده برای تجزیه 
سوریه » عراق و یمن در دستور کار قرارگرفته است که 
عراق را به سه کشور سوریه را به دو کشور و یمن را 
به یمن جنوبی و شمالی تقسیم کنند. 
وی با اشاره به اظهارات معاون رئیس جمهوری 
آمریکا درباره عراق گفت: این طرح را برای سوریه و 

یمن در نظر دارند و اگر این اتفاق بیفتد در منطقه تحول 
جدیدی رزخ خجواهد داد و ناامنی را به مدت ۲۰ ۳۲۰ سال 
در منطقه گسترش می‌دهد. 

رضایی خاطر نشان کرد: ظاهرا برخی از حکام 
سعودی از جمله آن‌ها که کنار گذاشته شده اند مثل مقرن 
و فيصل مخالف اين طرح بوده اند و به ملک سلمان 
نامه رسمی نوشتند و مشخص است در مجموعه حکام 
سعودی در این زمینه وحدت نظر وجود ندارد اما با توجه 
به اینکه تیم جدید روی کار آمده‌بخشی از تجزیه کشورها 
را در سوریه و یمن به عهده گرفته است . 

وی به اشاره به این که پروژه تفسیم عراق به سه 
کشور را امریکایی ها دنبال می‌کنند تصریح کرد: تقسیم 
عراق به سه کشور را امریکایی ها بدون دخالت + 
و ترکیه دنبال می‌کنند ولی ظاهرا طرح سوریه و یمن را 
به برخی حکامی که فعلا در عربسستان سر کار آمده اند 
واگذار کرده اند . رضایی همچنین در ادامه این جلسه 
در پاسخ به سئوالی در مورد برزسی صلاحیت نمایندگان 
گفت: مادر مجمع در با ره صلاحیت نمایندگان و 
ای اعات ای ام رتست نک ایو اه 
این طور که به نظر می رسد طرح استانی- شهرستانی است 
و استانی صرف نیست. .یعنی هم مردم در شهرستان‌ها باید 
ا کا ای جه رم اال که اگر چنین 
باشد به سیاست های ما در مجمع نزدیکتر است. البته 
نمی‌گوییم با این طرح توافق داریم ولی اگر استانی صرف 
باشد مقداری با دید گاه های تفاوت دارد. 

رھ قاد کرد هون هنوز بت اف اترا تام 
نکرده ایم نمی توانیم نظر واضح و صریحی ارائه کنیم. 


سرلشکر فیر وز آبادی:۱ +۵ هر گز حق ورود به حر یم دفاعی امنیتی ایران را ندارد 


۰ + مړ ® ©“ 8 
مخالفت شورای نگهبان با مصوبه 
استمرار صلاحیت نماین د گان مجلس 

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۲۳۹ 
و الخاق یک تبصره ہما ۵۲ قانون انتخابات: مجلس شورای اتلضی) 

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان, طرح دوفوریتی 
اصلاح ماده (۲۹) و الحاق یک تبصره به ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس 
شورای اسلامی مصوب جلسه هشتم اردیبهشت ماه ۱۲۹۴ مجلس شورای 
اسلامی در جلسه نهم اردیبهشت ماه این شورا مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت که نظر شورا به‌شرح زیر اعلام می‌شود: 

۱. در جزء ۱۳ الحاقی به بند (ب) ماده ۲۹ قانون موضوع ماده یک 
مصوبه» منظور از «مجریان» روشن نیسست؟ پس از رفع ابهام اظهارنظر 
خواهد شد. 

۲ تبصسره ۰ الحاقی به ماده ۵۲ قانون موضوع ماده ۲ مصوبه با 
توجه به نظریه تفسیری شمارۀ ۴ مورخ اول خرداد ۰ شورای 
نگهبان از حیث محدود کردن وظایف و اختیارات این شورا در امر 
نظارت بر انتخابات. مغایر اصل ٩‏ قانون اساسی شناخته شد.همچنین این 
تبصره ه از این نظر که موجب تبعیض ناروا نسبت به اشخاص دیگری که 
صلاحیت آنان قبلا به تأیید این شورا رسیده است » مغایر بند ٩‏ اصل 
۳ قانون اساسی است. 

نمایندگان مجلس در جلسه علنی هشتم اردیبهشت ت ماه با تصویب 
جزئیات اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مقرر کرده بودند 
که «اعضای شوراهای اسلامی شهرها؛ روسای اتاق های بازرگانی. صنایع. 
معادن. کشاورزی و روسای اتاق های اصناف و تعاون در استان» مجریان 
شبکه‌های استانی صدا و سیما نیز مانند افراد دیگر طبق ماده ۲۵ قانون 
انتخابات باید ۶ ماه پیش از ثبت نام در انتخابات مجلس استعفا کنند ». 

نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات 
مقرر کرده بودند که «در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس شورای 
اسای رای یرویت میت برای اد کان ۵ لس اد ار 
می‌یابد. مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل 
از شروع تبلیغات انتخاباتی, به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را 
اعلام کند. بر این اساس» سایر عوامل اجرایی با نظارتی حق اظهار نظر 
در با صلاحیت افراد مد کر وا تتار 6 

طبق تبصره این ماده موارد مربوط به تخلفات افراد مذکور در زمان 
شروع وای تبلیعات کد تخس شررای نگهبان منجر پدابطال پا عم 
احراز صلاحیت افراد مذکور می‌شود از این قاعده مستئنی شده بود. 


سسرویس سیاسی - اجتماعی: رئیس ستاد کل نیروهای 
پیامی به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان, از اعضای آن خواست هنگام 
نگارش توافق جامع نکاتی را مد نظر داشته باشند و به طور ویژه مقابل 
هرگونه زیاده خواهی طرف های مذاکره کننده برای ورود به برنامه های 
دفاعی » اطلاعاتی و امنیتی ایران بایستند. 

به گزارش دفتر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نکته قابل توجه دیگری 
کد پام ۱ صفحه ای سردار سرلشکر سیدحسن فیروزابادی با عنوان 
"راهبرد استقامت و هوشیاری در مکتب انقلاب اسلامی در برابر گزاره 
استکباری صهیونیستی دغلکارانه آمریکا(فک شیت) ' بر آن تاکید شده لغو 
و ابطال ی E‏ 

در بخش ابتدایی این پیام امده است: 

ملتی که به دنبال حفاظت از استقلال و عزت تمدن و حاکمیت تأسیسی 
خود است. نمی‌تواند خود را فارغ از اصول امنیت‌ساز و دفاع از ارکان حیات 
ملی خود در برابر هرگونه تهدید تصوير کند و آنانی که ملت خود را در 
وادی سراب وابستگی تصویر و تفسیر می‌کنند. به یقین تصویری واهی و 
مجازی را می‌سازند که با کوچکترین موجی از فشار و سرانگشتی از تردید. 
به راحتی از صفحۀ تاریخ محو و به فراموشی سپرده می‌شود. 

در ادامه پیام فیروزابادی تاکید شده است: به یقین رمز موفقیت ملت 
قهرمان و پر افتخار ایران طرد همۀ شکاف‌ها و آسیب‌هایی بوده است که 
موجب کاهش توان و سطح تأمین و تحقق سیاست‌های ملی اعم از سياست 
خارجی و امنیت ملی بوده است که انان را در دفع تهدیدات نظامی و 
امنیتی موفق و کارآمد کرده است و با تکیه بر همین تجربه که در دفاع 
مقدس موجب سربلندی ملت انقلابی ایران شد. دگر بار اجازه نخواهد داد 
که در صحنه منطق و احقاق حق خود در مذاکرات هسته‌ای که به منظور 
استفاده از فرصت‌های حاصله در رفع تهدیدات امنیت ملی شکل گرفته 
است. با فریبکاری توان دفاعی و متعارف جمهوری اسلامی در محاق و 
در معرض اسیب قرار گیرد. ِ 

وی در ادامه یاداور شده ات : این براورد نابجا و پرخحطای 
دشمنان ملت بزرگ ایران است که تصور می کنند بر اساس برخی از 
گمانه‌زنی‌های نابجا می توانند در برابر تائید حق مسلم این ملت در بهره 
گیری از توان صلح آمیز هسته ای به حریم امن و حفاظت شسده منافع 
امنیت ملی کشور وارد شوند و هر گونه حق دفاع در برابر تجاوز گری 
را از آنان سلب کنند. 

رئيس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با تقدیر و تشکر از ,زحمات 
تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان, افزوده است: هرچند که مجددا مایلم از 
تلاش سربازان و ارتش منظم دیپلماسی کشور در پیشبرد اهداف جمهوری 
اسلامی در صحنةٌ سیاست خارجی کشور تقدیر کنم» ولیکن به عنوان 
فرماندهی صاحب تجربه آنان را در صحنۀ نبرد دیپلماسی از هرگونه 
غافلگیری در برابر حریف مستکبر و پرفریب در صحنه کشاکش مذاکرات 
سیاسی و هسته‌ای برخوردار داشته و ضمن هشداں جندین مسأله را با 

وی در ادامه یاداور شده است: امریکائیان بعد از بیانیه قرائت شده 
لوزان. دست به انتشار اطلاعیه‌ای رسمی در بیان مواد به اصطلاح توافق 
شدۀ خود در لوزان زدند و در این گزاره برگ (5۳1۳11 ۳۲۸۲ ) 
مدعی شده‌اند که: از طریق دسترسی و بازرسی به حوزه‌های موشکی و 
تسلیحاتی ایران محدودیت‌هایی در نظر گرفته می‌شود. 

در ابتدا تصور می‌شود که این اصل به دنبال قاعده ۴12 (انحراف 
کارکردهای هسته‌ای به سمت فعالیت‌های تسلیحاتی) است و لیکن با بررسی 
بیشتر مشخص شد که این اختیارات فراتر از انحراف برنامه‌های هسته‌ای 
بوده و با سوء استفاده از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حرمت ساخحت 
بمب هسته‌ای خود را به دروازه‌های امن دفاعی کشور نزدیک کرده است 
تا بتوانند در پناه ان سیاست‌های تسلیحاتی و راهبردهایی نظامی همچون 
جنگ از راه دور خود را در نبردهای احتمالی به عنوان عاملی برای چانه‌زنی 


و کی ای ای وا کی کے کیا با جموورق 
اسلامی ایران مطرح کند و یا به فشارهای اجتماعی وجود چنین فناوری و 
قدرت بازدارنده‌ای را با تردید مواجه کند اما ملت ما فراموش نکرده‌اند که 
غرب چگونه طی جنگ تحمیلی و تجاوزات خاورمیانه‌ای خود از همین 
فناوری‌ها؛ دیواره‌های دفاعی کشور را مورد خدشه قرار دادند. 
فیروزآبادی در ادامه این پیا تأکید کرده است: هوشیاری تاریخی 
(ملت ایران) در دفع زیاده‌خواهی‌های دشمن سبب شد که نخبگان علمی 
و فرزندان انقلابی این ملت با تکیه بر فناوری‌های بومی و اعتماد به نفس 
ملی از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون با نثار جان و تلاش و ایثارگری خود 
حفاظی از امنیت و اطمینان را بر فضای کشور گسترانیدند و هزینه‌های 
یک تهاجم نظامی از سوی دشمن را غیرقابل محاسبه کردند. لذا همانگونه 
که رهبر معظم انقلاب اسلامی در استمرار رهنمودهای خود در ادام مسیر 


مذاکرات به صلاح دولت و ملت ترسیم کردند. به مسئولان و کارگزاران 
دفاعی و امنیتی ابلاغ فرمودند که: (به هیچ وجه اجازه داده نود که به 
بهانة نظارت به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند.» 

ضرورت حفاظت از دستاوردهای هسته‌ای کشورمان» اعتماد نکردن 
به امریکا به عنوان یک تجربه مستعد تاریخی در دشمنی با ملت ایران؛ 
لغو کامل و یک جای تمامی تحریم‌ها همزمان با انعقاد توافق جمهوری 
اسلامی ایران با ۵+۱ ممنوعیت ورود و نفوذ به حریم امنیتی و دفاعی به 
بهانه نظارت بازرسی متوقف نشدن توسعه علمی و فنی صنعت هسته‌ای 
در هیچ شرایط ممنوعیت هر شوه نظارتی که ایران را به یک استثنای 
غیرمتعارف در نظارت جهانی تبدیل کند بایسته‌ها و الزامات امنیت ملی و 
توافقات هسته‌ای اصول و مبانی اساسی در ورود به تنظیم سند پایانی از 
جمله محور و نکاتی است که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه 
پیام خود به تبیین و تشریح آنها پرداخته است. 

فیروزآبادی در بخش دیگری از این پیا یادآور شده است: 

حال که فرزندان انقلابی و مؤمن انقلاب اسسلامی پا در این عرضه 
و مصاف یک نبرد نابرابر دیپلماتیک گذاشته‌اند تا حق تاریخی یک تمدن 
پایدار و زمینه‌ساز ظهور حضرت حجت علیه‌السلام را بازستانند» بدانند و 
آگاه باشند که گردن آویز افتخار و خدمتگزاری این ملت زمانی به خانوادۀ 
دلاور سیاست خارجی تعلق خواهد گرفت که احقاق حقوق مسلم نظام 
مقدس جمهوری اسلامی ایران را در پناه رهنمودهای رهبری عظیم‌الشان 
در مراحل أت تی مذاکرات دنبال کنند و فرزندان دیپلماتیک کشور باید 
امکان حضور آمریکا را با اتکاء بر زیرکی, قاطعیت و آینده‌نگری خود به 
بن‌بست برسانند. 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش پایانی این پیام نکات ذکر 
شاو را تا و 

۱- واگذاری حقوق امنیتی کشور به دولتی که نتواند و یا نگذارند به 


مذا کره شبانه‌روزی در نیو یو رک بر ای نکارش متن توافق هسته‌ای 


تعهدات خود عمل کند و با رفتار خارج از اراده او در توافقات تأثیر بگذارد 
خطایی نابخشودنی است. 

الزام نخست و مهم آن است که در صورت امکان بازگشت تحریم‌ها 
به هر صورت و بهانه‌ای باید به صراحت با عدم الزام حقوقی و بین‌المللی 
جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعهدات داده شده مواجهه و حق بازگشت 
به شرایط قبل و اعمال حاکمیت کشور در ادامه مسیر را بلامانع کند. 

۲-ماهیت توافق بگونه‌ای باند که جمهوری اسلامی ایران بتواند 
زیرساعت‌های صنعتی خود را در بازگشت پذیری حفظ و نگهداری کند 
و برای اعمال حاکمیت خود نیازمند هزینه‌های سنگین نصب. جابجایی و 
یا ترمیم عناصر مستهلک شده نشود. ۱ 

۳ غرب باید متعهد شود که به منظور اجرای توافق و نظارت بر آن از 
لابی گری و استفاده از گروه‌های فشار سیاسی و یا هرگونه طرف ثالث در 
خارج از حکومت به عنوان ابزار فشارء جمع‌آوری اطلاعات. اتکاء خبری 
و یا رسانه‌ای پرهیز کند و این نکته در قطعنامه ابطال مصوبات قبلی در 
شورای امنیت به صراحت گنجانیده شود. 

۴-تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت مبتنی بر تحریم کشور و گنجانیدن 

ایران در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل باید به طور شفاف و قاطع» 
لغو و ابطال شود و در قطعنامه دیگری با حضور تمامی اعضاء بر آن 
تصریح شده و مشروط به رفتار دیگ زمان مشخص و يا وقوع تعهدی 
دیگر نباشد و همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل به پایبندی و اجرای 
ن متعهد باشند و دارای ضمانت‌های عدم نقض باشد. 
۵ گزارش‌های مبتنی بر راستی آزمایی باید در قالب یک پیوست 
و صرفا در موضوعات غنی‌سازی و بر اس اس حوزه توافق و با رعایت 
صول حاکم بر حقوق بین‌الملل در نظارت بر بازرسی تنظیم و به پیوست 
توافق به عنوان سند رسممی ضمیمه و مشخص شود مسائل و ابهامات 
فی‌مابین آژانس و ایران کاملا حل شده است. آژانس مجاز نباشد به غير 
ز موضوعات غنی‌ساز و امکان مشخص و مربوط و یا بدون مدرک و 
دلائل متقن و مستند به صرف مشکو کیت و براساس دلایل واهی» سیاسی: 
جناحی و تحریک شده خود را مجاز به ورود به مناطق و مراکز حساس 
کند و یا از اختیارات استئنایی در نظارت و بازرسی برخوردار شود. قاعده 
و گونه بازرسی‌های مزبور بايد مستند به مواد و مفاد مصرح در حقوق و 
قوانین بین‌المللی و پادمان مورد توافق با آزانس باشد. 

۶ هیچ یک از اطراف توافق مجاز به ورود به قواعد وکارکردهای 
امنیت ملی کشور همچون برنامه‌های دفاعی - اطلاعاتی - امنیتی» منطقه‌ای 
و سیاست‌های سایبری و سیاسی کشور تحت عناوینی همچون فعالیت‌های 
مجاز و یا مشابه آن نیستند و هیچ مدل و الگویی را برای تبعیت و یا 
پيشنهاد نمی‌توانند ارائه و مطرح کنند 

۷ هرگونه اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران باید منوط به 
تصویب مراجع رسمی و قانونی در کشور و آغاز زمان تعهدات منوط به 
تایید آن از سوی مراجع ذیربط است و نقض تعهد و یا رد توافق هیچ 
مسئولیتی را در ادامة انجام تعهد. الزام نمی کند و در همین راستا هم در 
صورت تایید تعهدات و تصویب توافق بدیهی است که به اجرا گذاشتن آن 
و آغاز تعهدات باید از روزی که تمامی تحریم‌ها توسط شورای امنیت؛ 
کنگره آمریکا و اتحادیه ارویا لغو و ابطال شود به اجرا گذاشته می‌شود 
و فرآیند توقف غنی‌سازی و برج چیدن سانتریفیوژهای .۴18 .۲18 .1118 
IR‏ 4 و ۸1۳ تحت نظارت آژانس آغاز شود در غیر این صورت 
عملا دستکاری هر نوع از این زیر ساخت‌ها و برچیدن آن عملا بازگشت 
پذیری ان را با هزینه‌های فراوان و تخریب بسیاری از اتصالات و اجزاء 
اسناسی ال مواجه م ی‌کند. 

۸ تعلیق و برچیدن هر یک از زیرساخت‌های هسته‌ای باید متضمن 
برچیدن زیر ساخت‌های تحریم توسط ۱+۵ باشد و در صورت اصرار بر 
تعلیق و نه لغو تحریم‌ها از سوی غرب. جمهوری اسلامی ایران هم بايد همه 
توافقات را در سطح تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای اعم از فعالیت سانتریفیوژها؛ 


تعلیق سطم یاز تمیق مات مرف ازن ارت هاو 
راکتورها و تعلیق مراکز هسته‌ای مورد هدف همچون قلب راکتور اراک و 
تغییر کاربری سایت فردو. 

۱ _جمهوری اسلامی ايران در انتقال دانش هسته‌ای خود به دیگر کشورها 
آزاد و فاقد هرگونه محدودیت است لذا در انتخاب مشتری و محصولاتی 
همچون آب سنگین» » اورانیوم تخلیصی. دانش و فرآوری؛ دانش ساخت و 
راه‌اندازی راکتور و اکتشاف معادن و یا دیگر فناوري‌های وابسته و همچنین 
راه‌اندازی کنسرسیوم‌های مشترک و تخصصی صرفا پراساس معاهدة ۱۳1 
عمل می‌کند و ملزم به پاسخگویی در قالب توافق ۱+۵ نیست 

۰- هیچ یک از طرفین نباید عدم توافق در مورد برخی از بندهای 
مورد بحث را به عنوان ابزار فشار و تحمیل نیات خود برمحیط اجتماعی 
و رسانه‌ای طرف مقابل استفاده و با حفظ محرمانگی مذاکرات از تحریک 
اجتماعی محیط مقابل و صفر و یک سازی مذاکرات و متهم‌سازی دیگری 
پرهیز شود. با این رویکرد خود را از دام خطاهای محاسباتی دشمن دور 
نگهداشته و سازوکارهای ضد اقتدار طراحی شده از سوی او را در شبکه 
سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور خنثی می‌کنیم. 

۱-پنج کشور مذاکره کننده متعهد شوند تا با جمهوری اسلامی ایران 
در مبارزه با ساخت و تکمیل سلاح‌های هسته‌ای در سطح منطقه همکاری 
و مقدمات برچیدن کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای و بازرسی بین‌المللی 
از مراکز آنان را براساس پادمان‌های نظارت بین‌المللی فراهم کنند. 

۲۳-همه کشورهای متعهد به تأمین سوخت مورد نیاز جمهوری 
اسلامی ملزم شوند که ما به ازاء راهاندازی راکتورهای تولید انرژی تا سقف 
۰ هزار مگاوات در سطح ملی و یا صنعتی که تضمین تداوم پیشرفت 
علمی کشور است. ان را در قالب نظارت و بازرسی پادمان‌های مورد توافق 
اماده بارگذاری و بهره‌وری کنند. 

۳- گروه کشورهای ۵طرف مذاکره در صورت نقض تعهد در اجرای 
توافقات به مثابه طرف واحد محسوب شوند و طرف ایرانی باید از منظر 
حقوقی بتواند بطور یکجانبه همه تعهدات خود را به دلخواه نادیده بگیرد 
و براساس تشخیص منافع ملی خود عمل کند. 

۴- همه مواد و تجهیزاتی که در توافق ۱+۵ در زمره محدودیت و 
تا در معرض فروش و یا واگذاری واقع شود و عدم واگذاری 
مبلغ ما به ازاء ء آن به مثابه آزادی جمهوری اسلامی ایران در فروش آن 

تحت نظارت آژانس است. 

۱۵ - به یقین در مذاکرات پیش رو هیچ شائبه جناحی و یا خاص 
سیاسی مطرح نیست و ادبیات مذاکرات براساس تأمین منافع ملی و حصول 
فرصت مناسب دیگری در احقاق حقوق ملت ایران است» تنظیم و دنبال 
می‌شود لذا دولت خدمتگزار باید از ورود پیام‌ها و رسانه‌هایی که به دنبال دو 
قطبی کردن فضای فعلی و اتی مذاکرات برای ترسیم فضای اینده منطبق با 
نیات جناحی و غیرولایی و تحلیل‌های نادرست هستند. خودداری کند. 

- گروه ۱+۵ در یکی از بندهای توافق خود عدم حمایت کشورها 
را از اشاعة سلاح هسته‌ای در منطقه اعلام کند و امکان حمایت از اقدام 
قضایی و بین‌المللی علیه دارندگان سلاح هسسته‌ای را فراهم و مشروع 
قلمداد کند و از هرگونه اقدام مشابه در راستای خلع سلاح هسته‌ای رژیم 
صهیونیستی اعلام دارند. 

فیروزابادی در پایان این پیام تأکید کرده است: 

در پایان اميد دارم که در پناه توافقی شرافتمندانه و عزت آفرین بتوان 
آزمونی برعدالت بین‌المللی در اعاده حقوق انسانی یک ملت باشیم و فرزندان 
این ملت در تیم مذاکره ه کننده خصوصا آقای ظریف تمامی خحطوط قرمز 
مورد تأکید را پاس بدارد و با توجه به نمایندگی حساس و سرنوشت‌ساز 
خود از سوی ملت ایران اقتدار و سربلندی انقلابی و باور و پایداری ملی 
را با برگرفتن صحیح از رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت 
امام خامنه‌ای عزیز تحکیم بخشند. 


مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم فردا بر گزار می‌شود 


در جلسات بسسیار طولانی تا پاسی از شب ادامه دارد و این 
مذاکرات در سطوح مختلف مدیران و کارشناسان ایران و ۵+۱ 
انجام می گیرد. 
بعیدینژاد می‌افزاید: دو طرف ابتدا درباره هر موضوع با توجه 
به سوابق مذاکرات. پیشنهادهای کتبی خود را مطرح می‌کنند و 
در بسیاری از موارد پيشنهادها روی صفحه (ویدیو پرژکتور) قرار 
می‌گیرند و بعد از بحث‌های فراوان جرح و تعدیل و به متن واحد 
تبدیل می‌شوند. مواردی که بعد از بحث‌های زیادی مورد توافق قرار 
نمی‌گیرند نیز برای گفتگوهای بیشتر در پرانتز گذاشته می‌شود. 

این عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان همچنین در پستی 
دیگر در این صفحه به جزئیات تحریم‌های 7 
سال‌های اخیر علیه ایران در سطح شورای امنیت؛ » یکجانبه و جندجانبه 
توسط امریکا و اروپا پرداخته و این تحریم‌ها را در سطح و کیفیتی 
که علیه ایران اعمال شده است بی‌سابقه خوانده و مهم‌ترین آن‌ها 
رااین گونه فهرست کرده است: 

- انتقال پول و منابع مالی به و از ایران 

- تحریم همکاری‌ها و مراودات بانکی با ایران 

- ممنوعیت بیمه 

- تحریم خدمات ارسال پیام‌های مالی (سوئیفت) 

- تحریم اعطای حمایت‌های مالسی و اعطای اعتبارات و 
تضمین‌های مالی در تجارت با ایران 
دولت و نهادهای مالی ایرانی 

- تحریم اسکناس» طلا الماس و فلزات گرانبها 

- تحریم واردات نفت و گاز از ایران و ضرورت کاهش 
تدریجی و پلکانی واردات نفت ایران از سوی چند کشور باقیمانده 
خریدار نفت ایران 

- ممنوعیت واردات محصولات پتروشیمی 

- تحریم صادرات تجهیزات کلیدی صنایع نفت. گاز و 
پتروشیمی 

- ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنایع و بخش‌های نفتی» گاز 
و پتروشیمی 

- تحریم‌های مرتبط با کشتیرانی و کشتی‌سازی 

- تحریم ترابری و همچنین نقل و انتقال نفت 

- تحریم ریال 

- تحریم تحویل اس‌کناس دلار از طرف بانک‌ها و نهادهای 
مالی به ایران 

- ممنوعیت نقل و انتقال عایدات صادراتی و تجاری از 
خارج به ایران 

- تحریم صادرات قطعات آماده اتومبیل به ایران 


-ممنوعیت صدور گواهینامه ایمنی هوایی از سوی شرکت‌های 
سازنده هواپیما و تحریم تعمیر هواپیما و قطعات هواییماهای ایران 

عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در ادامه پست بالا 
به تحریم‌هایی که شامل نهادها و سازمان‌های متعددی از جمهوری 
اسلامی ایران شده است؛ اشاره می‌کند که مهم‌ترین این نهادها به 
شرح زیر است: 

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

- بانک‌های متعدد دیگر مثل سپه» ملت. مسکن, ملی رفاه 
کارگران» تجارت. کشاورزی و دی 

- هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران‌ایر( 

- کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 

- شرکت بازرگانی پتروشیمی ِ 

- سازمان انرژی اتمی و سازمان‌های تابعه آن 

بعیدی‌نژاد می‌افزاید: علاوه بر نهادها و سازمان‌های اقتصادی و مالی 
ایران صدها نفر از اشخاص حقیقی به لحاظ مشارکت و فعالیت در 
ای اراو فان تما کے وط کر لمت مت مار 
و توقیف اموال در کشورهای خارجی قرار گرفته‌اند و تلاش برای لغو 
این تحریم‌ها پیچیدگی‌های متعدد حقوقی و فنی در بردارد که نیاز به 
بحث‌های زیادی با طرف‌های غربی شامل آمریکا و اروپا دارد. 

موفقیت ایران در جنگ. مرهون حمایت مردان سیاستمداری 
ماننددکتر ظریف است 

رئیس اسبق دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی 
(دافوس) به فعالیت های دیپلماتیک دکترمحمد جواد ظریف در 
دوران جنگ تحمیلی در آمریکا اشاره کرد و گفت: کارشناسان 
کش ورمان در سازمان ملل اگر فراتر از یک سرباز در خط مقدم 
نبودند. حداقل همسان آنها برای جنگ تلاش می کردند. 

عباسعلی منصوری آرانی در گفتگو با ایرناء درباره سخنان اخیر 
«تام کاتن» نماینده تندرو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا 
خطاب به وزیر امورخارجه کشورمان › افزود: قرار نیست در زمان 
جنگ همه مردم کشور سلاح در دست بگیرند و به جبهه بروند. در 
زمان بحران هر فردی به اندازه و مسئولیتی که دارد باید به کشورش 
کمک کند.در وزارت خارجه هم چنین چیزی بود. 

کو کسی ات می و میات ارس موان اظ 
نشان کرد: ظریف در زمان جنگ تحمیلی در مقر ایران در سازمان 
ملل بود و بسسیاری از گرفتاری های ما هم در سازمان ملل رقم 
می‌خورد. . به همین دلیل و با تلاش خستگی ناپذیر وی و همکارانش: 
قطعنامه ۸ به خوبی به نفع ایران پیش رفت واین سازمان اعلام 
کرد که عراق متجاوز است. 

وی افزود: دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در زمان جنگ 
تلاش می کرد قطعنامه جدیدی علیه ایران تصویب نشودو تمامی 
این کارهاء تلاش های طاقت فرسایی بود که دیپلمات های ایرانی 


در سازمان ملل انجام می دادند. 

منصوری ارانی اظهار داشت: کارمندان و کارشناسان کشورمان 
در سازمان ملل به طور یقین؛ اگر فراتر از یک سرباز در خط مقدم 
نبودند حداقل همسان آنها برای مبارزه و جنگ تلاش می کردند 
و اگر بخواهیم نقش دیپلماسی جنگ را حذف کنیم. بسیاری از 
اقدامات لجستیک و پشتیبانی در جنگ هم قطع می شود. 

وی ادامه داد: تمامی این رفتارها و موفقیت های ایران در 
جنگ مرهون حمایت مردان دیپلماسی ایران در صحنه بین المللی 
که وی در سیاست هم در ابتدای راه اسست و متوجه نیست که 
دیپلماسی برای کشوری که دچار بحران شده می تواند نقشی اساسی 
و محوری داشته باشد. 

این فرمانده سابق دفاع مقدس با بیان این که دیپلماسی کشورمان 
در زمان جنگ باعث پشتیبانی لجستیک از رزمندگان در جبهه ها 
بود» گفت: سناتور جوان جمهوریخواه آمریکا بهتر است بیشتر به 
فکر بازی با فرزند نو رسیده اش باشد. 

منصوری آرانی ادامه داد: ما شاهد بودیم که در زمان جنگ 
تحمیلی, دکتر ولایتی وزیر وقت امورخارجه و وزارتخانه متبوعش» 
سنگین ترین فشار تاریخ کشور در مذاکرات تحمل کردند و پیگیر 
مذاکرات برای رفع تحریم هاه قرارداد ۵8۸ پشتیبانی لجستیک و 
سیاسی جنگ به نفع ایران بودند. 

این نماینده مجلس با یادآوری این که در زمان جنگ تحمیلی؛ 
آمریکا فرانسه شوروی سابق و انگلستان از صدام مایت می 
کردند و به وی سلاح می فروختند. خاطر نشان کرد: در چنین 
شرایطی وزارت امورخارجه مذاکرات را ادامه داد و اجازه نداد که 
تحریم های بی بیشتر توسط سازمان ملل عليه ملت ایران اعمال شود.یا 
دور زدن تخریم ها که در آن رمان کار تیان تخت و ویوم ای 
بود را وزارت خارجه دوران دفاع مقدس برعهده داشت. 

وی افزود: از جوانی بی تجربه بیش از این انتظار نیست که 
مطالبی بیان کند که نشان از ناپختگی و نابالغی آن فرد است . بهترین 
پاسخ را دکتر ظریف به این سناتور دادند که فعلا بايد با فرزند نو 
رسیده اش مشغول بازی باشد تا سیاست. 

_ منصوری ارانی با اشاره به حضور قدرتمند اژانس های خبری 
در امریکاء خاطر نشان کرد: سناتور جوان احتمالا برای تبلیغات» 
سخنانی گفته که به هیچ عنوان ربطی به وی ندارد . فک کر می کنم 
که این سخنان از طرفی هم به شخصیتش باز می گردد زیرا فردی 
که هنوز جغرافیای ایران را هم نمی داند بهتر است که سکوت کند 
و بیشتر به دنبال مطالعه و شناخت از جهان باشد. 

انتقاد وزیر امور خارجه آمرب‌کا از واکنش‌ها به توافق 
هسته‌ای با ایران 

وزیر امور خارجه آمریکا گفت: اطمینان می‌دهیم ایران طبق 


یک توافق هسته‌ای به سلاح دست نخواهد یافت. 

وزیر امور خارجه امریکا تاکید کرد که طبق یک توافق هسته‌ای 
قادر خواهیم بود از فعالیت‌های ایران سر در بیاوریم و مانع از دستیابی 
انها به سلاح هسته ای شو ۱ 

کری ادامه داد: e‏ قاطعانه قول داده است که انها (ایران) 
په سلاخ فتاه ای تسکت نخواهند یافت ومن بر این باورم 
که آنچه اکنون پیش گرفته‌ايم در حقیقت از اسرائیل محافظت 
خواهد کرد. 

این دیپلمات ارشد آمریکایی در ادامه گفت: پارامترهای توافقی 
که در حال کار روی ان هستیم به غرب اجازه دسترسی به تاسیسات 
هسته‌ای کلیدی جمهوری اسلامی ایران را می‌دهد که بیش از ۱۰ 
پا ۱۵ سالی که رایزنی کرده‌ايم ادامه خواهد داشت. 

کری تاکید کرد : بازرسان ما هر روز آنجا (ایران) خواهند بود. 
این یک توافق ۰ ساله نیست و تا ابد ادامه خواهد داشت. ما بر 
تاسیسات آنها نظارت داریم. 

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه این گفتگو بدون اشاره به 
گروه یا کشور خاصی از واکنش‌ها به توافق هسته‌ای با ایران انتقاد 
کرد و گفت: حملات عصبی زیادی در خصوص این توافق اتفاق 
افتاده اما مردم باید به حقایق و دانشی که پشت این حقایق قرار 
دارد توجه کنند. 

کری بار دیگر به گزینه‌های آمریکا در قبال ایران اشاره و تاکید 
کرد: در خصوص ايران هیچ گزینه‌ای را کنار نگذاشته‌ايم و تحریم‌ها 
و اقدام نظامی هنوز از احتمالات ما هستند. 
وی علاوه بر این به درخواست بنيامین نتانیاهو نخست وزير 
رژیم صهیونیستی برای مشروط شدن توافق هسته‌ای به توقف 
فعالیت‌های اران در منطقه پرداخت و گفت: اولویت مذاکرات 
هسه‌ای از بین بردن تمام راههای ایران برای دستیابی به ظرفیت 
ساخت سلاح هسته‌ای است اما این مساله تعهد آمریکا را برای 
مقابله با دیگر تحرکات ایران تضعیف نمی‌کند. 
به گزارش ایسناء اظهارات کری در حالی بیان می‌شود که 
مقامات ایران همواره تاکید کرده‌اند که فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان 
ماهیت کاملا صلح‌آمی_ز دارد و ایران به عنوان یک عضو آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی که معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای 
(انپیتی) را امضا کرده است حق برخورداری از تکنولوژی صلح‌امیز 
هسته‌ای را دارد. 

ایرناهم به نقل از پایگاه خبری اليوم السابع مصرنوشت: وزير 
امور خارجه آمریکاه موضعگیری های رزیم صهیونیستی در سب 
مذاکرات هسته ای با ایران را بیمارگونه و ناشی از اختلال روانی 
رژیم دانست و این واکنش ها را «هیستریک» خواند. 

کری افزود: واکنش اسرائیل به توافق هسته ای با ایران» نوعی 
رفتار اهیستریک» است. 


روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای» از آحاد ملت 
ایران برای شرکت در مراسم گرامیداشت شهدای اخیر مقاومت 
اسلامی و دفاع از عتبات عالیات در عراق و سوریه در روز 
سه شنبه » دعوت کرد. 

به گزارش مهر در بخشی از این اطلاعیه آمده است: 
تردیدی نیست خون‌های پاک شهیدان مقاومت اسلامی و 
مدافعان حرمین آلالله ( علیهم السلام) در سرزمین عراق و 
سوریه و دیگر بلاد اسلامی در آینده نزدیک تومار حیات 
ننگین داعش و گروهک‌های تروریستی - تکفیری تحت 
فرمان امریکاء رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه را درهم 
خواهد پیچید . 

این اطلاعیه افزوده است: ملت شریف و شهیدپرور ایران 
سلامی با حضور پر شور خود در آیین گرامیداشت شهیدان 
والامقام «حجتالاسلام والمسلمين محمد مالامير كجورى 


اخپار کوقاد 
کے < 

قدردانی دفتررئیس جمهوری از مردم استان فارس 

دفتر رئیس جمهوری در پیامی» با قدردانی از استقبال 
پرشکوه و صمیمی مردم متدین» فهیم و انقلابی استان فارس 
از کاروان دولت تدبیر و اميد ابراز میدواری کرد در سال 
جدید با همت و تلاش مضاعف و جدی مسئولان به ویژه 
مدیران محلی و همیاری و همراهی مردم اسستان گام‌های 
اساسی برای توسعة پایدار و همه‌جانبۀ این خطه از میهن 
اسلامی برداشته شود. 

در بخشی از این پیام امده است:استقبال پرشکوه و 
صمیمی مردم متدین» فهیم و انقلابی ستان فارس» در طلیعه 
سال "دولت و ملت؛ همدلی و هم‌زبانی به دل ها و دیدگان 
کاروان دولت تدبیر و امید قوّتی مضاعف بخشید. 

این سرزمین: سرشار از تاریخ درخشان و غنی از سرمایه 
های معنوی و فرهنگی» میراث‌دار گرانبهاترین دستاوردهای 
تمدن ایرانی و اسسلامی در طول تاریخ ایران زمین است. 
سرزمین شعر شعور و ادب که مدارا را از حافظ و مهربانی 
را از سعدی به یادگار آورده است. 
اظهارات ضدابرانی منتسب به وزیر خارجه جدید 

عربستان رد شد 

وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای اخبار 
منتشر شده مبنی بر این که وزير خارجه جدید این کشور 
اظهاراتی را با رسانه‌ها درباره روابط ریاض و تهران مطرح 
کرده است» تکذیب کرد. 

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع» 


سیدجلال حبیب‌الله پور» هادی کجباف روزبه هلیسایی و 
حبیب جنت‌مکان) که در دفاع از عتبات عالیات و مقاومت 
جانانه برابر تروریست‌های منفور و جنایتکار داعش به شهادت 
رسیدند, نشان خواهند داد که همچنان در خط مقدم حمایت 
از حبهه مقاومت اسلامی منطقه و پرچمدار بیداری اسلامی 
هستند.درار ین اطلاعیه با دعوت از اشار و آحادمختلف مر 
تهران برای شرکت در این مراسم امده است: مراسم بزرگداشت 
شهدای اخیر مدافع حرمین الالله (ع) از سوی سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی» با حضور مقامات و شخصیت‌های لشکری 
و کشوری, خانواده معظم شهداء و اقشار و آحاد مختلف 
(نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه) سه شنبه از ساعت 
۷ ۹ | در مسجد ولی عصر (عج) واقع در خیابان خالد 
امبو لی (وزرا جنب پارک شاعی بر گرار هی شر 


اسامه نقلی رئیس اداره اطلاع‌رسانی در وزارت خارجه 
عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: عادل الجبیر از زمانی که 
برای تصدی این پست انتخاب شده هیچ گونه اظهاراتی با 
هیچ رسانه‌ای مطرح نکرده است و اظهارات نسبت داده 
شده به وی به هیچ وجه صحت ندارد. 

پیشتر گزارش‌های رسانه‌ای در بیست‌ودوم ماه میلادی 
گذشته به نقل از الجبیر زمانی که سفیر عربستان در واشنگتن 
بود اعلام کردند: "کشورهای اثتلاف به ایران اجازه نخواهند 
داد که در یمن حضور داشته باشد. در این گزارش‌ها به نقل 
از عادل الجبیر اعلام شده بود که ایران بخشی از راه‌حل 
یمن نیست. بلکه بخشی از مشکل است . 
کنفر انس ملی مد بریت ریسکت (خطرپذ بری) 


در زیرساخت‌ها بر گزار می‌شود 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح با مشارکت سازمان پدافند 
غیرعامل کشور و همکاری دآنشگاههاء مراکز و انجمن‌های 
علمی و شرکت‌های دانش بیان نحستین کنفرانس ملی 
مدیریت ریسک (خطرپذیری) در زیرساخت‌ها را برگزار 
می‌کند. 

به گزارش اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع» د در 
این کنفرانس که روزهای ۵ و ۶ خرداد در محل پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور مسئولان کشوری؛ 
لشکری, اساتید و نخبگان دانشگاهی, روسای مراکز علمی 
و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود. آخرین دستاوردها 
و نظریه‌ها در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار خواهد 


گرفت. 


اطاایات 


مادداشت 
تا * > 5 
معاد جسمانی +۰۳ 


4 آیت‌الّه یحیی عابدی 

نکته جالب و حائز اهمیت اینکه در تبدّل 
س‌لولها تمام آثار و خواص سلولهای پوسیده 
به سلولهای جدید منتقل می‌شود و لذا همه 
خحصوصیات و کیفیات جسمی انسان از رنگ 
و شکل و قیافه با گذشت زمان ثابت می‌ماند. 
و کلیه مواد بدن که از میلیاردها سلول متشکل 
است در عین تبدل محسوس نیست. متخصصان 
و دانشمندان بر این اسرار پی برده‌اند «هل یستوی 


با اراده قادر متعال این جابه‌جایی به نحو 
احسن انجام می‌شود «و هو العزيز الحكيما. 

نکته دیگر اینکه در قرآن مجید همه آیات معاد توضیح و تشریح معاد 
جسمانی است. ولذا از معاد به «احیاء الموتی» یعنی زنده کردن مردگان تعبیر 
شده است. و اگر معاد فقط روحانی باشد که احیاء الموتی معنی ندارد؛ زیرا 
برای روح مرگی نیست تا مجددا زنده شود. 

گفته شد که خدای سبحان در رستاخیز انسان را با همین بدن مادّی باز 


می‌گرداند. .روح و جسم باهم برمی‌گردد. دراین صورت این اشکال پیش 
می‌آید که: اگر بدن انس‌ان خاک شد و از آن خاک گیاه و درختی رویید و 


آن گیاه و میوه درخت را انسانی خورد و جزء بدن او شد یا اصولا انسانی 
انسانی را خورد. به هنگام رستاخیز اجزای خورده شده جزء کم باه 
بدن خواهد شد؟ 

آکل یا مأکول؟ اگر جزء بدن مأکول شود بدن آکل چه خواهد شد؟ آیا 
برای او معادی نیست؟ و برعکس اگر جزء بدن آکل شود بدن مأکول چه 
خواهد شد؟ 

این شسبهه یا اکال از قدیم الابام مطرح بوده فلاسفه و دانشمندان 
علم کلام پاسخهای گوناگونی گفت‌ند و بعضی از آنان که نتانستهاند پاسخ 
قانع کنند‌ای بگویند. آیات مربوط به معاد جسمانی را تأویل کرده فقط به معاد 
روحانی قائل شده‌اند: 

اگرچه شخصیت انسان با روح است» ولی روح به همراه جسم پرورش 
و تکامل پیدا می‌کند. و در یکدیگر اثر متقابل دارند. جسم بی‌روح ارزش 
ندارده و روح نیز بدون جسم نمی‌تواند فعالیت کند. بدن مرکب روح است؛ 
لذا در رستاخیز هر دو با هم در محضر عدل الهی حاضر خواهند شد و به 
عبارت واضحتر روح که نمرده است تا زنده شود فقط جسم مرده است که 
به قدرت خدا دوباره زنده خواهد شد. از ایات استفاده می‌شود: اخرین ذراتی 
که هنگام مرگ در بدن وجود دارد روز قیامت باز می‌گردد و بدن تشک 
پیدا می‌کند «و اذا القبور بُعثرت: آن زمان که قبرها زیر و رو شود [و مردگان 
خارج شوند]» (انفطارء ۴) 

اشکال دیگری ذکر کرده‌اند که: اگر تمام ذرات بدن اول (مأکول) روز قیامت 
زنده شود بدن دوم (آکل) ناقص می‌شود! در پاسخ گفته‌ند: ناقص نمی‌شود بلکه 
کوچک می‌شود؛ فی‌المئل اگر مجموع بدن آکل و ماکول ۸۰ کیلو باشل ۵۰ کیلو 
مال ماکول یعنی بدن اول است که به قدرت خدا به صورت انسان کامل زنده 
می‌شود (به همان صورتی که در موقع مأکول بودن داشت). باقی یعنی ۳۰ کیلو 
مال آکل یعنی بدن دوم است که قهرا کوچک است (به همان صورتی که در 
موقع اکل بودن داشت) سپس پرورش می‌بابد و بزرگ می‌شود و به صورت 
انسان بزرگ محشور می‌شود. البته کیفیت تکامل و پرورش پر ما معلوم نیست. 
عوالم آخرت را در این دنیا نمی‌فهميم. مضاف بر این اصولا پرورش و تکامل 
بدن دوم ضروری نیست. در موقع اکل بوذن روجا و ما نان کاملی :زرده 


اعطای نشان شمس به مولاناشناسان خارجی 


مراسم اختتامیه بخش بین‌الملل 
فیلم فجر ی و م در تالار 
وحدت برگزار شد که در بخشی 
از آن رئیس سازمان سینمایی نشان 
شمس را به آمولاناشناس خارجی 
اهدا کرد و هومن سیدی نیز تندیس 
هنر و تجربه گرفت. 

به گزارش مهر در بخشی از 
مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی 
فیلم فجر دکتر حجت‌اله ایوبی 
با اهدای نشان شمس به ولادیمیر 
مالایش وف مولاناشناس روسی و 
همچنین لیلی انور به پاس شناساندن 
این شاعر بزرگ ایران زمین» قدردانی 


کرد. 


ایوبی در این باره توضیح داد: 
خانم لیلی انور را افراد زیادی در 
دنیا می‌شناسند. ایشان سفیر توانمند 
فرهنگ وادب ایرانی در جهان هستند. 
یشان با تساطی که به زبان‌های 
مختلف دارند. جلسات باشکوهی را 
در کشورهای مختلف برای فرهنگ 
ایرانی برگزار کرده‌اند که من شاهد 
بعضی از انها بوده‌ام. 

وی درباره ولادیمیر مالایشوف 
هم خاطرنشان کرد: آقای ولادیمیر 
مالایش وف از چهره‌هایی هستنل 
که مدیریت‌های مختلف فرهنگی 
در شوروی سابق و روسیه فعلی 
را برعه ده داشسته اند و در حال 


حاضر رئیس یکی از قدیمی‌ترین 
دانشکده‌های سینمایی روسیه هستند. 
ایشان همواره سعی کرده‌اند فرهنگ 


و تمدن ایرانی را معرفی کنند. ایشان 
کاری کرده‌اند که دوستداران فرهنگ 
و هنر با یکدیگر ملاقات کنند. 


دیدار رئس آ کادمی علوم چین و رئیس فر هنکستان علوم | ان 


۱ رئیس آکادمی علوم چين و 
هیأت همراه با حضور در فرهنگستان 
علوم جمهوری اسلامی ایران با 
رئیس و سایر مسئولان فرهنگستان 
دیدار و گفتگو کردند. 

دکتر رض‌اداوری اردکانی. 
رئیس فرهنگستان علوم جمهوری 
اسلامی در این نشست همکاری با 
کادمی علوم چین را فرصتی مغتنم 


شمرد و ابراز امیدواری کرد که 
همکاری‌های دو جانبه این دو مرکز 
بیش از پیش توسعه یابد. 


داوری اردکانی به تفاهمنامه 
مشترکی که سال ۲۰۰۵ میان اکادمی 
علوم چین و فرهنگستان علوم ایران 
امضا شده بود اشاره کرد و گفت: 
زمان اجرای این تفاهمنامه در سال 
٩‏ به پایان رسیده و بعد از آن 
تمدید نشده است. 

وی متن تفاهمنامه پیشنهادی 
جدید فرهنگستان علوم ایران زا در 


اختیار رئیس آکادمی علوم چين قرار 
داد و افزود: به محض توافق نهایی 
طرفین» تفاهمنامه همکاری مشترک 
مان این دو مرکز بزرگ علمی به 
امضاء خواهد رسید. 

داوری اردکانی تفاوت ساختار 
فرهنگسستان علوم ایران و آکادمی 
علوم چین را یاداور شد و گفت: 
اکادمی علوم چين یک مسسه 


تحقبقاتی است که سازمان های 
پژوهشی زیادی را در زیر مجموعه 
خود دارد در حالی که وضع ما اين 
چنین نیست و فرهنگستان علوم ایران 
بیشتر به پیشبرد پژوهش در کشور 
می‌پردازد و اهتمامش بیشتر روی 
تنظیم سیاست علم کشور و مشاوره 
به دولت در سیاست‌گذاری‌های 
علمی است. 
وی باعنایت به اينکه رئیس 


آکادی علوم چين رئيس آکادمی 
۵ ااست. به عضویت 


فرهنگستان علوم اران در 
6 اش ارە کرد و بیان داشت: 
امیدواریم امضای تفاهمنامه رسمی 
با اکادمی علوم چين ضمن افزایش 
همکاری‌های علمیی به رفت و 
امد بیشتر دانشمندان دو کشور و 
بهره‌برداری از ظرفیت های پژوهشی 
طرفین منجر شود. 

رئيس اکادمی, علوم چين نیز 
در این نشست با استقبال از پیشنهاد 
انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با 
فرهنگستان علوم ایران گفت: آکادمی 
علوم چین وایران در عین تفاوت‌های 
ساختاری» موارد مشترک زیادی با 
بکد یگ ر دارئ و با رجه بد ینک 
۴ نفر از دانشمندان آکادمی علوم 
چين در آکادمی جهانی علوم (تواس) 
عضویت دارند و فرهنگستان علوم 
ایران نیز در این مجموعه ب بینالمللی» 
عضو است. همکاری‌های مشترک 
علمی ميان طرفین از اين طریق 
تسهیل خواهد شد. 

چانلی یاداور شد: در اکادمی 
علوم چين ۶٩‏ هزار نفر فعالیت 
می کنند و سالانه بیش از هفت میلیارد 
دلار برای پروژه‌های تحقیقاتی این 
اکادمی هزینه می‌شود. در بخش 
فعالیت‌های علمی آکادمی علوم چين 
تب نیز ۷۴۰ دانشمند و متخصص مشغول 
به فعالیت هستند که در زمینه‌های 
مختلفی همچون ریاضیات شیمی: 
بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی تحقیق 


می‌کنند. 

رئیس آکادمی علوم چين بیان 
داشست: یک بخش دیگر آکادمی 
علوم چين به تبادل کی رون 
و انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک 
اختصاص دارد که دانش جویان 
کارشناسی ارشد و دکتری را در 
برخی رشته‌ها می‌پذیرد و تاکنون 
از ایران نیز بورسیه‌هاپی داشته‌ايم. 
پس از مطالعه تفاهمنامه پیشنهادی. 
نتیجه را جهت ادامه همکاری‌های 
مشترک آکادمی علوم چين به 
رئیس فرهنگستان علوم ا اطلاع 
می‌دهد. 

در این جلسه که با حضور 
رئیس فرهنگستان علوم جمهوری 
اسلامی اد لفق معاونان و 
رژسای گروه‌های علمی فرهنگستان 
و هیات چینی متشکل از بای چانلی 
رئيس آکادمی علوم چين تينيو تن 
معاون آاکادمی و غدیر همکار های 
بین‌الملل» کینگ فنگ مدیر بخش 
آسیا و آفریقای دفتر همکاری های 
بین الملل و ... برگزار شد «نشان 
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی 
ایران» از سوی استاد داوری اردکانی 
به رئيس اکادمی علوم چين اعطا 

رس اکادمی علوم چين و 
هيات همراه در سفر دو روزه خود 
میزبان معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهوری هستند. 


دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴- ۱۵ رجب ۴-۱۴۲۶ مه ۲۰۱۵ - سال هشتاد و نهم - شماره۲۶۱۴۷ ۱ 


محمد سلگی مدیر اداره کتاب شد 

محمد سلگی که چند روزی بود خبر انتخابش ۱ 
به عنوان مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی (اداره 
کتاب) منتشر شده بود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
سکم گرفت 

به گزارش ایسنا؛ محمد سلگی از سوی علی 
جنتی - وزیر فرهنگ - به عنوان مدیرکل دفتر توسعه 
کتاب و کتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
منصوب شده است. 

در بخشی از اد است: 


ی a‏ 
باز بو رسک SS‏ "مدیر کل دفتر توسعه 
کاب و کتاب‌خوانی منصوب می‌شوید. امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال 


و بهره‌گیری از ت‌های فرهیخته و صاحب‌نظر در جهت برنامه‌ریزی برای 
تولید توسعه و ترویج آثار مکتوب» گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش و ترویج 
کتاب و کتاب خوا نی با هدف رشد و ارتقای طح معرفت دانش و فرهنگ 
اسلامی موفق و موید باشید» 


محمد حیدری دبیری سی و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر را به عهده گرفت 


رئیس سازمان سینمایی؛در حکمی محمد حیدری 
را به عنوان دبیر سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر 
منصوب کرد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی»در متن 
۱ حیدری امده است: 
: ۴ ۳ 7 "جناب آقای محمد حیدری؛به موجب این حکم به 
ی ۳ سمت دبیرسی و چهارمین جشنواره فیلم فجر منصوب 
سل می‌شوید. ضمن سپاس از تلاش‌های ارزنده جناب آقای 
ف علیرضا رضا داد که با همه توان کوشید تا بزرگ ترین 
رویداد فرهنگی کشور در اوج شکوه برگزار شود .امید است شما هم با استفاده 
ز تجربه‌های گرانقدر گذشته و بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود در سینمای 
کشور‌جشنواره ای با شکوه و در خور نام ایران وانقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر 
برگزار کنید. استفاده از نیروهای جوان »با ایر هو خلاق در همه سطوح ضرورتی 
جتناب ناپذیر برای موفقیت های هر چه بي بیشتر است.بکوشید با استفاده از تجربه 
فراد کارآزموده واعتماد به نیروهای جوان شور و شعف و روزآمدی جشنواره را 
فزون و افزون تر کنید؛ اميد است با استفاده از نیروءتوان و ظرفیت اهالی و صنوف 
سینمایی و امکانات و انگیزه ه های بخش خصوصی جشنواره فیلم فجر به جشن 
بزرگ همدلی و همزبانی اهالی فرهنگ و هنربه ویژه اهالی سینمای غرور 
یران اسلامی تبدیل شو از خداوند بزرگ برایتان آرزوی موفقیت در انجام این 
مسئولیت مهم را دارم. 


ب رگزاری مراسم بادبود 
زنده باد حسین قندی در دانشگاه علامه 
مراسم یادبود حسین قندی - استاد برجسته رشته روزنامه‌نگاری امروز در 
دانشگاه علامه طباطبایی بر گزار می‌شود. 


به گزارش ایسناه مراسم یادبود استاد فقید حسین قندی, با حضور استادان, 
دانشجویان و روزنامه‌نگاران در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه 


برگزار می‌شود. این مراسم ساعت ۱۷ الی ۱۹ در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات 
دانشگاه علامه بر گزار خواهد شد. 


پیام دبیر کل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات 


است. به همان صورت محش ور می‌شود. بنا نیست که همه بندگان در روز 
رستاخیز به یک اندازه و به یک قواره باشند. آیا کودکان و نوجوانان در آخرت 
بزرگ خواهند شد؟ در لحظه آخر زندگی دنیا به هر قواره باشند و هر خلق و 
خویی داشته باشند با همان اندازه و با همان خلق زنده خواهند شد. البته تجسم 
اعمال بحث دیگری است که به خواست خدا بیان خواهد شد. 

اکال دیگر ذکر کرده‌اند: که اگر تمام بدن آکل از اجزاء بدن ماکول 


شده باشد در آن صورت تکلیف چیست؟! پا 


روشن است؛ زیرا 


شبهه اکل و مأکول فرع بر این است که اول بدنی موجود باشد (یعنی نی آکل) 
و تغذیه کند. بنابراین بدن 
دیگر (مأکول) جزء او (آکل) خواهد شد نه کل او. پس همه اجزای هر دو 
بدن موجود است و در قیامت جدا سازی می‌شود و هر دو بدن با تمام اجزا 


و جزئبات محشور می‌گردد. 


این شبهه‌ها و اشکالها از عدم معرفت آفریدگار نشأت گرفته است» وگرنه 
خدایی که علی‌کل‌شیء قدیر است. چیزی مانع اراده او نمی‌شود. «اولیس الذی 
خلق السماوات و الارض بقادر على ان یخلق منلهم؟ بلی وهو الخلاق العلیم» 


توضیح آیه در مقاله بعد. 


خدا در آفرینش به هیچ وسیله و سببی نیازمند نیست. ما انسانهای عاجز 
و ناتوان هسستیم که برای وصول به هر هدف کوچک یا بزرگ بر اسسباب و 
وسائل نیازمنديم. به امر خدا عصا اژدها می‌شود. و نفس حضرت عیسی(ع) 


مرده زنده می‌کند. 


پژوهش « کود کان ابران و فر هنک 
نیایش» به پابان رسید 

پژوهش کودکان ایران و فرهنگ نیایش در قالب همکاری های پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری و شورای فرهنگ عمومی دایم سك 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری علیرضا 
حسن‌زاده رییس پژوهشکده مردم شناسی یکشنبه با اعلام این خبر گفت :پژوهشکده 
مردم شناسی به مناسبت برگزاری همایش "ماز در آیینه میراث فرهنگی ایران " 
تحقیقاتی در نواحی مختلف ایران در زمینه نماز و فرهنگ نیایش انجام داده است. 

طرح تحقیقی " کودکان ایران و فرهنگ نیایش " فروردین امسال توسط علیرضا 
ر رقا ای را فک ی ما ام جر وهای سین 
بلوچستان, خوزستانء کرمانشاه کردستان, گلستان و تهران اجرا شد. 

حسن زاده گفت : در این تحقیق نگاه کودکان ایرانی به نماز و فرهنگ آن و 
بازنمایی این نگه در ثار هنری که آنان خلتق کرده اند مورد بررسی مردم شناختی 
قرار گرفت. او با انساره به اینکه این تحقیق با حمایت شورای فرهنگ عمومی 
صورت گرفته است» خاطر نشان ساخت مجموعه تحقیق به صورت کتابی مستفل 
منتشر و به همراه سایر آثار گردآوری شده در نمایشگاه همایش نماز در آیینه میراث 
فرهنگی ایران" در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. 

همایش نماز در آیبنه میراث فرهنگی اران قرار اسست توسط پژوهشکده 
مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ 
در محل موزه ملی ایران برگزار می‌شود. 


اجازه دهید روزنامه نگاری رشد کند 


بان کی مون هیر کل سازمان مللمتحد ایرینا 
بوکوا مدیر کل سازمان اموزشی» علمی و فرهنگی 
ملل‌متحد (یونسکو) و زید راد الحسين کمیسر 
عالی حقوق بشر ملل متحد در پیامی مشترک به 
مناسبت روز جهانی ازادی مطبوعات ۳ می ۲۰۱۵ 
برابر با ۱۳ اردیبهشت گفتند روزنامه نگاری با 
کیفیت. بی عدالتی» فساد و سوء استفاده از قدرت 

بر ملا می‌کند. 

متن کامل این ن پیام به شرح زیر است: 

اجازه دهید روزنامه نگاری رشد کند. 
این موضوع روز جهانی آزادی مطبوعات امسال 
است. 

دولت‌ها در ۰۲۰۱۵ دستیابی به آرمان‌های 
توسعه هزاره را سرعت می‌دهند و دستور کار 
توسعه پایدار نوینی را تدوین خواهند کرد. ازادی 
بیان و آزادی مطبوعات در هر سطحی برای موفقیت 
ضروری است. 

برای اینکه صلح پابرجا و توسعه پایدار بماند 


به حقوق بشر باید احترام گذاشت. هر فرد باید 
برای جستجو دریافت و اشاعه دانش و اطلاعات 
در تمامی رسانه های انلاین و افلاین ازاد باشد. 
روزنامه نگاری با کیفیت شهروندان را قادر می‌کند 
تصمیمات آگاهانه درباره توسععه جامعه خود 
بگیرند. همچنین باعث می‌شود بی‌عدالتی» فساد و 
سوء استفاده از قدرت برملا شود. 

بدین منظور روزنامه نگاری باید بتواند رشد 
کند و روزنامه نگاران باید در محیطی توانمند به 
گونه‌ای مستقل بدون دخالت بی جهت و درشرایط 
امن به کار خود بپردازند. 

جهان اخیرا شاهد حملات وحشیانه عليه 
روزنامه‌نگاران بوده است یعنی یک روزنامه‌نگار در 
هفته در درگیری یا در مناطقی عاری از درگیری 
به قتل می‌رسد. 

باد تلاش‌هارا برای تقویت ایمنی 
روزنامه‌نگاران دو چندان کرد و به گریز از 
مجازات خاتمه داد که این هدف برنامه اقدام ملل 


متحد برای ایمنی روزنامه نگاران و مس‌ئله گریز 
از مجازات" است که آرمان اصلی یونسکو بوده 
و به وسیله تمامی نهادهای ملل متحد حمایت 
می‌شود. نیاز داريم هر ندایی به ویژه ندای زنان 
بیان و شنیده شود. 

بیست سال پس از اعلامیه پکن و برنامه 
اقدامء زنان همچنان چه در سطح تصمیم گیری 
و چه در پوشش دادن به اخبار حضور کم رنگی 
درتمامی رسانه‌ها دارند. نمی‌توانیم اجازه دهیم این 
امر ادامه یابد. مردان و زنان باید به گونه‌ای برابر 
خبر ساز و دراشاعه اخبار سهیم باشند. 

آزادی بیان ومطبوعات ویژگی‌های تجملی 
نیستند که بتوان تا دستیابی به توسعه پایدار منتظر 
آن‌ها ماند. بلکه این ازادی‌ها توانایی هستند برای 
بهره‌مندی همه حقوق بشر و بنابراین برای حکومت 
مطلوب و حکومت قانون ضروری هستند. 

این پیام امروز ما اسست. اجازه دهید 
روزنامه‌نگاری رشد کند. 


این که موسی را عصا ثعبان شود . 

همچو خورشیدی کفش رخشان شود 
صد هزاران معجزات انیا 

کان نگنجد در ضمیر و عقل ما 
تست از ااب تصریف لآ 
ها را قابلیت از کجاست؟ 
قابی‌کنسر فرظ فل ق بای 

هیچ معدومی به هستی نامدی 
ستتی بنهاد و اباب و طرق ۱ 

طالب‌ان را زير اين ازرق تتسق 
بیشتر احصوال بر سنت رود 

گاه قدرت حارق سنت شود 
سنت و عادت هاده با مزه 

باز کرده خرق عادت. معجزه 
بی‌سبب گر عر به ما موصول نیست 

قدرت از عزل سسبب معزول نست 
ای گرفتار سبب» بیسرون مپر 

لیک عسول آن مسب فن مبر 
هرجه خواهد ان سیب اورد 

قدرت مطلق سببها بردرد 
لیک اغلب بر سبب راند نفاذ 

تا لا طالنی جسن مراد 
چون سبب نبود» چه ره جوید مرید؟ 


پس سبب در راه می‌باید بدید 

ان سببها برنظرها پرده‌هاست 
که نه هر دیدار صنعش را سزاست 

دیده‌ای باید سسبب سورخ کن 
تا جب را برکند از بيخ و بن 

تا مسب بیند انار لامکان 
۱ همرزه داند جهد و اکساب و دکان 

از مسب می‌رسسد هر خير و شر 
نیست اباب و وسائط ای پدر 

جز خیالی منعقد بر شاهراه 
تا بماند دور غفلت جندگاه 

(مثنوی دفتر پنجم ابیات ۱۵۳۸ تا ۱۵۵۵) 


نمایشگاه «ماهی‌ها و مرجان» به کلانتری وزرین کلک تقد یم شد 


مراسم افتتاح نمایشگاه "ماهی 
و مرجان و بزرگداشت استاد پرویز 
کلانتری در فرهنگسرای نیاوران 
برگزار شد. 

مجید ملان‌وروزی مدیرکل 
دفتر هنرهای تجسمی. جمعی 
از هنرمندان مطرح چون حسین 
محجوبی؛ گیزلاوارگا سینایی و 
خسرو سینایی از حاضرین در این 
رویداد بودند. 

در ابتدای این مراسم فیلم 
مستندی ساخته محمدعلی اینانلو 
و محمد تقی وهمیان درباره سفر 
هنرمندان به جزیره کیش و مراحل 
شکل گیری مجموعه آثار به نمایش 
گذاشته در این مجموعه برای 
حاضرین به نمایش درامد. 

1 ي از مراسم 
کرد: ضروری A‏ با قا تقدیم این 
9 
تجسمی یعنی اقایان پرویز کلانتری 
و نورلدین زرین کلک که هر دو 
به دلیل کسالت اکنون در این جمع 
نیستند» از کمک‌ها و راهتمانی‌های 
آن‌ها قدردانی کنیم و همچنین 
برایشان آرزوی سلامتی داریم. 

خسرو سینایی هنرمند 
شوت مره ار 
سخنران این مراسم بود که به دعوت 
مجری به روی سن امد و اظهار کرد: 
گفتی کیش و من مات شدم؛ روی 
صفحه شطرنج نبود که کیش گفتی؛ 


گروه پیله بهشت بود که گفت کیش 
و من با خوشحالی پذیرفتم و با اینکه 
ز گروه هنرمندان نقاش و تصویرگر 
هم به کیش ببرند. گفتند کیش؛ 
به کیش رفتم و واقعا مات شدم؛ 
اخرین باری که به کیش رفته بودم 
حدود سال پیش بود؛ کیش را 
دیده بودم و می‌شناختم؛ در انجا فیلم 
ساخته بودم؛ این بار که رفتم مات 
شدم؛ دیدم جلوی چشمانم برج‌های 
بلند همه منظره کیش را پوشانده‌اند 
همان طور که این برج‌های بلند دارند 
منظره کوه‌های یبای تهران را خراب 


مردم از اضطراب شهرهای بزرگ به 
آن پناه بیاورند و در یک فضای آرام 

سینایی در پایان با یادکردن از 
استاد پرویز کلانتری و استاد حسین 


محجوبی که در این جمع حاضر 
بود گفت: جای پرویز کلانتری عزیز 
خالی است که در آن سفر هرگز 
لبش را بی‌لبخند ندیدم و همه عمر 
عشقش را در آثارش به کره زمین؛ 
به خاک ایران و عشق به وطن نشان 
داد. خوشحالم که اینجا در حضور 
استادی هستیم که یک عمر دوستش 
داشستهام به خاطر اینکه ورای هن 
انسان بود و ورای هنر به زندگی 
می‌خندید و جنگل و طبیعت و اسب 
و زیبایی می‌کشید. با همه احترامی که 
به هنر قائلم و یک عمر در مسیر ان 
قدم برداشته‌ام؛ معتقدم تنها یک پدیده 
بالاتر از هنر وجود دارد و آن خود 
زندگی و هنر زندگی است. 

در ادامه مراسم نیز بابک گرمچی 
هنرمند طراح و نقاش به واسطه 
دوستی با استاد نورالدین زرین کلک 
که به تازگی به ایران آمده اما دچار 
کسالت شده و در بیمارستان بستری 


است روی سن آمد و پیام این 
هنرمند را برای حاضرین این گونه 
قرائت کرد: "سللام. دخترهای من 
پسرهای من؛ به وجود شما افتخار 
می‌کنم و دلم برای همه شما م۱9 
و پیام فروغ فرخزاد یک خط بیشتر 
نیست؛ همیشه پیش از آنکه فک 
کنی اتفاق می‌افتد . 

با پایان یافتن سخنان این 
ریش امین برای اتاج 
نمایشگاه ماهی‌ها و مرجان به 
گالری‌های فرهنگسرای نیاوران 
دعوت شلدند. 

در این نمایشگاه مجموعه ۸ ۲اثر 
درباره ره ماهیان و مرجان‌های خلیج با 
ارائه آثاری از پرویز کلانتری» حسین 
محچوبی» گیزلاوارگا سینایی» قباد 
شوا بهرام دبیری» حسین ماهر 
معصومه مظفری مینا غازیانی» علی 
ندایی؛ علی ذاکری؛ مهنوش مشیری؛ 
فاطمه رادپور» فرشید شیوا طاهره 
صمدی طاری. شیما خشخاشی. 
سعید رفیعی منفرد. وحید چمانی» 
وار کی اسر تر کر کون باک 
رشو ك سل آخمدزاده دیشین 
دارابی» گلرخ محتاج الفضل» لیلی 
رشیدی» مرتضی‌پور حسینی» علی 
زعیم» بهناز جلالی» سبا عربشاهی» 
لیلا سیفی: ارزو و افروز قلی‌زاده؛ 
سمایه شریفی. بهنام کامرانی» الهه 
محیطیانء نسترن سیف الله‌زاده ستاره 
معتضدی» استاد افشین بختیار به 
نمایش گذاشته شده است. 


آلبوم موسیقی گروه «خورشید سیاه» با عنوان 
«اشک سیاه» در حالی رونمایی شد که حاضران در 
این مراسم بر اهمیت تولید یک اثر فرهنگی در حوزه 
محیط زیست تاکید کردند. 

به گزارش ایسنا سرپرست گروه «خورشید 
سیاه» در این مراسم اظهار کرد: چند سال پیش که 
یک موسسه موسیقی را تأسیس کردیم کارهایی را 
در حوزه‌جاز و راک روانه‌ی بازار کردیم که با استقبال 
خوبی هم از سوی مخاطبان همراه شد. در حال 
حاضر هم تلاش ما این اسست که این راه را دمه 
دهیم تا سطح فرهنگی مخاطب موسیقی با تولید آثار 
مناسب بالا رود. 

طاهرعلی رمضانی درباره فعالیت‌های گروه 
(خورشید سسیاه) توضیح داد: گروه ما از سال ٩۰‏ 
فعالیت خود را اغاز کرد و در این مدت تقریبا هر 
سال دو کنسرت توسط گروه بررگزار شده است. آلبوم 
(خرس سياه ه بلوچی) ز نیز اثری بود که سال گذشته 
منتشر شد. امسال هم موفق شدیم پس از دشواری‌های 
فراوان, البوم دوم خود عرضه کنیم. 


او ادامه داد: امیدوارم با حمایت رسانه‌ها, مردم 
و فعالان محیط زیست. آلبوم سوم گروه نیز به انتشار 
برسد تا ما نیز برای اعتلا و ارتقای فرهنگ توجه به 
محیط زیست کاری کرده باشیم. 

مدیرکل دفتر اموزش و مشارکت مردمی سازمان 
حفاظت از محیط زیس ت نیز که در این مراسم 
حضور داشت» گفت: ارزوی من همیشه این بوده تا 
در جامعه‌ای زندگی کنم که محصولات محیط زیستی 
ان خواهان زیادی داشته باشد. . دیگر زمان ان رسبده 


است که آحاد جامعه در حوزه‌های محیط زیستی 
سرمایه‌گذاری کنند و فعالیت یک گروه موسیقی دراین 
زمینه جای خوشحالی دارد. محمد درویش ادامه داد: 
مطمئن باشید که سازمان حفاظت از محیط زیست تمام 
تلاش خود را می‌کند تا این اثر دیده شود. «خحورشید 
سیاه» در شرایط بسیار دشوار نشر و تولید آثارموسیقایی 
دست به کار بزرگی زده و امیدوارم همان‌طور که امروز 
جمعیت زیادی به مراسم رونمایی از البوم امدند از 
کنسرت این گروه نیز استقبال شود. 

در این مراسم که شنبه» ۱۲ اردیبهشت‌ماه در 


ادای احترام یک گروه موسیقی به محیط ز بست 


فروشگاه «فرهنگ» برگزار شده بود رخشان بنی‌اعتماد 
- کارگردان سینما - نیز گفت: همین که یک گروه 
موسیقی بدون توجه به مقوله شهرت. از همان ابتدای 
کار به تولید آثارهنری مرتبط بامحیط زیست می‌پردازد. 
موضوع بسار ارزشمندی است و مسوولان ما باید 
بیشتر به چنین گروه‌هایی اهمیت دهند. 

او ادامه داد: من از آشنایی با این گروه موسیقی 
بسیار حوشحال شدم؛ زیرا یک عله هنرمند جوان و 
بی‌ادعا می‌آیند و از همان ابتدا فعالیت‌های خود را با 
محیط زیست پیوند می‌دهند. اتفاقا من هم فیلمی با 
محوریت این موضوع و خانم ملاح (قدیمی‌ترین و 
مسن‌ترین فعال محبط زیست در ایران ساخته‌ام) و 
وقتی متوجه شدیم گروه «خورشید سیاه؛ فعالیت‌هایی 
در حوزه محیط زیست دارد با میل و اشتیاق فراوان 
از موسیقی این مجموعه در فیلمم استفاده کردم. 

این کارگردان سینما اظهار کرد که این اقدامش 
نوعی ادای احترام به گروهی بوده که با هدفی جدی 
و تحسی‌برانگیز هنر را با دغدغه‌های اجتماعی پیوند 


داده است. 


نمایش‌های ارد ببهشتی حوزه هنری امروز روی صحنه نمی روند 


نمایش‌های اردیبهشتی حوزه 
هنری امروز دوشنبه که مصادف 
است با روز وفات حضرت 
زینب(س) به صحنه نمی‌روند. 
به گزارش پایگاه خبری 
حوزه هنری» نمایش‌های 


تماشتاخانه‌های مهر» و «ماه) 
حوزه هنری به مناسسبت وفات 
حضرت زینب(س) دوش نبه 
۴ازد هشت اجرا نخواهند شد: 

نمایش «دونه کفترام نذریه» 
به نویسندگی و کارگردانی 


کاوه مهدوی به عنوان نمایش 
برگزیده سوگواره خمسه اجرای 
عمومی خود را ساعت ۱۸ و 
۰ دقیقه هر روز در تماشاخانه 
ماه می گذراند و نمایش «من تا 
مرز من» نوشته مرتضی شا کرم 


پباکارگردانی هماپرپسان و 
احمد صمیمی نیز که ۶جایزه 
و عنوان را از نخستین سوگواره 
خمسه کسب کرده‌است» ساعت 
٩‏ و ۳۰ دقبقه در تماشاخانه 
مهر به صحنه می‌رود. 


قدر دانی از ۴۰ هنرمند و فعال تئاتری 
در جشن ارد ببهشت تئاتر کردستان 


عبید رستمی؛ رئیس انجمن هنرهای نمایشی کردستان می‌گوید در سال ٩۳‏ 
برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای اجراهای عمومی و برپایی کارگاه‌های اموزشی در 
سطح استان در نظر گرفته شده است. 

به گزارش روابط عمومي هنرهای نمایشی عبید رستمی» رئیس انجمن 
هنرهای نمایشی کردستان از آغاز جشن اردیبهشت تئاتر این استان خبر داد و گفت: 
«دوشنبه ۱۴ اردیبهشت. استان کردستان میزبان جشن اردیبهشت تثاتر با حضور 
هنرمندان و فعالان این عرصه خواهد بود. در این دوره از ۴۰ نفر از هنرمندان 
تثاتر در حوزه‌های کودک و نوجوان» اموزش, فعالان تاثیرگذاران و حامیان تثاتر 
و گروه‌های نمایشی تقدیر خواهد شد» او ادامه داد: «دو نمایش برگزیده سیو 
سومین جشنواره بینالمللی تثاتر فجر یعنی با کفش‌هایم قدم بزن» و «رقصی برای 
باز گشت عروس) اجرامی‌شوند و همچنین نمایشی توسط هنرجویان انجمن هنرهای 
نمایش به صحنه خواهد رفت.) 

رستمی با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در سال گذشته و اقدامات 
پیش روی انجمن هنرهای نمایشی بیان کرد: «برگزاری جشنواره‌های استانی مانند 
جشنواره استانی طنز (دیوان دره) و اجراهای عمومی صحنه‌ای و خیابانی از جمله 
اتفاقات مهم سال ٩۳‏ بوده است. سال گذشته بیش از ۶۰ اجرای عمومی داشته‌ايم. 
همچنین گروه‌های نمایش خیابانی, ۱۰۰ اجرا در روستاهای مریوان, سنندج» سقز 
و دیوان‌دره داشته‌اند. شش گروه نمایشی نیز به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه 
یافتند و توانستند اجراهای قابل توجهی را داشته باشند.) 

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کردستان افزود: «برای نخستین بار با حمایت 
و همراهی انجمن کردستان‌شناسی» نمایشنامه‌های نویسندگان بومی به زبان کردی 
روند ادامه او رت E E‏ نیز باشیم» - 

جشن‌های اردیبهشت تئاتر ایران» هر سال به مناسبت بزرگداشت روز جهانی 
تثاتر و با هدف تکریم فعالان سال گذشته هنرهای نمایشی توسط ادارات فرهنگ 
و ارشاد اسلامی و انجمن‌های نمایشی در سراسر کشور برگزار می‌شود. 


شر کت‌های دانش بنیان بر تر ایرانی 
به رو بداد اسلاش فنلاند اعز ام می شوند 


یازدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی و المپیاد دانشجویی طرح کسب 
و کار از ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ماه در دانشگاه ہ شهید بهشتی برگزار و سه تا پنج 
شرکت برتر برای اعزام به رویداد اسلاش فنلاند برگزیده می شوند. 

به گزارش خبرنگار ماء دکتر وحید احمدی معاون پژوهشی وزير علوم در 
نشست خبری با بیان این مطلب گفت: جشنواره شیخ بهایی تنها جشنواره ملی 
کشور است که در حوزه فر ن‌آفرینی برگزار می‌شود و این جشنواره در راستای 
تاکید وزارت علوم در زمینه توسعه شرکت های دانش بنیان و اتصال حلقه تولید 
محصول از علم نقش فعالی ایفا می‌کند. 

وی افزود: این جشنواره در دو بخش مسابقه و غير مسابقه برگزار می‌شود 
و در بخش مسابقه سه بخش فن‌افرینان. طراحان کسب وکار و سرمایه‌گذاران 
کارآفرین مورد ارزیابی قرار می گیرند. 

احمدی با بیان این که بخش المپیاد کب وکار دانش جویی برای اولین 
بار در این جشنواره برگزار می‌شود ادامه داد: هدف از این بخش سوق دادن 
دانشجویان به سوی تفکر اشتغال زایی و خلاقیت است تا از این طریق بتوانند 
برای آینده حوزه علم و فناوری و حرکت به سوی دانشسگاه‌های کارآفرین 
برنامه‌ریزی کنند. 

معاون پژوهشی وزير علوم تعداد طرح‌های ارسال شده به بخش المپیاد 
طرح کسب و کار دانش‌جویی را ۲۰۰ طرح اعلام کرد که از سراسر کشور به 
این المپیاد ار سال ش.ه و پس از داوری ۱۰ طرح به مرحله نهایی این المپیاد 
راه می‌پابند. 

وی افزود: در بخش غير مسابقه ای جشنواره هم بخش سرمایه گذاران 
کارآفرین را داریم که از ارکان اصلی تولید ثروت از علم محسوب می‌شسود و 
تعدادی از سرمایه‌گذاران برتر در حوزه علم و فناوری معرفی می‌شوند. 

سروش علیمرادی دبیر بازدهمین جشنواره فن‌افرینی شیخ بهایی هم در 
ادامه نشست از برگزاری رویداد اسلاش ایران خبر داد و گفت: این رویداد با 
هماهنگی نمایندگان رویداد جهانی اسلاش برگزار خواهد شد. 


مطالبات فر هنگیان تا بایان هفته معلم 
پرداخت می شود 


زیر آمزوقز و ا و 
عنوان مهم‌ترین مرجع جامعه شناخته شده‌اند و خوشحالم در دستگاهی انجام وظیفه 
می‌کنم که کارکنانش به استناد این پژوهش‌ها مهم‌ترین محل رجوع جامعه هستند 
گفت: مراسم سپاس معلم حرکتی نمادین برای تجلیل از تلاش‌های معلمان و 
کسانی است که ایند‌ساز کشور هستند. 

به گزارش ایسناه علیاصغر فانی در آیین «سپاس معلم» که صبح دیروز در 
دبیرستان شاهد فجر منطقه ۱۵ آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد با بیان 
اينکه وظیفه خود می‌دانم که از یک میلیون همکار فرهنگی در ۵ ۰ هزار مدرسه 
و ۷۵۲ منطقه آموزشی صمبمانه قدردانی کنم درباره نحوه انتقال نیروهای مازاد 
آموزش و پرورش به سایر دستگاه‌ها براساس بخشنامه اخیر دولت؛ گفت: پراساس 
مصوبه شورای عالی اداری, به طور کلی هر دستگاهی اگر نیروی مازاد داشته باشد 
چنانچه این نیرو مورد نیاز سایر دستگاه‌ها بوده و خود شخص هم تمایل داشته 
باشد می‌تواند به دستگاه دیگر منتقل شود. 

وزیر آموزش و پرورش ضمن تاکید بر اینکه باید شاخصه های رتبه بندی منبعث 
از وظایف و شایستگی‌های معلمی باشد گفت: روش‌های نوین تدریس, استفاده از 
وسایل کمک آموزشی» خلاقیت در تدریس و.. از این ملاک‌ها خواهند بود. 

فانی با بیان اینکه امید است حداکثر تا اواسط خرداد شاحص ها را احصا کرده 
و در سازمان مدیریت تصویب کنیم عنوان کرد: اکنون در مرحله تخاب شاخص‌ها 

تیم که بعد از تصویب انها و تصویب نظام رتبه بندی از مهرماه با پیش بینی 
اعتبار ۱۳۵۰ میلیاردی آن را اجرا کنیم. 

وزير آموزش و پرورش از پرداخت بخش عمده ای از مطالبات فرهنگیان 
تا پایان هفته معلم خبر داد و ضمن پاسخ به ابهامات موجود در خصوص طرح 
رتبه بندی معلمان اعلام کرد که آزمون استخدامی آموزش و پرورش تابسستان 
برگزار می‌شود. ۱ 

وی به رشد بودجه ۲۳ درصدی آموزش و پرورش در سال جاری اشاره 
کرد و گفت: دولت عنایت ویژه ای به ما داشته است» اما این اعتبار هم 
حجم نیاز وزارتخانه کفایت نمی کند. طرح رتبه بندی از آقداماتی است که دولت 
برای جبران بخشی از این کمبودها در دستورکار دارد. 

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه چرا ضریب فوق العاده شغل در 
دوس‌ال اخیر برای معلمان اعمال نشد بود و اکنون هم که ضرایب اعمال شده 
برای همه یکسان است. اظهار کرد: با صرفه جویی در سایر هزینه‌هایمان در سال 
۳ این ضرایب را برای ۳۳۰ هزار فرهنگی شاغل در مقطع ابتدایی تا ضریب 
۰ اعمال شد. از فروردین امسال هم ضریب فوق العاده شغل را برای سار 
همکاران اعمال کردیم. 

وزیر آموزش و پرورش گفت: آزمون پنج هزار استخدامی آموزش و پرورش 
مرداد ماه برگزار می شود و دستور العمل آن اواسط خرداد ماه اعلام خواهد شد. 

در این مراسم. اسفندیار چهاربند. مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران نیز 
با بیان اينکه بدون تردید معلمی از جایگاه و مقامی ویژه برخوردار اسست و در 
آموزه‌های اسلامی و ملی ما مکررا بر حفظ این جایگاه تاکید شده است» گفت: 
نسل پوزا وهود آینده جر به دنست تنعل محتق تم شنز 


کوقاد آموزشی 
کے د 


بودجه وام شهر یه سال گذشته محقق نشد 

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: سال گذشته علی رغم اینکه اعتبار 
وام شهریه محقق نشد ر و کر را دا 
امیدواریم این اعتبار محقق شود. 

دکتر مجتبی صدیقی در گفتگو با مهر گفت: یک ردیف تحت عنوان 
ردیف عمرانی» تملک و دارایی» پیش بینی شده که این ردیف درست نبوده 
ولی تحت عنوان تسهیلات پیش بینی شده است. 

ات با اه ۵ EL‏ 
میلیاردتومان بود که تا بایان سال تخصیص نیافت اميد داشتيم که فروردین 
ماه سال جاری محقق شود که نشد بنابراب ین دیگر امید زیادی باقی نمانده و 
صندوق رفاه برای جبران آن از محل درآمدها هزینه کرد. 

پایان ماراتن ۱۰ هزار نفره نخبکان برنامه‌نویسی جهان 

سسومین دوره مسابقات برنامه‌نویسی (بیان» که به همت یک شرکت 
دانش‌بنیان خصوصی و با رقابت نخبگان برنامه‌نویسی از بیش از ۱۰۰ کشور 
جهان برگزار شد عصر شنبه با معرفی و تقدیر از برترین‌ها پایان بافت. 

به گزارش ایسنا در مرحله مقدماتی مسابقات برنامه‌نویسی بیان» ۱۰ هزار و 
۶ برنامه نویس از ۳ ۰ کشور جهان حضور داشتند که آمار شرکت کنندگان 
این دوره که از ۲۹ شور ازوبای ۳۴ کشوز اسان وق کسیر آمریکانی ,۱۳ 
کشور آفریقایی و دو کشور از اقیانوسیه هستنده نسبت به دور قبلی مسابقات 
بیان» بیش از دو برابر افزایش داشته است. 

در فینال مسابفات برترین‌های این ماراتن علمی ۱۰ هزار نفره مشخص 
EE‏ سرگئی کاپون از روسیه» علی حقانی از را یکلا جکیج از سوئیس؛ 
آدریان بودا از رومانی و پیمان جبارزاده از ایران به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم 
سومین دوره مسابقات برنامه نویسی بیان را کسب کردند. در فینال این مسابقات 
شرکت کنندگانی از ژاین ایتالیه المان. کانادا و چین نیز شرکت داشتند. 

حداقل ۱۸ نفر از نفرات بر گزیده مسابقات برنامه نویسی بیان دارای مدال 
المپیاد جهانی کامپیوتر بوده‌اند و یکی از نفرات برگزیده مسابقه دارنده شش 
مدال طلا و یک مدال نقره در المپیاد جهانی کامپیوتر است. 
تکلیف مجوز برخی رشته‌های دانشگاهآزاد تا پایان این ماه 

۱ مشخص می‌شود , 

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت نتیجه 
بررسی تناسب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با تعداد رشته‌های این دانشگاه 
بعداز اردیبهشت ماه اعلام می شود 

دکتر حسین غریبی در گفتگو با مهر در خصوص رشته های بدون 
مجوز دانشگاه ه آزاد و اینکه این رشته‌ها باید تا پایان اردیبهشت ماه در وزارت 
علوم تعیین تکلیف شوند. گفت: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی 
کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از وزارت علوم و دانشگاه ه آزاد تشکیل شد 

وی ادامه داد: کمیته مذکور موظف بود مجموع رشته های دانشگاه آزاد 
را بررسی کند که آیا اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد متناسب با رشته ها 
در بخش‌های مختلف تامین شده اند یا خیر. 

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: شورای 
عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرده بود که دانشگاه آزاد یک گزارش از تمامی 
اعضای هیات علمی (نیمه وقت ستمام وقت) این دانشگاه را تهیه کرده و به 
شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه دهد. 

وی افزود: این گزارش تهیه شده و اواحر سال گذشته به شورای عالی 
انقلاب فرهنگی ارایه شد براساس این گزارش اعلام شد حدود ۲۲ هزارنفر 
استاد تمام وقت و همین حدود هم استاد نیمه وقت با دانشگاه آزاد همکاری 
می کنند. که در مجموع حدود ۶۵ تا ۶۶ هزار اعضای هیات علمی به صورت 
تمام وقت و نیمه وقت با دانشگاه آزاد همکاری دارند. 

غریبی یاداورشد: براساس گزارش مذکور مقرر شد این مساله در کمیته‌ای 
که تشکیل شده نیز بررسی شود بنابراین در حال حاضر به طور مرتب پرونده‌ها 
به شورای گسترش ارسال می شود و پرونده های مذکور در شورای گسترش 
بررسی می‌شود که ایا اعضای هیات علمی متناسب با رشته‌ها است يا خیر. 

وی ادامه دادا: این جلسات تا پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت و 
بعد از پایان اردیبهشت ماه می توان گزارشی از روند جلسات ارایه کرد. 


با توجه به 


فر اخوان مناقصه عمومی یک مر حله‌ای 


سازمان ثبت اسناد و اماک کشور در نظر دارد «خرید 9617767 91206 و تجهیزات جانبی آن و سرور» مورد نیاز خود را 
اقصات بای لوا کله اشحاص یی واجد شراط ودارای تائید یه شورای غالی انغورماتک ار تا در ری «تولد و 


ارائه رایانه‌های غیر 2311۲3108 » دعوت به‌عمل می‌آید تا نماینده تام‌الاختیار خود را جهت دریافت اسناد مناقصه معرفی نمایند. 


٭ شر کت در بافت کننده اسناد می‌بایست در معرفی‌نامه ارسالی متعهد گردد چنانچه پس از دربافت اسناد 
تمایل به شر کت در مناقصه را ندارد. انصراف خود را به صورت مکتوب به این سازمان اعلام نماید. (جهت 
دریافت اسناد. ارائه تصوبر تائید یه شورای عالی انفورماتیک الزامی است) 


|-نوع و مبلغ تضمین شر کت در مناقصه: 
۱-۱ نوع تضمین شرکت در مناقصه عبارتست از 
ثبت اسناد و املاک کشور نزد بانک مرکزی 


ارائه ضمانتنامه بانکی يا واریز نقدی به حساب دریافت وجوه سپرده سازمان 


۲-۱ مبلغ تضمین ش رکت در مناقصه ٩۳۵/۰۰۰/۰۰۰‏ ریال خواهد بود 

۲-زمان در یافت اسناد: از ٩۴/۲/۱۳‏ تا پایان وقت اداری ٩۴/۲/۲۰‏ 

۳سهزینه فر وش اسناد ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد که معقاضیان می‌بادستت مبلغ مذ کور رابه حس اب شسماره 
e e‏ 2 ل وا وف آن ا ماه وت و ار ما 
امحل در افت اسناد: تهران» ابتدای خیابان فیاض‌بخش, ساختمان شماره ۱ ستاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشوره 


۵-زمان تحویل پيشنهادها: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ٩۴/۳/۲‏ 


#۶محل تحویل پيشنهادها: مکان مندرج در بند ۴ 


۷زمان ومحل گشایش پيشنهاد‌ها: ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ٩۴/۳/۳‏ در سالن جلسات ساختمان شماره ۳ 


ستاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واقع در طبقه چهارم 


۱ اف 


بعد از سالها دور ماندن ایران از ورود به 
پیمان‌هم‌ای پولی بالاخره بانک مرکزی پای قرارداد 
دوجانبه را امضا کرد. 

به گزارش ایسناء معاون ارزی بانک مرکزی از 
بسته شدن پیمان های پولی دو جانبه بین ایران با 
سه کشور ترکیه» عراق و روسیه خبر داد. 

اظهارات کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی در 
حا ل می شود که اسر ما کشت هت 
به سرپرستی وی به منظور پیگیری و انجام مذاکرات 
و نهایی‌سازی موافقتنامه پولی بین دو کشور ایران و 
روسیه به این کشور سفر کرد که این هيات ضمن 
انجام مذاکرات کارشناسی و مفصل با بانک مرکزی 
روسیه. نهایتا موفق شد در بسیاری از موارد مورد 
علاقه طرفین برای همکاری و توسعه روابط به 
توافقاتی دست یابد. 

اگر چه جزئیاتی از پیمان های پولی بین ایران و 
سه کشور ترکیه» عراق و روسیه منتشر نشده است. 
اما در مجموع با انعقاد پیمان های پولی به عنوان یک 
روش نوین» تجارت با استفاده از پول های محلی 
انجام می شود ؛به عبارتی دیگر به جای استفاده از 
پول واسط مانند دلار و يورو پول کشورهای مبدا 
و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه 
تجاری نخواهد بود. 

اولین پیمان پولی در دسامبر ۲۰۰۱ بین بانک 
مرکزی چین و تایلند در قالب طرح "چیانگ مای" 
امضا شد و تا به امروز بیش از ۵۰ پیمان پولی دوجانبه 
بین بانک های مرکزی کش ورهای مختلف امضاء 
ده نا علاوه بر استفاده از در و پورو» پول های 
ملی کشورها هم در تسویه تجارت بین سی بکار 
گرفته شود؛ این در حالی است که چین با بیش از 
۱ مورد بیشترین د ان برای وا کد کرت و زا 
کره و روسیه در رده های بعدی قرار دارند. 

در همین زمینه دبیر شورای مشترک بازرگانی 
ایران و ترکیه جزئیات برقراری پیمان پولی دو جانبه 


مصرف بالای انرژی به ویژه سوخت های فسیلی 
در سالهای اخیر باعث شده تا تولید گازهای کربن دار 
در ان به نحو قابل توجهی افزایش یابد؛ این درحالی 
ست کف آیران و نایر کشزرهای ونیا ید کرد اند 
تا پایان امسال برنامه های خود را برای کاهش تولید 
کربن به سازمان ملل ارائه دهند و از ۵ سال دیگر اگر به 
این برنامه ها عمل نکرده باشند. مشمول جرایم سنگین 
بین‌المللی قرار گیرند. 

مهندس نصرت اله سیفی مدیرعامل شسرکت 
بهینه‌سازی مصرف سوخحت دیروز در جمع خبرنگاران 
ضمن تشریح ابعاد بین المللی کوتاهی کشورها در قبال 
کاهش تولید این گاز مخرّب گفت: طبق آمار هم اینک 
جمهوری اسلامی ایران سالانه معادل Ela‏ 
کربن تولید می کند و به لحاظ آلایندگی زیست محیطی 
در رتبه نامطلوبی قرار دارد. 

وی ادامه داد: اگر به برنامه هایی که برای کاهش 
تولید کربن ارائه می دهیم » عمل نکنیم» مورد جریمه 
سایر کشورهای دنا قرار می گیریم. 

سیفی همچنین نسبت به عواقب رشد مصرف انرژی 
وسوخت های فسیلی در کشور که ایران را از یک 
صادرکننده نفت به یک واردکننده سوخت مبدل می کند 
هشدار داد و با اشاره به هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی 
از محورها برای کاهش ۵۰ درصدی شدت انرژی کشور 
گفت: هدفمندی یارانه ها یعنی آزادسازی قیمت به شکل 
صحیح و نه به شکلی که تاکنون اجرا شده است. 

وی با اشاره به این که قانون هدفمندی پارانه ها 
فصل هایی دارد که متاسفانه مغفول مانده و اجرا نشده 
است» اظهار کرد: از جمله ماده ۷ این قانون که باز 
توزیع اختلاف قیمت سال پایه یعنی ۸٩‏ با قیمت روز 
اسست؛ که هم اکنون تنها به صورت ۴۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان به ازای هر نفر در ماه داده می شود. در حالی که 
این یک بخش از ماده ۷ بود و چند بخش از این ماده 
به هیچ وجه اجرا نشد که یکی از انها دادن بخشی از 
پول به بهینه سازی و سلامت بود که تنها بخش کمی 
پارسال انجام شد. 

نامبرده افزود: پارسال در هیات دولت برای وزارت 


بر پایی نمایشگاه نوشت افزار و اسباب بازی در تهران 


انعقاد پیمان های دو جانبه پولی 
ایران با تر کیه, عراق و روسیه 


بین ایران و ترکبه را اعلام کرد. 
سید جلال ابراهیمی درگفتگو با ایسنا گفت: 
موضوع ایجاد پیمان پولی دو جانبه بین ایران و 


ترکیه در نش ت روسای جمهوری و هیات‌های 
بازرگانی دو کشور به منظور ایجادتسهیلات برای 
صادرکنندگان و واردکنندگان مطرح سل 

وی افزود: در این نشست دو راه برای این کار 
پيشنهاد شد؛ یک راه اینکه کالایی را با کالای دیگر 
مبادله کنیم. یعنی کالایی را صادر کنیم و در مقابل 
کالای هم ریال یا هم لیر ان را وارد کنیم و دومین 
راه استفاده از پول ملی دو کشور بود. 

دبیر شورای مرگ بازرگانی اران و ترکیه 
یادآور شد: این اقدام پیش از این باچین عملیاتی 
فا سے ار آن ای تت ولی در 
مورد ترکیه هم قرار براین شده روابط تجاری‌مان از 
طریق پول ملی انجام شود؛ به این معنی که برابری 
رال درمقابل دلار یا يورو و همچنین برابری لیر 
درمقابل دلار و پورو انجام شود. 

وی همچنین عنوان کرد که با این روش 
مبادلات تجاری بین دو کشور راحت‌ترصورت 
می‌گیرد و بانک‌های مرکزی دو کشسور به عنوان 
پشتوانه» تضمین‌های اجرایی اعتباری و برابری ان 
را بر عهده خواهند داشت 

ابراهیمی ادامه داد: با توجه به پایین آمدن 
ارزش لیر در مقابل دلار و يورو که باعث ل 
SS‏ 
این اتفاق است که از پول ملی خوددر مبادلات 
تجاری‌اش استفاده کند. 

وی در مورد زمان اجرایی شدن این پیمان پولی 
کفت ان E‏ بسن مورای راهردی 
مشترک اقتصادی ايران و ترکیه بسته شده است و 
روس‌ای جمهوری و وزرای مسئول دو کشور به 
توافقات قبلی رسیده بودند و اکنون قرار است این 
مال ما 


نفت ۳۰۰ میلیارد تومان به منظور بهینه سازی تصویب 
شد که پس از تبادل موافقت نامه با سازمان مدیریت و 
برنام‌ریزی قرار شد که این اعتبار را به شرکت بهینه 
سازی مصرف سوخت دهند که تنها ۲۰ میلیارد تومان در 
پایان سال ٩۳‏ به این شرکت تخصیص داده شد. 

وی یاداور شا: هم اکنون شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت برای کاهش ۵میلیارد بشکه معادل نفت 
خام تا سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی کرده اسست اما برای 
تحقق این هدف به سرمایه اولیه احتیاج دارد که امیدواریم 
امسال محقق شود 

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخحت 
تصریح کرد: یکی از مشکلات کشور برای کاهش شدت 
انرژی» نداشتن آمار درست است. مار کلی بی فایده است 
و اند اشر هه قر و پلک به بای ۱ 

وی در باره هدفمندی یارانه ها و تأثیر قیمت سوحت 
بر آن گفت: در سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف 
مقام معظم رهبری به دو فصل مشخص اقدام های قیمتی 
و غير قیمتی اشاره شده است که اقدام های قیمتی همین 
افزایش, کاهش و بازی با قیمت هاست. 

سیفی با بیان این که به یقین قیمت گذاری در 
هدفمندی یارانه ها تأثیر بسیار مهمی دارد و در غیر این 
صورت در سیاست گذاری مقام معظم رهبری نمی آمد. 
گفت: هنگامی که قیمت ها درست باشد و با بازار آزاد 
تعیین شود در نتیجه مصرف تنظیم می شود. زیرا مردم 
عقل معیشتی دارند. 

وی گفت: ما نتوانستیم به قیمت فوب خلیج فارس 
برسیم. اما قیمت فوب ایستاد و ما به ان دست يافتیم. 
بنابراین با کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش قیمت 
بنزین» در حال حاضربهترین فرصت برای واقعی سازی 

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخحت 
با سارہ به کاهش ترافیک و در تتیجه کاهشن مصرف 
پس از برنامه سهمیه بندی بنزین در سال ۸۶ اظهار کرد: 
هر تغییری در نظام قیمت انرژی سبب می شود که 
معادلات یک مجموعه بر هم خورد و در نقطه تازه ای 
به تعادل برسد بنابراین روند کاهش ترافیک و مصرف 


خطوط لوله انتقال نفت خام 
و فزآورده تفت کش وز تا سال 
دیگر به بیش از ۱۸ هزار کیلومتر 
افزایش خواهد یافت. 

عباس_علی جعفری نسب 
مدیرعامل خطوط لوله و مخابرات 
ایران دیروز در جمع خبرنگاران با 
بیان این که هم اکنون بیش از ۱۴ 
هزار کیلومتر خط لوله کار انتقال 
نفت خام و فراورده های نفتی را 
انجام می دهد افزود:بخش زیادی 
از این افزايش خطوط لوله» یعنی 
۰ کیلومتر تا حدود سه سال 
آینده محقق می شود. 

وی از خحطوط ابادان- شازند- 
ری» سبزآب- ری نایین- کاشان 
ری خط دوم بندرعباس-سیرجان- 
رفسنجان همچنین خط رفسنجان- 
یزد - نایین» تبریز- خوی- ارومیه. 
ری- ساری و خطوط لوله کنارگذر 
تهران به عنوان مهمترین پروژه های 
توسعه خطوط نام برد و با بیان این 
که هم اکنون ۱۴ هزار کیلومتر حط 
لوله در کشور احداث شده است. 
افزود:از این ميزان ۰ کیلومتر به 
انتقال نفت خام و ٩۵۰۰‏ کیلومتر به 
انتقال فراورده مربوط می شود که 
در مجموع روزانه ۳۵۰ میلیون ليتر 
نفت خام و فرآورده را در سطح 
شور جانسا می کد 

مدیر عامل شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت کش ور از اتصال 
دونیروگاه به خط لوله فرآورده تا 
پایان سال خبر داد و گفت: نیروگاه 
زنجان که عملیات اجرایی آن تا دو 
ماه آینده پایان می یابد و نیروگاه 


علی آباد تهران تا پایان امسال به خط 
لوله فراورده نفتی متصل می‌شود. 

وی اظهار کرد: این در حالی 
ات کا با ترجھ سل اراش 
تولید گاز در کشور و جلوگیری 
از مصرف سوخت فراورده در 
نیروگاهه_ا. خطوط لوله بهدلیل 
ایمنی و صرفه جویی اقتصادی برای 
انتقال فرآورده به نیرو گاهها به عنوان 
یک سوخت پشتیبان نسبت به سایر 
روش های جابجایی از اولویت 
بیشتری برخوردار است. 

نامبرده با بیان این که در سال 
گذشته با حدود ۲/۸درصد کاهش 
نسبت به سال قبل از آن, ۵۵ میلیارد 
تن _کیلومتر نفت خام و فراورده 
از طریق خطوط وله متقل شساده 
است. افزود: ۶۷ درصد فراورده 
و ۷۰ درصد نفت خام در کشور 


از طریق خط وله متقل می شود 2 


که این امر با یک سوم هزینه سایر 
روش ها (دریایی. جاده ای» ریلی) 

وی با بیان این که اقذامات 
و پروژه های شرکت به دو بخش 
تقسیم می شود افزود: بخش 
موجود شرکت می شود که به عنوان 
دوم هم به اقدامات توسعه‌ای نظیر 
مربوط می شود. 

جعفری نسب با بیان این که در 
بحث پایداری انتقال و نگهداشت. 
اجرای پروژه های جایگزین خحطوط 
فرسوده اهمیت بسزایی داردهادامه 
داد: تغییر مسیر برخی خطوط به 
دلیل ایمن سازی محدوده شهرهاء 


پوششس از موارد مهم در زمینه 
نگهداشت است که به انها توجه 
جدی می شود. 

وی با بیان این که پایش خطوط 
لوله نفت و فراورده به عنوان یکی از 
فعالیت های نگهداشت این شرکت 
بطور مداوم در حال انجام است» 
گفت: یکی از این روش‌هاء انجام 
عملیات پیگرانی هوشمند است که 
برای انجام آن برنامه‌ریزی می‌شود. 

مدیر عامل شرکت ملی 
خحطوط لوله و مخابرات نفت با 
اشاره به این که هم اکنون ۳۵۰۰ 
کیلومتر از خطوط لوله در دست 
پیگرانی هوشمند قرار دارد. افزود: 
تاکنون ۱۲ هزار کیلومتر از خطوط 
وله کشور پیگرانی هوشمند شده 
است و برخی از خطوط به دلیل 


دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵ رجب ۱۴۳۶ - ۴ مه ۲۰۱۵ - سال هشتادونهم - شماره ۲۶۱۴۷ ۱ 


طول خطوط نفتی ابران ۳۰۰۰ کیلومتر افزايش می بابد 


اهمیت زیادی که دارند تاکنون دوبار 
در نوبت پیگرانی هوش‌مند قرار 
گرفته اند. 

وی اغاز مرحله نخست 
پیگرانی هوش‌مند در کشور را 
سال ۱۳۸۳ عنوان کرد و ادامه داد: 
مرحله دوم پیگرانی در سال ۱۳۸۵ 
انجام و مرحله سسوم آن از سال 
گذشته آغاز شده است. 

این مقام مسئول با بیان این 
که در حال حاضر ۸۸ درصد 
قطعات مورد نیاز در تعمیرات 
ااا نرق بداعق 
داخل تامین می شود یاداوری کرد: 
تعامل با سازندگان داخلی به جایی 
رسیده است که هم اکنون سفارش 
ساحت ۴۴ دستگاه توربین گازی 
به ارزش ۱۰ میلیون دلار را به 
شرکت های ایرانی داده ایم. 

به گفته وی. توربین های 
گازی که نوع کامل شده توربین 
های هواپیما است.از مهمترین 
تجهیزات مورد نیاز این شرکت 
به مار می‌آید که بزودی از 
سوی شرکت های ایرانی ساخته 
می‌شود. 

جعفری تنب از صرف ۱۰:۵ 
میلیارد ريال هزینه در زمینه اقدامات 
ساخت داخل در این شرکت خبر 
داد و گفت: شرایط تحریم ها در 
اا خرس ین > ما هم 
بیش از گذشته از توان داخلی 
بهره بگیریم.چنانکه سال گذشته ۲۰ 
مورد از تعمیرات اساسی با استفاده 
از قطعات ساخت داخل انجام شد 
که این میزان روبه افزایش اشن 


هشدار کارشناسان در مورد عواقب رشد تولید کربن در ابران 


ادامه نیافت. 

وی در باره موفقیت این طرح گفت: هنگامی 
که اقدام‌های غیرقیمتی مانند بند "ق فناوری و بهبود 
راندمان‌ها همراه طرح هدفمندی یارانه باشند این طرح 
موفق می شود و درنتیجه برای کاهش مصرف انرژی 
باید ادوات کم مصرف کردن را هم مانند تولید و واردات 
خودرو با مصرف سوخت پایین و با حق گمرکی پایین 
ا 

این مقام مسئول با اشاره به این که اقدام های قیمتی 
و غیرقیمتی باید با هم و هماهنگ با یکدیگر باشند افزود: 
برای نمونه همراه با افزایش قیمت بنزین برای مصرف کمتر 
سوخت باید از خودروسازها تولید خودرو کم مصرف 
را خواست و مالیات بر خودروهایی که موتورشان تنظیم 
نیست و بد مصرف می کند بست. 

وی با بان این که به جای اصطلاح افزایش قیمت 
باید از اصلاح ساختار قیمتی استفاده کنیم تصریح 
کرد: اصلاح ساختار قیمتی شرط لازم هست. اما کافی 
نیست.سیفی با اشاره به نشست های فراوانی که شرکت 
بهینه‌سازی مصرف سوخت با خودروسازها با هدف 
تولید خودروهای کم مصرف تر و سبک تر دارد گفت: 
خودروسازها هم برنامه هایی دارند که قرار است به این 
شرکت ارائه دهند. وی با بیان این که ماده ۱۱ قانون ۱۷۷۰ 
اشاره به تدوین معیارها و ویژگی های فنی و استاندارد 
اجباری مصرف انرژی تجهیزات و فرایندهای انرژی بر و 
استاندارد کیفیت سوخت دارد. اظهار کرد: بر این اساس 
پارسال شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دو استاندارد 
اجباری خودروهای سنگین و سبک را بروز کرد که این 
بروزرسانی هر ۳ یا ۴ سال یکبار انجام می شود. 

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در 
باره اجرایی شدن این استانداردها گفت: این استانداردها 
از سوی سازمان ملی استاندارد ابلاغ و اجرا و براساس 
ان تولید متوقف یا اجازه تولید داده می شود. 

وی با بیان اينکه در سال ۸٩‏ یک بشکه نفت غام 
در ایران ۱۰۰ هزار تومان (21)تولید کرده است. گفت: 
اگر قیمت نفت را در آن زمان ۱۰۰ دلار و قیمت دلار 
را هم۱۰۰۰ تومان فرض کنیم» این اعداد نشان می‌دهد 


مصرف هر بشکه معادل نفت خام در ایران هیچ ارزش 
افزوده‌ای در اقتصاد ملی ایجاد نکرده است.سیفی تصریح 
کرد: بازدهی یک دلار سرمایه‌گذاری در کارایی مصرف 
روش برایر دا فلا رما نارق در یش تولف رز 
است.وی با بیان اينکه تا سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۹۲ میلیارد 
دلار سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی نیاز 
داریم. گفت: با این کار مصرف انرژی : نصف می‌شود. ۷۷۰ 
میلیارد دلار از محل انرژی صرفه‌جویی شده به کشور باز 
می‌گردد. ۳ میلیون فرصت ت شغلی ایجاد می‌شود و ۱۸۰۰ 
میلیون تن از انتشار کربن کاسته می‌شود. 

نامبرده با تاکید بر اینکه از سال ۲۰۲۰ برای انتشار 
کربن اضافه جریمه خواهیم شد اضافه کرد: ما برای 
شروع تنها به ۶۰ میلیارد دلار نیاز داریم و بقیه منابع 
مورد نیاز از محل بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده 
تامین می‌شود. 

وی تاکید کرد: جریمه صنایعی که بیش از اندازه 
انرژی مصرف می‌کنند. در قانون اصلاح الگوی مصرف 
به شماره ۱۷۷۰ دیده شده است. 

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در 
ادامه گفت: براساس بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ٩۳‏ 
حدود ۲۰ میلیارد دلار طرح تصویب کردیم که ۱۳ میلیارد 
دلار آن از شورای اقتصاد مجوز گرفت؛ براساس این 
بند همچنین ۴۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بالادست 
نفت و گاز در پارس جنوبی و غرب کارون تصویب شده 
است.وی در ادامه با بیان اينکه استاندارد مصرف بنزین 
برای خودروهای کلاس ن)حدود ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 
است. گفت: میانگین ترکیبی مصرف سوخت بنزین در 
خودروهای وارداتی حدود ۸ ليتر در هر ۱۰۰ کیلومتر و 
خودروهای تولید داخل ۱۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. 
انرژی صرف نکند که در داخل خودرو تولید کنیم چرا 
که مصرف سوخت خودروهای داخل بسیار بالا است و 
هزینه انرژی زیادی به کشور تحمیل می‌کند. 

وی در ادامه تاکید کرد: با وزارت راه و شهرداری‌ها 
درباره اجرای قانون مبحث ۱٩‏ مشکل جدی داریم جرا 
که این قانون سال ۷۵ ابلاغ شده اما اجرا نمی‌شود. 


میی‌شوت 


بخش خصوصی آزادراه 
همدان - کر مانشاه را احداث می کند 


با ابلاغ مصوبه هیات وزیران توسط معاون اول رئیس جمهوری برای 
احداث ازادراه همدان - کرمانشاه به طول ۲۰۶ کیلومتن ساحت نخستین 
آزاد راه صد درصد خحصوصی در کشور کلید خورد. 

به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی, براساس 
این مصوبه تامین ۱۰۰ درصد منابع مالی مورد نیاز تا مرحله بهره برداری 
و تسویه کامل هزینه ها بر عهده و تعهد طرف مشارکت است و دولت 
میسج گونه تعهدی در خصسوص تأمین هزینه های اجرایی این ازاد راه 
E‏ 
وی ام از تصویب قیمت های پیشنهادی توسط وزارت و 
با تأیید صلاحیت پیمانکاریا پیمانکاران مربوط از سوی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور بر عهده طرف مشارکت خواهد بود. 

دوران مشارکت معادل هجده و نیم سال شمسی مشتمل بر سه و 
نیم سال دوران احداث کامل و ۵ سال دوران بهره برداری خواهد بود و 
گزارش هزینه - درآمد پروژه مورد تأیید وزارت راه و طرف مشارکت مبنای 
محاسبه دوران احداث و بهره برداری خواهد بود. 

در این مصوبه آمده اسست:صد درصد منافع حاصل ازبهره برداری 
آزادراه پس از کسر هزینه های نگهداری و بهره برداری» متعلق به طرف 
مشارکت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری خواهد شد 
همچنین مسئولیت نگهداری و بهره برداری از ازادراه و تاسیسات جانبی 
خاص ان به وزارت راه و شهرسازی انتقال می یابد و چنانچه به دلیل 
دخالت دولت؛ تعرفه عوارض ضربدر ترافیک عبوری پیش بینی شده در 
گزارش هزینه - درآمد از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط 
قابل جبران خواهد بود. به مدت زمان بهره برداری اضافه خواهد شد. 


< نفت » طلا » سکه و ارز 


بازار جهانی 
هر بشکه نفت سبک آمریکا (وست تگزاس) ۵ دلار 
هر بشکه نفت دریای شمال (برنت) ۶ دلار 
هر بشکه نفت اوپک ۲ دلار 
هر اونس (۳۱/۱ گرم) طلا ۰ دلار 
بازار داخلی 
سکه طلا طرح قدیم (به وزن ۸/۱۳ گرم) ۰ تومان 
سکه طلا طرح جدید (به وزن ۸/۱۳ گرم) ۰ تومان 
نیم سکه طلا (به وزن ۳/۰۶گرم) ۰ تومان 
ربع سکه طلا (به وزن ۲/۰۳ گرم) ۰ تومان 
سکه یک گرمی ۰ تومان 
هر گرم طلای ۱۸ عیار (بدون مزد ساخت) ۰ تومان 
هر گرم نقره خام (عیار )39٩‏ ۵ تومان 
دلار آمریکا(نرخ بانکی) ۸ تومان 
دلار آمریکا(نرخ آزاد ) ۹ تومان 
یورو(ترخ بانکی) ۲ تومان 
یورو(نرخ آزاد) ۳ تومان 
پوند انگلستان(نرخ بانکی) ۸ تومان 
پوند انگلستان(نرخ آزاد ) ۸ تومان 
درهم امارات (ترخ بانکی) ۴ تومان 
درهم امارات (نرخ آزاد ) ۱ تومان 


اخیان کوقاه (قتصادی 
کے د 


ابلاغ آیین نامه حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها 

بانک مرکزی ایین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در 
صندوق ضمانت سپرده ها را به تمام بانک های دولتی. غیردولتی. شرکت 
دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد _ 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی» این آیین نامه با تصویب 
هیأت وزیران و با عنایت به مشکلات عنوان شده از سوی برخی از 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پیرامون میزان حق عضویت‌ها 
در صندوق و همچنین بری ابهامات و ایرادات در مفاد آیین نامه 
یادشده ابلاغ شده است. 

ایین نامه مزبور پس از بررسی های مجدد و اخذ نقطه نظرات د 
بانکی کشور در هیأت وزیران اصلاح شد و به تصویب رسید. 


رایزنی عمان برای افزايش همکاری های بانکی با ايران 

هیات تجاری - بازرگانی کشور عمان به همراه سفیر این کشور 
برای افزایش همکاری های نظام بانکی این کشور با سیداحمد طاهری 
مدیرعامل بانک سامان این دیدار و گفتگو کردند. 

به گزارش روابط عمومی بانک سامان در این دیدار که با حضور 
رئیس و ۵۷ نفر از اعضای اتاق بازرگانی عمان ازجمله مدیران تعدادی 
از بانک های این کش ور برگزار شد طرفین به بحث و تبادل نظر در 
مورد گسترش همکاری های دوجانبه پرداختند. 

این هيات شامل ۰ شرکت و گروه بزرگ اقتصادی عمان در 
زمینه‌های مالی و بانکی. بازرگانی» نفت و گاز» حمل ونقل و صنعت و 
معدن بود که در راستای توسعه روابط اقتصادی به ریاست سعید بن صالح 
الکیومی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع عمان به کشورمان سفر کرد. 

گفتنی است» حجم مبادلات تجاری دو کشور در حال حاضر ۳۳۷ 
میلیون ریال عمان (معادل ۸۷۷ میلیون دلار) است. 
نظارت بر واردات گوشت بوفالو بر عهده استاندارد نیست 

سازمان ملی استاندارد نسبت به موضوع نظارت بر کیفیت گوشت 
بوفالو وارداتی رفع مسئولیت کرد. 

روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد : گ شت 
بوفالو ( گاو میش ) و دیگر انواع گوشت قرمز و سفید تاکنون براساس 
مصوبات شورای عالی استاندارد مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد 
نبوده است و این سازمان فاقد هرگونه مسئولیتی برای نظارت برکیفیت 
انواع گوشت قرمز و سفید تولید داخل یا وارداتی است. 

گفتنی است: تاکنون فقط تعدادی استاندارد ملی در زمینه ویژگی‌های 
گوشت و سایر فراورده های خام دامی توسط این سازمان تدوین و 
منتشر شده است. 


ضرورت مدیریت کمبود ۲۰۰۰ مگاواتی برق در تابستان 


پیک بار شکه برق کشور 
تابستان امسال در حالت خوش‌بینانه 
به ۵۱ هزار و ۳۰۰ مگاوات و در 
حالت بدبینانه به ۵۳ هزار مگاوات 
می‌رسد. 

هوشنگ فلاحتیان معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
با بیان این مطلب به فارس گفت: 
اگر پیک بار کشور را حدود 
۵۱ هزار مگاوات در نظر بگیریې 
نیازمند مدیریت بار حدود ۲ هزار 


نمایشگاه بزرگ نوشت افزار 
و اسباب بازی با عنوان نمایشگاه 
بزرگ پیوست فرهنگی همزمان 
با بیسست و هشتمین نمایشگاه 
بين المللی کتاب تهران در ضلع 
جنوبی مصلی امام خمینی(ره) 
تهران برگزار می شود. 

این نمایشگاه در دو بخش 
اصلی بازی و اسسباب بازی و 
نوت افزار و تجهیزات کمک 
آموزشی و کتابخانه ای از ۱۷ تا ۲۶ 
اردیبهشت به مدت ۱۰ روز و با 
فرهنگی و اجتماعی. شرکت‌ها 


آنکه تمام کالاها و محصولات این 


نمایشگاه با تخفیف بین ۱۰ تا ۳۰ 
درصد به فروش خواهد رسید. 
همچنین بخشی از این 
نمایشگاه ه انختصاص به بازی و 
اسباب بازی دارد و در آن انواع 
اسباب بازی های فکری» آموزشی» 
توپی» وسایل بازی همانند اسکوترء» 
اسکیت. اسباب بازی های برقی 
شامل ماشین برقی» رادیو کنترلی. 
رالی اسپرت. ربات ها انواع پازل‌ها 
و لگوهاء عروسک ها اسباب 


بازی‌های پلاستیکی, رنگ شناسی 
و شخصیت پردازی کودک به 
نمایش گذاشته می شود. 

بحس حدم نمایشگاه بزرگ 
تجهیزات کمک آموزشی و 
تجهیزات کتابخانه ای اختصاص 
دارد که انواع لوازم التحریر شامل 
کتاب های آموزشی. دفتر» 
دفترچه» دفترجه پادداشت. مداد. 
مداد رنگی» > خودکار و انواع نوشت 
افزار تجهیزات کتابخانه هاء فایل‌ها. 
قفسه ها و دیگر تجهیزات این 
حوزه به عموم عرضه می شود. 


تجهیز ۱/۴ میلیون هکتار اراضی کشاورزی 


۲ معرفی تجهیزات واقلام نوين 
آموزشی و کمک اموزشی اشنائی 
با اسباب بازی های موثر در رشد 
جسمی و ذهنی کودکان و آشنایی 
تولیدکنندگان با نیازهای این قشره 
ارائه و معرفی آحرین دستاوردهای 
تولید کنندگان داخلی و ترویج مبانی 
صولی ارتباط آگاهانه. یکپارچه 
سازی فعالیت های این حوزه 
پجاد فرهنگ انتخاب درست 
سباب بازی و ایجاد فضای 
فرهنگی در توسعه سرگرمی و 
سباب بازی از مهمترین اهداف 
برگزاری این نمایشگاه است. 


مسائل مربوط به برنده مزایده باشگاه پرسپولیس دیروز مشخص 
شد و نهایتا تا ظهر امروز نتیجه تصمیمات هيات واگذاری در این باره 
اعلام می‌شود. 

سیدجعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی در گفتگو با مهر 
ضمن اعلام این مطلب گفت: برنده مزایده باشگاه پرسپولیس با بررسی و 

مشاور سازمان خصوصی سازی با اشاره به ابطال مزایده سهام باشگاه 
استقلال به دلیل اینکه فقط یک متقاضی برای خرید سهام این شرکت 
وجود داشته است؛ افزود: این مزایده باطل اعلام شد و قرار است زمان 
برگزاری دوباره آن مشخص شود. 

وی ادامه داد: هیات واگذاری در ارتباط با اینکه شرایط مزایده اصلاح 
شود یا خير و اينکه آیا مزایده تجدید شود و اينکه نحوه تجدید مزایده 


سهام باشگاه استقلال چگونه باشد. تصمیم گیری می کند. 


مگاواتی هستیم که در این صورت 
تن و بسرت | سا 
می‌شود. 

وی از افزایش ۱۲۰۰ مگاواتی 
ظرفیت عملیاتی نیروگاه‌های کشور 
در تابستان امسال در مقایسه با 
تابسستان پارسال خبر داد و اظهار 
داشت: صنعت برق کشور تلاش 
کرده است طی ماه‌های گذشته 
تعمیر دوره‌ای و اساسی نیروگاه‌ها 
رای پیش از آغاز خرداد امسال به 
پایان ان بسا 

فلاحتیان افزود: از پیک سال 
۳ تاپیک ٩۳‏ هم حدود ۱۵۰۰ 
مگاوات قدرت تولیدی برق کشور 


اور ا ی اسم تاه 


به سامانه‌های نوين آپیاری 


تاکنون حدود ۱/۴ میلیون هکتار از اراضی زراعی 
و باغی کش ور به انواع سامانه‌های نوین ابیاری مجهز 
شده است. 

عباس زارع مشاور وزير جهادکشاورزی در گفتگو 
با مهر در مورد میزان مصرف اب در بخش کشاورزی 
اظهارداشت: با توجه به شرایط اقلیمی و میزان بارندگی در 
ایران و همچنین با توجه به متوسط نیاز آبی محصولات 
زراعی و باغی کشسور و اینکه حدود ٩۳‏ درصد از 
سهم ديم در تولید این محصولات بسیار ناجیز است. 
بنابراین بخش کشاورزی نسبت به بخش‌های شرب و 
صنعت آب بیشتری مصرف می‌کند. 

وی در مورد راندمان ابیاری در بخش کش.ورزی 
کش ور گفت: براساس گزارش موسسه تحقیقات فنی و 
مهندسی کشاورزی, راندمان آبیاری در انواع شبکه‌های 
آبیاری کشور اندازه‌گیری و محاسبه شده است. 

مجری طرح دفتر توسعه سامانه‌های نوين آبیاری در 
پاسخ به این پرسش که با توجه به بحران اب در کشور 
وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه‌هایی برای استفاده از 
روش‌های نوین ابیاری و افزایش راندمان ابیاری دارد؟ 
افزود: با توجه به بحران و محدودیت منابع اب در بخش 


کشاورزی وزارت جهاد در نظر دارد از طریق سامانه‌های 


نوین آبیاری و بویژه س‌امانه‌های آبیاری موضعی نسبت 
به ارتقاء بهره‌وری اب مصرفی در بخش کشاورزی 
اقدام کند. 

وی اضاف ه کرد: تاکنون حدود ۱/۴میلیون هکتار از 
اراضی زراعی و باغی کشور به انواع سامانه‌های نوين 
ابیاری مجهز شده و در نظر است طی سال‌جاری در 
صورت تامین و تخصیص اعتبار نسبت به اجرای ۳۰۰ 
هزار هکتار انواع سامانه‌های نوین آبیاری در کشور اقدام 
شود. 

زارع در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه 
میزان تسهیلات برای استفاده از این روش‌ها و افزایش 
راندمان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته 
است؟ افزود: براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل اعتبار 
پیش بینی شده در راستای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری 
در کشور حدود ۱۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد ريال است که در 
صورت تخصیص منابع مالی و بکارگیری توان مهندسی 
کشور دستیابی به سطوح پیش بینی شده به راحتی مقدور 
خواهد بود.وی در پایان گفت: در صورت تحقق اهداف 
پیش بینی شده و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری» دستیابی 
به افزایش راندمان به راحتی امکان‌پذیر است. 


سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سال پا 


په آماری جدید بانک مرکزی انتخاب شده 


ی مقتدایی مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با 
تسنیم اظهار داشت: بر اساس توصیه‌های بين المللی و با توجه به تحولات 
ا اقتصادی و جغرافیایی» تجدید نظر در سال پایه آماری که شامل 
به‌هنگام سازی چارچوب‌ها و ضرایب مورد استفاده در محاسبات است» در 
فواصل زمانی معین انجام می‌گیرد. 
وی هدف اصلی این طرح را شامل به‌روزآوری چارچوب‌های آماری» 
مبنا قرار دادن یک سال مشخص به‌عنوان سال پایه در محاسبات مربوط به 
شاخص‌ها ارتقای روشهاء به‌روزآوری طرح‌های در دست اجرا و افزودن 
طرح‌های مناسب و مورد نیاز به گس‌تره ه بررسی‌های آماری بانک مرکزی 


امار ھردی وا صاع وت 
تدوین می شود 


صنایع کوچک و متوسط برای توسعه دارای سند راهبردی خواهند شد. 

فرشاد مقیمی معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان صنایع کوچک و 
شهرک‌های صنعتی با تاکید بر ضرورت تهیه برنامه راهبردی به تفکیک رشته‌های 
صنعت. حمایت از سازمان صنایع کوچک هم بیشتر می شود. 

وی به واحد مرکزی خبرگفت :۱ درصد واحدهای حوزه صنایع کوچک 
که تعطیل شده است » کمبود نقدینگی دارند و مشکل ۱۴ درصد این صنایع › 
فقدان بازار و ۸ درصد هم مشکل تأمین مواد اولیه است.معاون سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی گفت : در دو سال می توان ۱٩۳‏ هزار شغل در 
این حوزه ایجاد و ۱٩‏ هزار واحد صنعتی را تکمیل ظرفیت کرد. 

وی گفت : برای رونق این صنایع در سال گذشته طرحی در هیات وزیران 
تصویب شد که امیدواريم امسال با همت بانک مرکزی بخشی از منابع و تسهیلات 
به حوزه صنایع کوچک سرازیر شود تا صنایع کوچک تعطیل شده احیا شود و 
ایخ باه طرفت فعال رد 

مقیمی گفت: بیش از ۱ هزار واحد صنعتی کوچک موجود در کشور با 
هروک ول موی اس وی اتود ا درو وهای 
راکد و ۲۰ درصد از واحدهایی که با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می کند 
» برنامه ریزی شده است و به طور میانگین ن به واحدهای صنایع کوچک حدود 
۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود و در مجموع به ۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز داریم‌وی افزود : از منابعی که در هدفمندی یارانه ها پیش بینی 
شده است. مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات پرداخت می شود و بازپرداخت این 
تسهیلات سه ساله خواهد بود. 


دانست و گفت: اطلاعات به دست آمده از اجرای این طرح مبنای سار مهم 


و پایه‌ای است که 


بر اساس آن سیاست‌های پولی بانک مرکزی و در نتیجه 


دورنمای کلان اتتصادی کشور شکل خواهد گرفت. , 
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: فاصله زمانی 
تغییر در سال پایه مطابق با اصول علمی. استانداردهای اماری و توصیه‌های 
بین‌المللی انجام می گیرد» برای مثال در خصوص شاخحص بهای کالاها و خدمات 
مصرفی با دور شدن از سال پایه و ایجاد تغییر و تحول در وضع اقتصادی 


کشور سلیقه مصرفی خانوارها و به‌تبع آن قیمت‌های نسبی؛ > ضرایب 


اهمیت 


و ترکیب اقلام مشمول شاحص نسبت به وضع در سال پایه قبل تغییر می‌کند 
لذا بر اساس مطالعات انجام گرفته هر زمان که ضرورت تغییر در سال پایه 


تشخیص داده شود فعالیت‌های مربوطه برنامه ریزی و اجرا می‌گردد. 
مخازن سوخت سی.ان.جی تا کسی ها 
بازرسی می شود 


طرح بازرسی از مخازن 0۷6 
تاکسی های دوگانه سوز و در حال تردد 
در شهر تهران با جدیت ادامه دارد. 

مسسلم بیات مدیرکل استاندارد 
تهران در تشریح این طرح گفت: این 
برنامه در مرحله آزمایشی و باهماهنگی 
مق سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران» سازمان مدیریت و 
نظارت بر اکسی‌وانی شهر تهرآن و 
اداره کل استاندارد استان تهران از 
ابتدای سال ٩۴‏ آغاز شده است. 

وی با ابراز نگرانی 
شده در فرایند بازرسی مخازن از سوی 
نهادهای ذیربسط تاکید کرد: مخازن 
N6‏ نصب شده بر روی خودروهای 


از وقفه ایجاد 


دوگانه سوزاز جمله تجهیزات پراهمیت 


و دارای ضریب حسا ت و ایمنی 
بسار بالاست که با توجه به تحمل 
فشار بالای کاری . چرخه‌های مکرر 
پر و خالی شان روزانه و با در نظر 
گرفتن عمر مفید کاری باید در فواصل 
زمانی معین سالانه سه سال یکبار و 


هر پنج سال یکبار مورد بازرسی‌های 
چشمی. 11 زمون‌های هیدرواستاتیک و 
در صورت لزوم و حسب تشخیص 
شرکت بازرسی کننده» مورد آزمون‌های 
تکمیلی قرار بگیرد.بیات با تاکید بر 
داوطلبانه بودن اجرای این طرح از 
سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای 
شروع این فعالیت, افزود: مخازن ذخیره 
گاز طبیعی فشردہ(N6))‏ دو هزار 
دستگاه تاکسی گازسوز در حال تردد در 
شهر تهران از طریق ابلاغ ماموریت به 
شرکت‌های بازرسی ذیصلاح ‏ مطابق 
استانداردهای ملی و به صورت چشمی 
بازرسی می شود.وی خاطر نشان کرد: 
دراين مسیر .همکاری و هماهنگی 
موثر همه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی 
ملی و استانی و نیز مشارکت مسئولانه 
همه رانندگان تاکسی در جهت تامین 
ایمنی وسیله نقلیه و سرنشینان »که 
روزمره از ناوگان حمل و نقل عمومی 
درون شهری استفاده می‌کنند ‏ بسار 
حساس و ضروری است. 


ضافه می‌شود که درواقع ظرفیت 
عملی تولید برق ما در مقایسه با 
سال گذشته در زمان پیک حدود 
۰ مگاوات اضافه شده است. 

وی در امور برق و انرژی 
حاطر نشان کرد: اگر پیک بار ما 
هرچه بیشتر از ۱۲۰۰ مگاوات 
افزايش یابد باید با روش‌های 
مدیریت مصرف پیک بار را کنترل 
کنیم در غیر این صورت ممکن 


است با مشکلاتی روبه‌رو شویم. 


صنعت برق را همراهی کردند تا در 
مجموع از این طریق ٩۰۰‏ مگاوات 
پیک را کاهش دهیم. 

وی اظهار داشت: امسال هم 
این طرح در کشور اجرا می‌شود 
و به شرکت‌های برق منطقه‌ای 
و توزیع تکلیف شهده است تا 


معاون وزیر نيرو با تاکید 
بر اینکه سال گذشته با ایجاد 
محدودیت در صادرات و همچنین 
مدیریت بار صنایع از مرش عقد 
قرارداد با مشترکان مگاواتی به 
صنعت برق برای مدیریت پیک 
شبکه کمک شد گفت: مشتر 
تابستانی و فصل تعمیر واحدها. تعیین کنند. 


پرداخت ۰ هزار میلیارد ريال تسهیلات مسکن مهر 


سال ۹۴ پراش ريك سک که ۷۲ هزار واد 
مسکونی تسهیلاتی معادل ۳۳ هزار میلیارد ریال پرداخت 
شد و تاکنون در اجرای این پروژه ۴۸۲ هزار میلیارد ريال 
قرارداد منعقد و معادل ۴۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات 
پرداخت شده است. 

محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در 
جمع مدیران و روسای شعب برتر این بانک درمورد 
عملکرد بانک مسکن در سال گذشته گفت‌:میزان تسهیلات 
پرداختی در سیستم بانکی طی پارسال ۳۳۱۳ میلیارد ریال 
بود که از این میزان ۱۱/۸ درصد آن تسهیلات اعطایی در 
بخش مسکن و ساختمان بوده است. 

به گزارش روابط عمومی بانک مس‌کن» وی 
گفت:بانک مسکن سهم ۴۷درصدی از تسهیلات اعطایی 
بخش مسکن درسیستم بانکی را به خود اختصاص داده 
است که این درصد معادل ۱۹۸ هزار میلیارد ريال در 
سال ٩۳‏ بوده است و در واقع بیشترین مانده تسهیلات 
کشرز و رین میرن مرک کل باک معان به اک 
مسکن است. 

وی تسهیلات عمده بانک مسکن را در سه حوزه 
ای مشار کت دی مات ریق جعاله عتوان کرد 
و افزودندر سال ٩۳‏ در بخش مشارکت مدنی ساخحت 
حدود ۹۵ هزار واحد مسکونی» مبلغ ۲۳ هزار میلیارد ریال 
تسهیلات پرداخت کرده ایم 

به گفته بت شکن, در بخش خرید خانه برای ۱۲۵ 
هزار واحد مسکونی تسهیلاتی معادل ۳۴هزار میلیارد ریال 
و در بخش جعاله تعمیر مسکن هم برای ۱۲۳هزار فقره 
تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی به مبلغ ۱۲هزار میلیارد ريال 
تسهیلات پرداخت شد.همچنین میزان تسهیلات پرداختی 
در بخش فروش اقساطی سهم الشرکه بانک هم ۱۱۲ هزار 
میلیارد ریال برای ۵۷۸ هزار ولحد مسکونی بوده است . 

وی با اشاره به دغدغه رهبر انقلاب و دولت یازدهم 
برای تکمیل مسکن مهر گفت: درراستای رفع این دغدغه 
تاکنون قرارداد ۴۳۸۲هزار میلیارد ریال منعقد و معادل ۴۴۰ 
هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. 

مدیرعامل بانک مسکن با بیان این مطلب که تاکنون 
یک میلیون و ١زاز‏ ولخد سکن مهر فروشن اقسا 
شده است.مجموع وصولی های‌ناشی از پرداخت تسهیلات 
مسکن مهر را ۵۵هزار میلیارد ريال عنوان کرد و در ادامه 


خواستار استمهال ۱۵ساله خطوط اعتباری مهر به منظور 
تبدیل مجدد این منابع به تسهیلات شد. 

همچنین قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن 
مهر از فروش اقساطی ۴۵۰ هزار واحد مسکن مهر در 
سال جاری و دستورات ویژه وزیر راه و شهرسازی برای 
تکمیل مسکن مهر پردیس خبر داد. 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی» 
مه اسفرع‌مه رادیب بیان اينکه در سال چازی ۴۵۰ 
هزار واحد مسکن مهر به فروش اقساطی می‌رسد گفت: 
از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر که قراردادشان 
از ابتدای کلید خوردن مسکن مهر منعقد شده دو میلیون و 
۰ هزار واحد از مرحله اسکلت سقف عبور کرده و سفت 
کاری بیش از دو میلیون واحد به اتمام رسیده است. 

وی ادامه داد: نازک کاری یک میلیون و ۷۵۰ هزار 
واحد تمام شده و امسال تلاش می‌کنيم نازک کاری این 
تعداد از واحدهارابه بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار 
واحد افزایش دهیم و نازک کاری کمتر از ۲۰۰ هزار واحد 
به سال آینده موکول می‌شود. 

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصمیماتی 
که برای مسکن مهر شهر جدید پردیس اتخاذ شده است 
گفت: وزير راه و شهرسازی دستور داد که از محل 
فروش اراضی. خدمات زیربنایی؛ روبنایی؛ هزینه بخشی 
از اماده‌سازی‌ها تامین شود به همین منظور به ميزان یک 
هزار میلیارد تومان زمین احتصاص يافته و با بانک مسکن 
هم مذاکرات لازم صورت گرفته تا این رقم در اختیار 
پیمانکارانی که مطالبه دارند قرار داده شود و از این محل 
مشکل تامین خدمات زیربنایی برطرف شود. 

وی یاداوری کرد: بر اساس دستور وزير راه و 
شهرسازی برای تامین خدمات زیربنایی» جاده» پل تونل 
و همچنین بخش‌هایی که هزینه‌های زیادی به دنبال دارد 
از متقاضیان رقمی دریافت نمی‌شود. 

نامبرده در طرح مسکن مهر به یک دستور دیگر 
وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن مهر شهر جدید 
پردیس اشاره کرد و گفت: با توجه به اينکه ساخت و 
ساز ۸۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس در سال ٩۱‏ آغاز 
شده نظر وزیر بر این بوده که به کل پروژه‌های مسکن 
مهر پردیس افزایش تسهیلات ۲۵ به ۳۰ میلیون تومانی 
تعلق گید 


۳۹ 

بی‌گمان کسی ب بهتر از خود 
کشاورزان از نیازها e,‏ آگاه 
نیست و دید درستی از افق‌ها و 
چجشماندازها ندارده پس چه بهتر که 
آگاهی‌های بومی کشاورزان با دانش 
نوی پژوهشگرا ان در هم آمیزد. 

در یک داستان علمی/تخیلر 
آمده است مریخی‌ها در جست‌وجوی 
تجربه‌های نو راهی برای ارتباط با 
زمینیان می‌جویند. پس هر جهانی 
هرچند بزرگ. بی‌نیاز از جهان دیگر 
نیست. استفاده از تجربه‌های جهانی» 
لزوما به معنی غربی‌شدن نیست و 
می‌تواند در پیشرفت و توسعه کشور 
کارساز باشد. 

دکتر ابراهیم جعفری - مدرس 
علوم ارتباطات دانشگاه» از دیربازن 
دگردیسی‌های بخش کشاورزی را 
پی‌گرفته است و سال‌ها پیش استین 
بالا زد و برای کاوش‌های عینی و 
عملی در زمینه ارتباطات مشارکتی 
در جامعه روستایی برآمد و با سفر به 
۷استان کشور و مشاهده مدرسه‌هایی 
در قلب کشتزارها و تجربه از نزدیک 
اموزش راه‌شیوه‌هایی برای در افتادن 
اا هروش پرا نید 
یادداشت‌برداری مصادیق از نزدیک 
پرداخت. 
در پژوهش‌های مشارکتی 
که نخستین بار در بخش‌هایی از 
گلپایگان (از شهرستان‌های استان 
اصفهان) به انجام رسیده است. ارتباط 
یک‌سویه و دستوری. جایش را به 
ارتباط دوسویه و برهمکنش می‌دهد؛ 
پیش‌نیازهای گسترش و یا ادامه چنین 
مشارکتی در دیگر روستاهای کشوره 
همجوشی دانش‌های بومی و رسمی. 
به رسمیت‌شناسی جایگاه زنان در 
جامعه و دیگر همپوشانی‌ها است. 


ارزیابی‌مشا رکت‌های ار تباطی 
روستایی 

به گفته دکتر جعفری, ارزیابی 
«مشارکت‌های ارتباطی روستایی) 
یک روش‌شناسی در زمینه «ارتباطات 
مشارکتی» است» با هدف شرکت‌دادن 
روستاییان در تشخیص عناصر 
ضروری برای طراحی برنامه‌های 
کارسز در پیشرفت و توسعه. 
این روش, روند گفت و شنود 
مردم روستایی بین خودشان و نیز 
با کارگزاران توسعه راء برای درک 
برنامه‌های مشترک و تفاهم دوسویه 
فراهم می‌اورد و از این‌رو روشی 
بایسته و در شمار ساز و کارهای 
بینادی است. ۲ 

هر روز ش‌مار بیش‌تری از 
مزایای استفاده از دانش نوی ارتباطی» 
پافشاری می‌ورزند تا با افزایش انتقال 
ده‌ها و دانش روز و امیزش اآن‌ها با 
زموده‌های بومی و به‌کارگیری‌شان در 
کشت و کارهای محلی» امنیت تولید 
تأمین شود و به افزایش فرآورده‌های 
کشاورزی و تولید غذا بینجامد. 
اینک این باور ژرف وجود 
دارد که تولید پایدار با استفاده از 
فناوری‌ه‌ای نون در تئوری و 


مه بت 


ابزاره تغییر نگرش‌ها و به‌کارگیری 
روش‌های جدید. فقط با دسترسی 
روستاییان به داده‌های نو مربوط به 
خودشان» شدنی است. روشن است 
که در کنار ارتباطات رو در رو 
فناوری‌های نوين همچون اینترنت 
نیز شرایط گسترده‌ای برای برقراری 
ارتا با تاکر رکه قراس 
از راه دور و اخبار تصویری را تا 
روستاهای دور در جهان فراهم اورده 
است؛ که لازمه‌اش مجهز کردن 
روستاها با این ابزارها و آموزش‌های 
گسترده کاربران روستایی است. 
تئاترمشارکتی 

دکتر جعفری با بیان این که 
مشارکت در فرایند ارتباطات توسعه 
در مفهوم عام خود -می‌تواند فراتر 
از همکاری‌های نقش‌آفرینان حرفه‌ای 
باشد و همه انسان‌ها را(در فرایند 
خلق و اجرای یک موضوع همگانی) 
در بر گیرد می‌افزاید: بی‌گمان پس 
از رادیو و دیگر رسانه‌ها(مدیا) تثاتر 
مشارکتی از کاربردی‌ترین رسانه‌ها و 
ابزارها برای ارتباطات بر پایه پیشرفت 
و توسعه با ابعاد انسانی است. 

تئاتر در شکل‌های مشارکتی 
و مباحثه‌ای. به گروه‌های گوناگون 
انسانی» این رخصت را می‌دهد که در 
فرایند ارزیابی چالش‌ها و بازشنانخت 
مشکل‌هاء شرکت بویا و خلاق داشته 
باشند و در راه‌های برون‌رفت را 
۳ 

از آنجا که چالش‌ها در 
روستاهای رو به پیشرفت» هزارتویی 
از رواب_ط فرهنگیی اجتماعی و 
اقتصادی است. تئاتر مشارکتی 
و مباحشهای با بستری که برای 
نمایش و قصه‌گویی و داستان‌گرایی 
فراهم می‌اورد» با روایت افراد اغاز 
می‌شود و در پایان» به خلق داستانی 
همه آشتا می‌انجامد و سس نمایشنامه 
خلق‌شده از سوی گروهی از شرکت 
کنندگان محلی به اجرا در می‌آید. 

در جریان اجرای نمایش. 
تماشاگران و حاضران در محل 
تشویق می‌شوند که اگر اندیشه بهتری 
به ذهن‌شان رسید. اجرای نمایش 
را به گونه موقت. متوقف سازند 
و نقش‌های پیشنهادی جدید خود 
را ارایه کنند. به این ترتیب. تئاتر 
مشار کتی: برخلاف ابزارهای ارتباطی 
مانند رادیو و پا تثاتر صحنه‌ای» 
ارتباطی دوسویه را برقرار می‌کند. 


نقش قصه گوبی 

قصه‌گویی. کهن‌ترین شسکل 
ادبیات اسست؛ قصه‌گویی را هنر و 
خر کون من وان وف جروا 
نثر گفته‌اند که کسی آن 
شنونده اجرا و کارگردانی کند 
قصه‌گویی از روش‌های آموزشی ض 
هست که علاقه به آن در ربزرگسالان و 
کودکان یکی است. هزاران سال پیش 
از ان که صنعت چاپ و خواندن و 
نوشتن؛ پدیده‌ای فراگیر شود ادبیات 
شفاهی قصه گویی رواج داشت. در 
روزگاران گذشته تاریخ» سنت و 
آداب قهرمانی از زبان قصه‌گوها به 


4+ 
#دکترابراهیم جعفری_مدرس علوم 
ارتباطات_درپژوهش‌های‌مشار کتی» 
ارتباط یک‌سویه ودستوری جایش 
رابهارتباط دوسویه وبرهمکنش 
می‌دهد و پیش‌نیازهای کسترش و 
یاادامه چنین مشارکتی, همجوشی 
دانش‌های بومی و رسمی, به 
رسمیت شناسی‌جایگاهزنان‌درجامعه 

ودیگرهمپوشانی‌هاست 
٭ ارزیایی «مشارکت‌های ارتباطی 
روستایی» یک روش‌شناسی در 
زمدنه«ارتباطات مشار کتی»باهدف 
شرکت‌دادن‌روستاییان‌د رتشخیص 
عناصر ضروری برای طراحی 
برنامه‌های کارساز در پیشرفت و 
# این روش روند گفت و شنود 
مردم روستایی بایکدیگر و نیزبا 
کارکزاران توسعه را یرای درک 
برنامه‌های‌مشترک‌وتفاهم‌دوسویه 
فراهم می‌آورد و از این‌رو روشی 
بایسته و در شمارس از و کارهای 
بینادی محسوب می‌ شود 


۰ج 


نسل‌های دیگر منتقل می‌شد. 
یکی از سازوکارهای ماندگاری 
دانش روستاییان برامده‌از توانایی‌های 
آنان در انتقال دانش از راه قصه گویی 
بوده است؛ افزون بر این قصه گویی 
در پیوند تیره‌های یک جامعه نیز 
ایفای نقش می‌کرد. همچنین قصه‌ها 
نقش سامان‌دهنده و تقویت انديشه 
و احساسات و باورها و رفتارهای 
مردم را نیز به دوش می‌کشید» چون 
این توانایی را داشت که نگره‌ها و 
پردا اشت‌ها و پیام‌ها را در ریخت 
همه‌فهم و پسندیده شکل دهد. 
فصلی‌بودن کشت‌وکان دید و 
بازدیدهای زود به زود روستاییان از 
همدیگر در خانه‌هاء بلندی شب‌های 
زمستان و گروهی‌بودن کشت و 
کار سبب شده بود که قصه گویی 
در بیشتر جامعه‌های روستایی رواج 
داشته باشد. بنابراین دانش بومی 
دستیابی به تجربه‌های نهفته در سینه‌ها 


در راه پیشرفت و توسعه روستاها 
سود برد. به کنار از همه خوبی‌ها؛ این 
را باید افزود که در فرایند قصه‌گویی: 
و شنوندگان و پژوهشگر نیز فراهم 
می‌اید. 

دانش بومی» دانش نوين 

دانش بومی چیست که برای 
حفظاش باید قصه‌گویی را دستاویز 
قرار دارد؟ در راستای تحقق ارتباطات 
مشارکتی. دانش بومی» همپای 
دانش نوین» جایگاه ویژه‌ای را به 
خود اختصاص داده است. از این‌رو 
افزون بر شناس‌اندن این دو دانش 
و مقایسه‌شان با هم » بیان ضرورت 
تلفیق آنها ضروری است. 


بازیینی بر خی مشکلات روستاها و روستانشینان ابران- بخش دوم و پا 


مدر سه در مررعه 


دکتر جعفری با بیان بند بالا 
می‌افزاید: 

داش بومی دانشی 
سرچشمه‌گرفته از قلمرو جغرافیایی 
موس خی از مایمن 
تیره و فوم است که باورها؛ ارزش‌هاء 
ابزار و آگاهی‌های عملی را در بر 
می گیرد. دانش بومی دستاورد صدها 
آزمون و خطا در محیط‌های طبیعی 
و اجتماعی است و بیشتر به صورت 
ادبیات شفاهی سینه به سینه از نسلی 
به نسل دیگر به گردش درآمده است. 

این دانش» همواره به کامل‌کردن 
خود می‌پردازد و تا وقتی که جامعه‌ها 
پابرجاست. ماهیت فرهنگی و فنی 
خود را حفظ خواهد کرد. دانش 
بومی. مجموعهای از دانش و 
تجربه‌های ارزشمند هر جامعه‌ای 
است که بر پایه چاره‌جویی یک تیره 
و قوم و در باو چالش‌های ادا و 
غربی» شکل گرفته است و از آن جا 
که ریشه در زیست گذشتگان دارده 


می‌توان دریافت که آدمیان پیش از ما 
چگونه‌می‌زیسته‌اند. 


دانش‌رسمی 

همان‌گونه که از اسم دانش 
رسمی پیدا است» دستاورد 
فعالیت‌های علمی در دانشگاه‌ها و 
مراکز تحقیقاتی است و از اصول 
ویژه وابسته به روش علمی» پیروی 
هی کشا این دانش» کمتر متأثر 
ارزش‌ها و باورها است و با هدف 
کنترل طبیعت و گسترش دانش 
بشری در مراکز علمی تولید می‌شود 
و از توانایی جنبه‌های تجربی بسیار 
بالا برخورذار است؛ زیرا فلسفه‌های 
اندیشگی پشتیبان آن بر این پایه است 
که فقط واقعیات عینی و محسوس 

قابل پذیرش‌اند. 

مدرسه در مزرعه 

مدرسه در مزرعه» شامل یک 
فصل کامل زراعی برنامه‌ریزی برای 
یادگیری در مزرعه و مدیریت همه 


فعالیت‌هایی است که در هر یک از 
مراحل رشد محصول انجام می‌شود. 
الگوهای مختلفی برای مدرسه در 
مزرعه وجود دارد؛ اما فرایند همه 
این الگوها همواره بر مبنای تمرکز بر 
یادگیری با انجام آزمایش و تحقیق و 
با رویکرد مشارکت همراه است. 

به گفته دکتر ابراهیم جعفری 
مدرسه در مزرعه این فرصت را 
فراهم می‌کند که اهالی کشت‌وکار با 
کنترل افات و شیوه کشاورزی پایدار 
اشنا شوند و افزون بر این رویکرد 
مدیریت تلفیقی را در مطالعات 
گروهی خود انجام دهند و آن‌ها 
را با شیوه‌های سنتی خود مقایسه 
کنند. انان پاری داده می‌شوند که 
در استفاده از سموم شیمیایی. درنگ 
کنند و دیگر راه‌های جایگزین را 
مورد بازبینی قرار دهند. 

مفهوم مدرسه در مزرعه در 
پایانه‌های دهه ۱۹۸۰ میلادی برای 
نخستین‌بار از کشور اندونزی اغاز 


شد. زمانی زیاده‌روی در استفاده 
از سموم شیمیایی آفت‌کش د 
شالیزارهاء سبب پیدایش مشکلات 
بسیاری از شسمار نابودی دشمنان 
طبیعی آفات و سربرآوردن آفات 
مقاوم شد و از میزان تولید برنج 


کاست. 
نمونه کاکوند /یاسوج 

دکتر جعفوی با بیان بر کوان 
ارتباط مشارکتی در سیمای مدرسه 
در مزرعه کاکاوند شهرستان یاسوج 
-استان کهگیلویه و بویراحمد -نمونه 
خوبی است؛ اظهار می‌دارد: در این 
منطقّه, ۲۳ نفر در ۸ روستا در زمینه 
مازاه با آفات فرختان سس تحت 
پوشش قرار گرفتند. وجود یک زن 
به عنوان مسئول پروژه انهم در 
جامعه روستایی که پیش‌بینی می‌شد 
تعصب مردسالاری جیره باشد. نشان 
از تحول در نگرش‌ها بود. باغداران 
نیز به سبب شرکت در برنامه‌ها از 
اعتماد به نفس بالایی برخوردار 


دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ -۱۵ رجب۱۶۳۱ -۶ مه ۲۰۱۵ - سال هشتاد و نهم - شماره ۲٣۱٤۷‏ ۵ 


یانی 


طرحی برای توسعه روستایی 


1( 
بودند و در بان دیدگاه‌های خود 
مشکلی نداشتند و آن‌چه از واژه‌های 
تخصصی و علمی بر زبان می‌اوردند. 
نشان از تاثیر مثبت آموزش بر آنان 
بازنشسته هم که به باغداری گرایش 
يافته بودند. در این ارتباط دوسویه 

بی‌تأثیر نبود. 

باغ‌داران نیز این طرح را 
پس‌ندیده و آثربخش می‌دانستند و 
می گفتند وقتی مدرسه به مزرعه آمل 
به کمک تسهیل گران دریافتند که باید 
مصرف سم را به کمترین برسانند؛ 
آنان با هم‌اندیشی با یکدیگر » دشمنان 
طبیعی افت‌های سیب را شناختند. 

استقبال از «مدرسه در مزرعه) 
در سخنان و گفته‌های آنان اشکار بود 
و داستان از ان داشت که روند اجرای 
طرح» دستوری و از بالا نیست و انان 
در تولید علم وبا پشتوانهدنش بومی 
خود. مشتارکت دارند و مزرعه و 
باغْشان را که نسبت به آن تعلق‌خاطر 


آگهی تغیبر ات شر کت تجهیزات دامپزشکی تیبا طبور سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۴۰۳۱۷۳ و شناسه ملی ۰۱۰۱۸۳۴۱۶۴ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هبعت مد یره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای سید احمد اشرف پورشوشتری کد ملی ۱۷۵۰۳۶۳۱۹۴ به سمت 
رئیس هیثت‌مدیره و خانم فیروزه صوفی سیاوشی کد ملی ۲۱۶۱۳۷۷۵۴۱ به 
مت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید مازیار اشرف پورشوشتری کد ملی 
۶۳۶۷۱ ۰ به ت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک.سفته و سسایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت ها و موسسات غیر تجاری تبران 
N YAT‏ 
و ۹ EE‏ 
آکهیتقیبرات شر کت فوهنگی‌هنوی آموزش فاران 
به شماره نبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۳۶ ۱۰۱۰۰۴۱۹۸ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ 
و مجوز شسماره ۷۵/۹۳/۱۰۴۸۸۰ مورخ ٩۳/۹/۲۴‏ هبات رسیدگی به امور فرهنگی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات‌مدیره به شرح زیر برای مدت ۵ سال 
انتخاب شدند:رفعت بیات به سمت رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل دارای کد 
ملی ۳۲۸۴۱۶۲۱۳۶ و هدی رحمانی به سمت عضو هیات‌مدیره دارای کد ملی 
۲ و سبیمین بیات به سمت عضو هیات‌مدیره دارای ۰۰۶۱۲۳۸۵۸۵۷ 
کلیه اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک, سفته و 
برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه اعتبار خواهد 
داش وساي مکانات باامضای مد یر عامل وم موس رضورت ا ر 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تبران 
۵ ۱۳۹۸۷۲ /مالف 
خر اد 2E E e‏ جر اد و اد jE j‏ رد اد رد j IE j E E 2E E jE‏ اد j‏ اد jE‏ و ود E 2E 2E‏ مود jE‏ مود زد 
آگهی تغیبرات شر کت پزشکی و درمان‌های جایگزینی کلیه ثمین طب سروش 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۹۱ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ 
تصمیمات ذیل اتضاذ شدترازنامه» حساب سود وزیان و غملکرد سال ۱۳۹۲ به 
تصویب رسید.اعضای هیئت‌مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند:آقای رامبد حاجی پور به کد ملی ۰۰۳۱۱۸۲۴۴۵ به نمایندگی شرکت 
صنایع پزشکی فارمد به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۵۸۱ آقای نوذر مرتضوی به 
کد ملی ۰۰۵۳۰۴۸۶۴۴ به نمایندگی شرکت مدی تک سیس به شماره شناسنامه 
ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۳۹۰ آقای ناصر طبخی وایقان به کد ملی ۰۴۵۵۸۲۰۰۹ 
حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به 
عنوان بازرس اصلی و آقای فرخ اربابی وحدت به کد ملی ۰۴۵۰۹۴۴۷۵۸۰ به 
عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات به 
عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تبران 
۱-۵ ۱۳۹۸۷ /مالف 


آگهی تغیبرات شر کت خدماقی زبارتینهروان سیر سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۶۳۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۵۰۶۶ 

به استناد صور تجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ و تاییدیه سازمان حج و 
زیارت استان تهران به شماره ٩۳/۱۷/۸۸۸۷‏ مورخ ٩۳/۹/۲۶‏ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
محمد تقی قربانی به شماره ملی: ۰۸۷۰۲۷۲۶۸۱ و آقای اکر شسیرازی به شماره ملی: 
۰۵۱ و آقای حسن طالبی همت آبادی به شماره ملی ۰۵۱۶۶۰۷۶۸ 
اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.آقای عباس مجیدی به شماره 
ملی: ۰۵۶۹۷۱۴۵۹۱ به ت ری اصلی و آقای محمد امیری خورهه به 2 ماره ملی 

۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تبران 
۶ ۱۳۹۸۷۰ /مالف 


* موسسه 


2 


و E E E E e e‏ و رد ود j HE‏ اد و ماد ماو 
آگهیتغیرات شر کت پترو آب سهامی خاص 
به شمارهثبت ۲۵۲۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۶۶۸۳ 
به صو تجاه هینت مد یره مور ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ تصمیمات دیل اتحاد شد: 
- کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تبران 
۷۰ -۱۳۹۸۸۰/م الف 


آگهی تغیبرات شر کت توسعه در یک ایرانیان سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴۱۰۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۶۳۹۳ 

بر ی یم ی ی ISE RN‏ 
اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه. صورت سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ 
به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه 
ا اک رای وی ها ر کا 
EEE ST NL TS‏ 

کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌هاو موسسات غیر تجاری تبران 

VER‏ و وان 


آگهی تغیبرات شر کت چکاد توانگری سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴۳۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۵۳۰ 
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ و اجازه مجمع عمومی 
فوق‌العاده مورخ ٩۳/۸/۲۶‏ تصمیمات ذیل اتخاذ شسد: سسرمایه شسبرکت از مبلغ 
۰ ریال به مبلغ ۴۴۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به 
۳۸۵۰۰۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شد و از محل 
آورده نقدی به مبلغ ۸۶/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال طی گواهی بانکی به شسماره 1۱۷۱۸ 
ص ۲۹۰/۹۳ مورخ ٩۳/۹/۵‏ بانک پاساررگاد به شماره شعبه ۲۹۰ افزایش یافت و ماده 
مربوظه‌در اساستامه اصلاح شد و ذیل ثبت در اریخ فوقالذ کر تکمیل امضاشد. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تبران 
۷ ۰ امالف 


آگهی تغییرات شر کت یاد آوران مھ ر گان سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۹۸۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۸۹۸۶ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ 
تصمیمات:ذیل اتخاذ شت ترازنامه: و حاب سود و زیان سال مالی ٩۲‏ به تصویب 
رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. 
آقای ناصر متنی با شماره ملی ۴۰۷۰۱۹۸۲۴۳ به عنوان بازرس اصلی و ابوتراب 
رفیعی با شماره ملی ۱۲۱۹۲۳۹۳۵۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقایان توفیق صدر موسوی با شماره ملی ۵۰۵۹۵۹۴۴۲۴ حبیب‌اله قابل با 
شماره ملی ۰۶۰۲۲۳۵۰۳۰ یداله خلج هدایتی با شماره ملی ۰۰۵۰۲۶۶۱۹۵ مظفر 
جاویدی با شماره ملی ۰۰۳۹۹۹۵۰۵۴ و رضا آقائی با شماره ملی ۰۰۵۱۰۶۵۶۴۹ 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌هاو موسسات غیر تجاری تبران 
0 


تاس شک ۳0 خاص | انتشارات ا تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ به 
شماره ثبت ۴۶۵۹۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۴۴۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده که خلاصه آن شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.موضوع شرکت: 
عارت است‌اار نے کتاب و فعاللت‌های مرنبطابااان موضوع - واردات و صادرات 
کلیه اقلام و کالاهای مجاز بازرگانی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی شرکت: تهران - میدان انقلاب - خیابان انقلاب - بین خیابان فلسطین 
وبرآدران مظفر _ اک ٩۱۹‏ کد سے ۱۳۱۶۹۳۵۹۱۸ سرمایه شرکت: میلغ 
۰ ریال منقسم به ۱۰/۰۰۰ سهم ۱۰/۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰/۰۰۰ 
سهم با نام و ۰ سهم آن بی‌نام می‌باشد که مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط 
موس ین طی کواهی بانکی شعاره ۲۲۶/۱۰۷ مور ٩۲/۸/۱۸‏ نزد بانک صادرات 
شعبه مقابل دانشگاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می‌باشد.اولین مدیران شرکت: سعید فرهادی پور به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت‌مدیره به ش -م ۰۰۵۵۵۵۲۰۴۴ امیر زندی به 
ش م ۰۰۷۳۰۳۳۴۹۹ ابوالفضل جوکار قهرودی به 
ش م ۰۰۷۲۶۴۹۶۰۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند.دارندگان حق امضا: کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ابوالفضل جوکار قهرودی به سمت 
هت مد د ده اه امیش کت و ار مکانات و نامای دار ی با 
امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی‌البدل: ابراهیم جلالوند به شماره ملی 
۰ به عنوان بازرس اصلی سید هادی حسینی قهرودی به شماره ملی 
۳ ۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.- 
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها انتخاب شدبه موجب مجوز وزارت 
فرهنگ و ارشاد ۱۳۵/۹۳/۱۰۷۰۸۹ مورخ ٩۳/۷/۲۸‏ آگهی گردید. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت ها و موسسات غیر تجاری تبران 
۱ ۱۳۹۸۷۶۰ ام الف 


ت رئيس هیئت‌مدیره به 


ت رئيس هیئت‌مدیره به 


آکھی تغیبرات شر کت سازمان مدیریت صنعتی سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۰۹۲| و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ و مجوز 
شماره ۲۰/۲۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ سازمان خصوصی‌سازی تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان 
حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۲۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال 
مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتنشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت 
تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت ها و موسسات غیر تجاری تبران 
۹ ۱۲۷۲۶۰ /مالف 
آکهی تغیبرات شر کت توسعه تجارت اندیشه نکر پاسار کاد سهامی عام 
به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰ 
به اس‌تناد صور تجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ واجازه مجمع عمومی 
فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ 
۰ ریال منقسم به ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق 
مطالبات حال شده افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و 
دل ا اعا و رمایه در تاریج روالد کل ایضاء کر است 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تبران 


۲۶۵۵۲ ۱۳۷۲۵۹۰ ام‌الف 


3 
آگهی مناقصه عمومی 
بااخذسیرده 
درخواست‌شماره: 12 ] /۳۱۳۱۳-9222107001-8 
موضوعآگهی: خر ید قطعات ید کی K۲‏ ۸88۴1۸ 
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شر کت 
00015 1۸ ۷۷۷۸۷۲۷ مراجعه نمایید. 
روابط عمومی 


ر آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شماره ۹۴-۲ 


شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد خرید سطل ماست 
۲ کیلو گرم با برچسب "10 را از طریق تجدید مناقصه و بر اساس برگ 
شرایط به افراد واجد شرایط حقیقی یا حقوقی واگذار نماید لذا داوطلبان 
می توانند جهت شر کت در تجدید مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه 
به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر. شرکت شیر 
پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پيشنهادهای 
خود را در پاکت‌های لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 
۷ به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند. 
تلفن تماس: ۰۳۱-۵۷۶۷۳۰۰۵-۷ 
شر کت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سیامی خاص) 
www.Golpayegan .Irandairy.Ir‏ 
www.pegahdairy.com‏ 


آگھی مناقصه عمومی 
(نوبت‌اول) 


شهرداری آبسرد در نظر دارد پروژه‌های ذیل خود را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی و از محل اعتبارات عمرانی طرح‌های 
تملک دارا های سر ما ای به تست کت هاو بیمانکاران دسلا 
واگذار نماید و لذا متقاضیان می‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از 
نشر آگهی نوبت دوم اسناد مناقصه را از امور مالی دریافت نمایند. 
۱- پروژه احداث و تکمیل فرهنگسرای ش هر ابسرد و با اعتبار 
۰ ريال 
۲-پروژه تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری آبسرد با اعتبار 
۰ ريال 
ضمناً شایان ذ کر است: 
۱-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد. 
۲-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پيشنهادها مختار است. 
۳ سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود می‌باشد. 
۴-درصورت نیازبه اطلاعات بیشترشماره تلفن: ۰۲۱-۷۶۳۷۴۲۳۱-۵ 
(واحد مالی) شهرداری آبسرد آماده پاسخگویی به مسائل 
پرویز قنبری 
شپردارآبسرد 


آگهی تغیبر ات شر کت الماس بنیس سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۶۲۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۳۰۹۰ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله خلفی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۲۰۵۶۴ آقای 
محمد رضا نیازیان به شماره ملی ۰۰۶۴۱۴۰۸۸۱ آقای کیهان عباسیان به شماره 
ملی ۰۰۰۳۵۴۴۲۹۴۸ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 


اداره ثر بت ایر ها وم وتات ار ری ران 


۱۳۷۲۵۸۶ /مالف 


موسسه‌املا کت و مستغلات تامین اجتماعی بر گزارمی کند 


موسسهاملاک و مستغلات تامین اجتماعی 
در نظر دارد تعداد ۵ دستگاه خودرو خود را 
بشرح ذیل از طریق مزایده به فروش برسان. 


+4 


*# هر روز شمار بیشتری از 
متخصصین‌پیشرفت و توسعه‌بر 
مزابای‌استفاده‌ازدانش‌نوی‌ارتباطی. 
پافشاری‌می‌ورزند.تابافزایش انتقال 
داده‌هاودانش‌روزوآمیزش‌آن‌هابا 
آزموده‌های بومی و به‌کارگیری‌شان 
درک ت‌وکارهای 1 ۳ نیت‌تولید 
تأمین شود و به افزایش‌ف رآورده‌های 
کشاورزی‌وتولیدغذابینجامد 
#تولیدپایدارباستفادهازفناوری‌های 
نوین‌درتئوریوابزار تغییرنگرش‌ها 
وبه‌کارگیری‌روش‌های‌جدید. صرفابا 
دسترسی‌مردم‌روستایی‌به‌داده‌های 
نومربوطبه‌خودشان,شدنی‌است 
*# در کنار ارتباطات رو در رو 
فناوری‌های‌نوین‌همچون‌اینترنت 
نیز شرایط کسترده‌ای برای 
برقراری‌ارتباط باپست‌الکترونیک. 
کنفرانس‌ازراه‌دورواخبارتصویری 
راتاروستاهای دور در جهان فراهم 
آو رده است که لازمه‌اش, مجهز کردن 
روستاهابااین ابزارها وآموزش 
گسترده‌کاربران‌روستایی است 


اد کی 


دارند, به عنوان کلاس بر گزیده‌اند. 
البته انان مواردی مانند نبود 
همکاری بانک‌ها و اعتبارات به هنگام 
را از شمار نقاط ضعف اداری بر 
می‌شمردند؛ که ارتباط چندانی با 
پژوهشگران و مجریان طرح نداشت. 
بر پایه گفته مسئول طرح استان در 
مورد آموزش: کی ناچیزی 


مانند قیچی برای هرس کمپوست 
و وسایل ابتدایی به شرکت‌کنندگان 
داده می‌شد. 


مورد قابل توجه دیگر در آن 
طرح این بود که تا پیش از اجرای 
پروژه از ميان باغداران منطقه که 
ترکیبی از عشاایر و روستاییان 
بود اگر دشمنی نبود اما گونه‌ای 
سوتفاهم وجود داشت؛ که بر پایه 
سخنان تولیدکنندگان» وقتی باغ یکی 
از باغداران, به عنوان مکان مناسب 
برای اجرای طرح ازمایشی در نظر 
گرفته شد دامنه بحث و مجادله بالا 
گرفت. تا جایی که خود آموزش, به 
حاشیه رفت» زیرا بیشتر باغداران بر 
این خیال بودند که این کار گونه‌ای 
امتیازدهی به فرد باغدار است. 


زنان روستایی 

«زنان» این بخش مهم از سرمایه 
انسانی جامعه‌ها » کمتر دیده می‌شوند. 
توان بالقوه آنان, زمانی به فعل در 
ھی بل که مورد تزه قرار یرک و: 
در راه توسعه» از اندیشه و توان‌شان 
استفاده شود. 

دکتر جعفری معتقد است 
روشن شده که افزایش مشارکت در 
غرب با ارتقاء تحصیلات و 
اطلاعات سیاسی تغییر هنجارهای 
حاکم بر مشارکت زنان و تغییر 


۳ 


در اولویت‌های ارزشی 5 که تاکید 
کمتری بر نیازه‌ای انی طبیعی 
داشت و بر حق اپراز دید گاه تاکید 
بیشتری می‌ورزید - مورد بازتبیین 
قرار گرفت. به سخن دیگر» حذف 
جنسسبت در وظایف اجتماعي و 
سیاسی» در افزايش مشارکت تأثیر 
بسزا داشت. 

دکتر جعفری همچنین بر این 
باور است که افزایش شرکت فعال 
زنان موجب می‌شود که اجتماعات 
محلی از خلاقیت‌ها و دانش بومی 
انان در فرایند توسعه استفاده کنند اما 
هنوز در بیشتر جامعه‌های روستایی. 
محدویت‌هایی در این مورد وجود 
دارد. 

یکی از روش‌های ایجاد و 
افزایش مشارکت زنان» هدایت انان 
به سوی ایجاد گروه‌های مستقل زنان 
است؛ تا بتوانند در بهبود وضعیت 

نمونه‌هایی از فعالیت این 
گروه‌ه؛ برنامه پاکسازی روستا از 
سوی گروه زنان شهرستان سلماس 
استاد آذربایجان غربی است. 
با نام «روز پاک روست» که زنان 
به جمع‌آوری زباله و آلاینده‌ها 
پرداعتند؛ که نشان از درک بالای 
آنان در نگاه به زیست محیط دارد. 

دکتر جعفری در ادامه می گوید 
برخی از همین زنان روستایی برای 
بهبود وضعیت روستاء با بروز 
شایستگی‌ها و توانمندی‌های خود 
به شورای اسلامی روستا و حتی به 
دهداری راه یافتند. جالب این که در 
ميان این گروه‌های تسهیل‌ گر هم 
دانشجو وجود داشت و هم بیسواد؛ 
از شمار یک زن بیسواد که تولیدگر 
نمونه بود. آنان باور داشتند و دارند که 
خواهد بود. یکی از ابتکارات همین 
زنان تسهیل‌گر روستا در شهرستان 
سلماس این بود که ساختمان‌های 
متروکه‌ای مانند گرمابه‌های عمومی 
و ساختمان‌های قدیمی مخابرات 
را با کمک شورای اسلامی روستاء 
مرمت و بازسازی کردند و پایگاه 
تسهیل‌گران زن برای آموزش دیگر 
زنان قرار دادند. 

همین زن بی‌سواد روستایی 
تولیدگر نمونه» برای مشاهده 
دستاوردهای روستاییان ترکیه در 
بخش کشاورزی. با کاروانی» راهی 
آن کشور شد تا د در مقابل. تجربیات 
شخصی خود را به آنان انتقال دهد. 
از دیگر نتایج ات طن دب 
این اشاره کنم که پس از گذشت 
یک سال و نیم از اجرای برنامه‌های 
مشارکتی و در ادامه بازبینی‌ها. 
روشن شد که «اولویت‌های مورد 
نیاز آموزشی مسئولان امور زنان در 
استان آذربایجان غربی و شهرستان 
سلماس» متفاوت از خواست‌های 
نخستین انان شده است و ارتباطات 
انسانی و میان‌فردی. جای دیگر 
نیازها را در ردیف نخست گرفته 
است! 


@ درویشی 


وراه فرم پیشتهاد به تشانی تهران, خبابان او هس ر سس 


ولی عصر-نرسیده به میدان ونکت. خیابان 
شهید فوزی ( خ هفتم)- خیابان شمس 
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اطزایات 
جهاد اسلامی و آزادی عقیده 


استاد شهید آیت‌اله مرتضی مطهری بخش دوم 


در قرآن سلسله آیاتی داریم که 
یک دستور کلی و به اصطلاح اصولیین 
دستور مطلق است در مورد جهاد؛ 

یعنی اگر ما باشیم و این ن¿ دستورهاه 
می‌گوییم اسلام گفته که با کفار و اهل 
کاپ پجنگید شرطی نکرد. مطلق 
است؛ یعنی مشروط به شرط نیست. 
فقط دستور جهاد است به طور کلی؛ 
مثلاینکه در پک جا می‌فرماید: | «یا 
اها التب جاهد الكفار والمُنافقين و اغلظ 
علیهم:" ای پیمبر» با افران و منافقان 
بجنگ و بر آنها سخت بگیر» 

آیه دیگر در سوره توبه و مربوط به آیات برائت است در سال 
نهم هجری, یک سال بعد از فت مکه. در سال اوّلی‌که مکه فتح شد 
مس‌ممانها و مشرکین با همدیگر در مراسم‌حج شرکت کردند؛ چون 
بت‌پرسستان قریش هم عمل حج انجام می‌دادند -زیرا عمل حج یک 
۷ ارات که نها دعتهایی اساد کر وه 
و در بعضی قسمت‌ها میان حج آنها و حج مسلمین تفاوتی بود؛ ولی 
در سال دو م بعد از فتح مکه که سال نهم هجری بود امیرالممنین از 
| صا مأمور شد برود سوره برائت را در همان حج بخواند 
و در آنجا اعلام کند که: از امسال به بعد هیچ مشرکی حق حج کردن 
ندارده کسی حق ندارد عریان طواف کند» چنین و چنان. 

مفهوم ايه برائت» عمده این بود که به مشرکین مدت چهار ماه 
مهلت بدهید. از حالا تا جهار ماه راه خودشتان را انتخاب کنند؛ شما 
اکنون با آنها هیچ عهد و پیمان و قراردادی ندارید. فقط چهار ماه به آنها 
مهلت می‌دهید. در این چهار ماه تصمیم خودشان را بگیرند. اگر مسلمان 
شدند و یا همجرت کردند و از اینجا رفتند. برایشان بهتر است؛ اما اگر 
مان شوو فر ابا مانت کساج دارید که ارا بے پا 
زندانی کنید و یا عمل دیگری انجام دهید: 

«فاذا انسلخ الاشهر هر الحرم م الا المشر کین حیث وجد موم و خذوهم و 
احصرومُم و اقعدوا لهم کل مرصد: " پس وقتی ماههای محترم - که مقصود 
آن چهارماه مهلت است - گذشت. مشرکین را هر جا یافتید. بکشید 
ا کد ا رای کدی هر کی فی در کین ابا که 
خلاصه» دیگر در اینجا مشرکی نباید آزاد وجودداشته باشد. 

آیه دیگر راجع به اهل کتاب است» ولی به این تعبیراست: «قاتلوا 
الذين لايؤمنون اله و لا بالیوم الآخر: با مردمی که به, خدا ایمان ندارند 
e ees‏ ج 
خدا را محترم نمي‌شمارند. و لایدینون دين الحق.. : و به دين حق ایمان 
ندارند. بجنگید حتی یُعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون: "تا آن وقتی که 
حاضر به جزیه دادن بشوند.) 

مسئله جزیه را علی‌حده بحث می‌کنيم. مفسران مفهوم این آیه را 
دو گونه بیان کرده‌اند: بعضی گفته‌اند مقصود این است که این اهل کتاب 
ول واینکه مدعی ایمان به خدا و قيامت و دين خدا و حلال و حرام 
هستنده اما در واقع 
را محترم می‌شمارند؛ چون مثلا در کتاب خدا ربا حرام شدہ اینها ربا 
می‌خورند و بنابراین اینها اسمشان اهل کتاب است. ولی در واقع اهل 
کتاب نیستند. پس اینها را بزنید. 

بعضی دیگر گفته‌اند مقصود این است که با آن دسسته از اهل 
کتاب که این گونه‌انده بجنگید؛ اما آن دسسته از اهل‌کتاب که واقعا به 
خدا و قیامت اعتقاد دارند و واقعا به دين خودشان متدین هستند و به 
شریعت خودشان احترام می‌گذارند. [متعرضشان نشوید.] البته در مفهوم 
این ايه بحثی هست. 

اینها یک سلسله ایات است. این ایات را ایات کلی و ایات مطلق 
می‌گویند؛ ر ی ر ما ی ا ی 
که اسلام جنگیدن با مشرکان و اهل کتاب را مطلقا جایز می‌داند. یعنی 
مفهوم این آیات تا اندازه‌ای می‌تواند مستمسک کسانی باشد که می‌گویند 
اسسلام هیچ شرطی [برای جهاد] قائل نیست و می‌گوید هر کی که 
مسلمان نیست. مسلمانان حق دارند با او بجنگند. 

آیات مقیّد 

ولی یک سلسله آیات دیگر داریم که صریحاً جنگیدن را مشروط 
ی با هک تا و بجنگید: «یا ايها الذین آمنوا 
قاتلوا الذين يقاتلونكم و لاتعتدوا: ای اهل ایمان با کس‌انی که با شما 
می‌جنگند. » بجنگید و در جنگ هم از حد تجاوز مکنید» مثلا غير 
سرباز را مکشید. به پیرمردها؛ زنها و بچه‌ها کاری نداشته باشید. (در 
تفاسپراین طور آمده.) ان اله لایْحبٌ المعتدین: * خداوند تجاوزکاران را 
دوست نمی‌دارد.» در اینجا می‌گوید بجنگید. ولی با کسانی بجنگید که 
ae‏ در آیه دیگر می‌گوید: «و قاتلوا المُش ر کین كاف كما 
ی ی ۱ o‏ 
که آنها با ما هگن 

از همه بالات اولین آیات جهاد است. می‌دانید که در سیزده 
سالی که مسلمین در مکه بودند. نه تنها اجازه جهاد نداشتند. بلکه اصلا 
احازه دفاع از خودشان را هم نداشتند و مکرر به پیغمبر اکرم-اعرض 
می‌کردند: «(یا رسول‌الّه» اینها تا منتهی درجه ما را تحت شکنجه قرار 
داده‌اند. اجازه بدهید از خودمان دفاع کنیم)؛ می‌فرمود: نه» موقعش برسد 
من‌خواهم گفت. که این امر سبب شد که عده‌ای نتوانستند در مکه 
بمانند هجرت کردند و به حبشه رفتند. ظاهرا در سال دوم مدینه است 
که به مسلمین اجازه داده شد که جهاد کنند. 

اولین ايه حهاد 

اولین ايه‌ای که اجازه جهاد داد مفهوم عجیبی دارد و خیلی 
خصوصیات را روشن مي کند. ايه قبل از ان می گوید: «ان الله یاف عن 
الذين آمنوا ان الله لاحب کل خوّان کفور: خدا دفاع می‌کند از اهل ایمان؛ 
خدا خیانتکاران و کافرنعمتان را دوست نمی‌دارد.» آنگاه می‌فرماید: «اذن 
للذین یقاتلون بان هم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر: اجازه داده شد. یعنی 
تا حالا اجازه نمی‌دادیم. اکنون اجازه دادیم؛ این اولین آیه جهاد است: 
به چه کسی اجازه دادیم؟ الین تلو کسانی که دیگران به جنگ آنها 
آمده‌اند؛ یعنی ای مسلمانان! ما به شما که دیگران به جنگ شما آمده‌اند. 
ا اینکه مظلوم واقع شدید. مظلوم باید از 
خودش دفاع کند. صریح چیه دفاع دارق: . بعد هم وعده می‌دهد: خدا قادر 
است که این مظلومین را که دیگرآن به آنها ظلم می‌کنند. یاری کند. الّذین 
اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا آنیقولوا را اله: این مردمی که از شهر و 
دیارشان به ناحق اخراج ندنل گناهی نداشتند جز اينکه عقیده‌شان این 
بوده که ربا اث؛ ما به این گونه اشخاص اجازه جهاد می‌دهیم. 

.این ایات مفهوم عجیبی دارد. ایات اوّلی که اجازه جهاد را داده. 
تقریبا زمینه و فلسفه جهاد اسلامی رامشخص کرده است. بعد جمله 
عجيبي دارد: و لولا دفع اله الاس بعضهم بیعضء لهمت صوامع و بیع و 
صلوات و مساجد یذ کر فیها اسم الله کثیرا" اگر نباد اینکه خداوند به وسیله 
بعضی از افراد مردم جلوی شرارت بعضی دیگر را می‌گیرد. صومعه‌ای 
(محل عبادت راهبهای مسیحی) و بیعی (محل‌عبادت بهودیها) و صلوات 
اتد از صلی به ساهوم سید اتان پرسته ات وکل بودن 
کا ند که کک بجاری شرارشانها گرد تقو کین گذا که 
مردم ازاداه 4 خدایی را که می‌خواهند عبادت کنند. ۳9 کید هر 
دهد؛ ولی تعبیر این است: ود اس بضهم یعض گر ان 
1 

یعنی دفاع, . [عبادتگاهها باقی نمی‌ماند.] فلسفه ۳ را دارد ذکر می‌کند. 
در یک آیه دیگر می‌گوید و لولا دفعغاله التاسبعضهم بیعضء . لفسدت 
الارض:" اگر خدا به وسیله بعضی ازافراد مردم جلوی بعضی دیگر را 
نگیرد» زمین ن تباه می‌شود. 

پاسخ قرآن به مسیحیان 

مسیحی‌ها گفته‌اند جهاد چیز بدی است و صلح چیز خوبی است؛ 
دین باید با جهاد و جنگ مخالف و با صلح موافق باشد. جوابشان همین 
آیه قرآن است؛ یعنی این آیه قرآن جواب آنها را داده. این که «جنگ 
بد است» چه جور جنگی بد است؟ «جنگ بد است» یعنی تهاجم بد 
است. اينکه قومی بدون موجب به قوم دیگری حمله کنند. برای اینکه 
سرزمین انها را اشغال کنند» ثروت آنها را ببرند و آنها را در قید بندگی 
و اطاعت خودشان دربیاورند. این همان است که اسمش تهاجم است 
و بد است؛ اما اگر قومی به قوم دیگر چنین حمله‌ای کرد و اين قوم 
می جنگد که جلو حمله و تجاوز او را بگیرد (مبارزه با تجاوز هم بالاخره 
جنگ است؛ جنگ از یک طرف تجاوز است» از طرف دیگر جلوگیری 
از تجاوز) آیا جلوگیری از تجاوز هم بد اسست؟! می‌گویند «دین که 
نباید قانون جنگ داشته‌باشد.» دین نباید قانون تهاجم به ان معنا داشته 
باشب اما آیا دین نباید قانون دفاع داشته باشد؟ اگر قانون دفاع‌نداشته 
باشد آن دين ناقص است. قرآن هم حرفش این , است؛ می‌گوید شما که 
موردتهاجم قرار گرفته‌اید و شما را از شهرها و دیارتان اخراج کرده‌اند 
بدون حق» ما اجازه می‌دهیم که از خودتان دفاع‌کنید و دست به شمشیر 


نه به خدا امان دارند نه به قیامت و نه حرام خدا 


ببرید و اگر اب ین نباشد که بعضی ازمردم جلوی تهاجم افراد دیگر را 
بگیرند» سنگ روی‌سنگ بند نمی‌شود. 
پی نوشتها: 


۰ توبه ۲/۷۳ توبه ۳/۸۵ توبه ۴/۲۹ بقره ۵/۱۹۰ توبه ۶۳۶ حج 
۷۳۸۰ بقره ۲۵۱. 


دو روز پیشتر مطلع شم عالم و دیپلمات 
برجسسته و معروف مغرب. اقای عبدالهادی التازی 
مدتی قبل زندگانی را بدرود گفته است. ایشان را از 
نزدیک می‌شناختم و در ایام ماموریتم در این کشور 
در سالهای ۱۳۸۲-۸۵ پیوسته با وی ارتباط داشتم؛ 
ارتباطی که جنبه خانوادگی هم داشت 

در طول سالهای فعالیت دیپلماتیکم در میان 
سفرای عرب کمتر کسی را در سطح علمی اب و نیز 
علاقه‌مندی مفرطش به یادگیری» يافته بودم. ضمن 
آنکه فردی بود آزاده و بدون تعصب. حقیقت را 
می‌پذیرفت و بدان اعتراف می کرد و هیچ‌گاه در مقام 
محاجه و رد آن نبود. 

عمده فعالیت دیپلماتیک وی به عنوان سفیر در 
عراق بود که دو بار در سالهای دهه ۶۰ و اوائل ۷۰ 
میلادی در آنجا مأموریت داشت. مدتی هم سفیر 
کشورش در لیبی و امارات بود و دو ماه پس از 
پیروزی انقلاب در ایران» به عنوان سفیر اعزام شد 
که بیش از یک سال به طول انجامید. اما به رغم این 
اقامت نسبتا کوتاه و مشکلات مختلف پس از پیروزی 
انقلاب» او خاطره بسیار مثبتی از ایران و فرهنگ و 
هنر و تمدنش داشت و ان را صریحا بیان می کرد 
و پیوسته با اعجاب بدان و به فراورده‌های علمی و 
دینی‌اش می‌نگریست. و آنچنان مسحور اصفهان بود 
که نام یکی از دخترانش را اصفهان» گذاشت! 

مناسب است ویژگیهای وی با توجه به ویژگیهای 
کشور مغرب بیان شود. این نکته به فهم بهتر وی 
کمک می‌کند. خصوصا که ما امروزه به فهم درست 
و همدلانه همسایگان دور و نزدیک‌مان ناز داریم. 
بخش مهمی از مشکلات منطقه ما به دلیل نبود همین 
شناخت صحیح و از درون برآمده ات 


۱-فرهنگ و جامعه و حتی سیاست مغرب عمیقاً 
متأثر از موقعیت جغرافیایی اوست. در منتهی اليه غرب 
اسلامی و در نزدیکترین نقطه به قاره اروپاء مغرب 
به اعتباری ادامه اسپانیا و اندلس و شبه‌جزیره ایبریادر 
قاره افریقاست و متقابلا اسپانیا؛ و حتی پرتغال, ادامه 
يڻ تائیر و تائر به نوعی 
دیگر بین این کشور و فرانسه و بین این کشور و عموم 
کشورهای غرب افریقا. مخصوصا فرانسه‌زبانهایش» 
وجود دارد تا آنجا که می‌توان گفت اصولا اسلام این 
کشورهاء اسلامی مغربی است. 

این ارتباط طبیعتا بین این کشور و مشرق اسلامی 
هم وجود داشت و دارد و قوی‌تر و عمیق‌تر از 
ارتباطهای دیگر اوست. مهم این است که این مجموعه 
شرایطی بسیار استثنایی در ان ایجاد کرده است. مضافا 
که ساکنان مغرب عرب و بربر و ترکیبی از این دو 
هستند و بربرهایش سه گروه بزرگ و تا حدودی 
متفاوت را تشکیل می‌دهند و این بر غنای فرهنگی 
و تمدنی‌اش می‌افزاید. 

مسئله صرفا نفوذ فرهنگی و تمدنی و دینی و 
نژادی نیست. ویژگیهای استننائی یادشده اصولا اخلاق 
و رفتار و منطق تحولات اجتماعی و سیاسی مغربیان 
را به گونه‌ای خاص درآورده است که عموما برای 
بیگانگان نامفهوم و احیاناً مبغوض است. و اتفاقاً همین 
خصوصیت است که قوام هویتی و ثبات اجتماعی و 
سیاسی و تداوم فرهنگی آنان را موجب شده است. 


مغرب است در قاره ارویا. 


۲. توده وسیعی در این کشور از بی‌سوادی رنج 
می‌برند که با توجه به اقدامات سالیان اخی تعدادشان 
نخبگان فرهنگی مغرب به لحاظ کیفی. از بهترین‌ها 
در جهان عرب و بلکه در دنیای مسلمانان هستند. 
دلیل اضلی این جریان» به نکانی زاجم می‌شسود که 
به احمال توضیحش گذشت و البته بخشی از آن 
نیز به کیفیت مدرنیزاسیون مغرب از دهه ۶۰ به بعد 
بازمی گردد که پیوسته بر «اصالت» و «معاصرت» تأکید 
داشته است. اصولا یکی از دغدغه‌های نظام حاکم. 
ترکیب بین «سنت» و «تجدد) بوده است. در حالی 
که عموم رهبران عرب خاصه ترقی‌خواهانش, بر 
تجدد و نفی سنت تأکید داشته‌اند. مرت سوت که 


ھپ ا 

#در طول سالهای فعالیت دیپلماتیکم در میان سفرای 

عرب, کمتر کسی رادر سطح علمی عبدالهادی 

التازی. و نیز علاقه‌مندی مفرطش به یادگیری» 

یافته بودم. فردی بود آزاده و بدون تعصب؛ حقیقت 
را می‌پذیرفت و بدان اعتراف می‌کرد 


ببه 


گاهی از نوع سوسیالیستی و کمونیستی آن بوده است 
و گاهی به سبک آمریکایی و غربی آن. 

رمان‌نویسان فرانسه‌زبان مغربی در ا ادبیات 
فرانسه شده است. آمیزش و ترکیب دو فرهنگ و 
تمدن مختلف هنگامی نوآور و خلاقانه می‌شود که 
هر دو بدون فرونهادن اصالت خود به فعل و انفعال 
بپردازند. تا انجا که مسڅله به ادبیات بازمی گردد, 
عموم جهان سومیان آشنای با ادبیات اروپایی. صرفا 
به تقلید از آنان می‌پردازند و نه ایجاد سنتز و ترکیبی 
بین میراث خویش و میراث اروپاییان. 


معرقی کتاب 
۴ 


جلوه‌های مدارا 
در آثار سخنوران بز رت 
فارسی 
فردوسی. مولوی. سعدی و 
حافظ 
دکتر احمد کتایی 
ناشر: پژوهشگاه ه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی 
چاپ اول: ۱۳۹۳ 
۸ص - ۲۴۰۰۰ تومان 
مدارا و سعه‌صدر از دیربان 


جلوه‌های مدارا در آثار سخنوران بزرگ فارسی 


فردوسی, مولوی, سعدی» حافظ 


شساید به همین علت باشد که آنان هنگامی که 
آداب و رسوم و فرهنگ و واقعیت‌های تاریخ و 
جامعه خویش را حتی در انجا که تلخ و رنج 29 
است؛ توضیح می‌دهند دید گاهی تحقیرآمیز نسہہ ت بدان 
ندارند. این جریان را حتی در بین گرایشهای غرب گرا 
و فرانکوفون داخل مغرب هم می‌توان دید. حال آنکه 
مسئله در بخشهای دیگر شمال افریقا این گونه نیست 
و با لحني تیز و تند از گذشته انتقاد می‌کنند. 

البته موضوع تنها ادبیات و رمان نیست. هنر آنها 
به‌ویژه در آنجا که انتقادی است نیز چنین است. کمتر 
اثر هنری ارزشمندی می‌توان یافت که از زاویه‌ای 
تحقیرکننده و تخریب‌کننده پدیده‌ای اجتماعی و 
فرهنگی را به نقد کشیده باشد. 


۳ آقای تازی از جمله همین نخبگان بود. او 


آیت‌الله و مجلس مرا گرفت. کمی بعد خود را یافتم 
و صحبت آغاز شد و سژالاتی مطرح کردم. 

آقای ا کا اس وق 
گفتم: «حروف مقطعه‌ای که در ابتدای برخی از سور 
قرانی است. معنایش چیست؟» ایشان فرمود: «شما 
سفیر هستید و هنگامی که می‌خواهید با وزارت 
خارجه‌تان تماس بگیرید از تلگراف رمز اسستفاده 
می‌کنید. این حروف مقطعه نیز رمزی است بین 
خداوند و پیامبر(ت» او می گفت: این پا سخ برایم 
بسیار مفهوم و جالب بود. و افزود که داستان ملاقاتش 
با ایشان و صحبت‌هایی را که درگرفته بوده در یکی از 
روزهای ماه رمضان در جلسه قرانی «دروس حستیه» 
به ملک حسن گزارش کرده بود و مسائلی را که پس 
از نقل داستان اتفاق افتاده بو به تفصیل بیان می‌کرد. 
که از بیان آن درمی‌گذرم. 


به یاد یک عالم 
مغربی ایران‌دوست 


حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد مسحدجامعی 


هل فاس بود و در نوجوانی به حلقات درس حوزه 
قدیمی قرویین وارد شد و علوم اسلامی رایج در ان 
یام را فراگرفت و سپس به فعالیتهای اجتماعی و 
سیاسی پرداخت. و بعدها تحصیلات دانشگاهی خود 
را اغاز کرد و به پایان 9 


او در درجه ن 


ت مورخ بود و تخصص 
اصلی‌اش تاریخ سیاسی کشورش بود که ان را در 
دوازده جلد نگاشت؛ اما جنان‌که گفتیم» با علوم 
اسلامی در مفهوم عام آن آشنا و بلکه کاملا آشنا 
بود و با اعجاب به کتابهای ديني تألیف‌شده در ایران 
می‌نگریست و آن را صریحا بیان می‌کرد و حتی 
برای معرفی آنها مقاله 2 
نقل می‌کرد که در ایام سفارتش در عراق» به 
نجف می‌رود و سراغ عالم بزرگ شهر را می‌گیرد تا به 
دیدارش برود. ایت‌الّهالعظمی خویی را معرفی می‌کنند 
و او با همراهانش عازم منزل ایشان می‌شود. می گفت 
به اتاق ایشان که در اطرافش عالمان زیادی نشسته 
بودنده سرزده وارد شدم. ایشان مشغول گفتگوی علمی 
با حاضران بود. پس از ورودم. برخاست و مرا در کنار 
خود نشانید. در وهله اول جلسه ساکت شد و هیبت 


دکتر احمد کتابی 


الن گرین اسین 
عترجم: صالح واحدی 
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وی سی گفت کتاب «البیان فى تفسیر القرآن» 
ایت‌اللّه خویی یکی از بهترین کتابهایی است که در 
طول تارد یخ اسلام در مورد مباحثی که ایشان در طی 
کتاب ِ پرداخته‌اند نوشته شده است. و همین 
لحساس را نسبت به تفسیر «المیزان» داشت. صریحا 
می گفت این بدیعترین تفسیری است که در طول 
قرن بیستم نوشته شده است. 


۴. نمونه دیگر به سفر آیت‌الله سبحانی راجع 
می‌شود. در ماههای اولیه ماموریتم از وزیر علوم 
مغرب خواستم از ایشان برای ایراد چند سخنرانی در 
دانشگاههای مختلف مغرب به طور رسمی دعوت کند 
مغربی. به دلیل تسلط ایشان به ادبیات عرب و مباحث 
مختلف فقهی و اصولی و فلسفی و کلامی و تفسیری. 
این جلسات که در چهار دانشگاه مهم برگزار گردید. 
ات 

پس از سخنرانی در آکادمی. ضیافت شامی به 
افتخار ایشان وبا شرکت عده زیادی از عالمان و 
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اساتید مغربی در اقامتگاه برگزار شد که در ضمن آن» 
کتابهای ایشان به معرض نمایش درآمد. آقای تازی در 
جمع گروهی از این اساتید گفت: هنوز هم در ایران 
هستند کسانی که چون فحول از عالمان قرون گذشته 
به معنای واقعی «علامه»اند. و در جاهای دیگر یافت 
نمی‌شوند. در میان اتار ایشان به «طبقات‌الفقهاء» توحه 
بیشتری داشت و در طی نامه‌ای مراتب خوشوقتی خود 
را از مطالعه آن بیان داشت ت که بخشی از آن نامه در 
یکی از مجلدات این کتاب به چاپ رسید. 

چنین اعجابی رانسبت به کتاب الموسوعه القرانیه 
الکبری, المعجم فى فقه لغه القرآن و سر بلاغته» نیز 
داشت و با ولع فراوان آن را می‌خواند و مقاله‌ای 
مفصل در معرفی این کتاب نوشت و آن را به هنگام 
شرکتش در مج اللغه العربیه» قاهره که عضو ان 
بود» عرضه داشت 

گا گا افا ای ا عه 
می دانند که چنین اقداماتی تا چه میزان حساسیت‌برانگیز 
و بلکه مشکل‌آفرین است. البته همچون مورد گذشته 
را برای بخش 
مطالعاتی استان 
قدس رضوی 
که کتاب یادشده 
توسط آنان تحقیق 
و منتشر شده است» 
فرستاد. 


۵ در اینجا 
نمی‌توان به بیان 
نمونه‌های فراوان 
دیگر پرداخت. 
نمونه‌هایی که صرفاً علمی و دینی نبود و هنری هم 
بود. او و و وه ثار هنری یران و 
آثار عموم ا و مغربی ا 
تحسین وامی‌داشت؛ اما به دلائل فراوانی کمتر آن را 
علنی اظهار می‌داشتند. »اما تازی چنین نبود و بدون هیچ 
اداو د کاس اکن و به تیر هون حقیقت. 
را به صراحت بیان می‌داشت 

در طول سالیان اورت نمایشگاههای هنری 
مختلفی در مغرب تشکیل گردید. یکی از آنها درباره 
خط و هنرهای قرآنی بود که در ماه مبارک رمضان 
در شهر فاس برگزار گردید. پ پس از پایان نمایشگاه به 
مدت سه روز آثار عرضه‌شده در سفارت به نمایش 
درامد و از سفرا و مقامات مغربی برای بازدید دعوت 
به عمل آمد. در زمانی که آقای تازی به سفارت آمد» 
آقای ضحاک -رئیس قوه قضائیه -و نیز سفرای 
یونان» مکزیک و واتیکان هم حضور قیال آنان 
ببااعجاب آثار را می‌دیدند. به‌ویژه که خالقان جوان 
این آثار بعضاً حضور داشتند و برحی از آنها بانوان 
بودند. در پایان بازدید. آقای تازی به تفصیل درباره 
هنر دینی در ایران و ویژگیهای منحصر به فرد آن و 
تجربه خودش از هنر ایرانی را برای آنان توضیح داد 
که نشان از علاقه مفرط و تسلطش بود. 

شاید نقل این ن¿ خاطره بتواند تکمیل‌کننده عشق و 
علاقه او به فرآورده‌های علمی ایران باشد. یک بار از 
صدیق مکرم جناب حجت‌الاسلام والمسلمین اقای 
حسن طارمی که «دانشنامه جهان اسلام» با زحمات 
فراوان ایشان تدوین می‌شود. دعوت کردم و ایشان 
به همراه چند مجلد از این کتاب به مغرب آمدند. به 
دیدن اقای تازی رفتیم و ضمن معرفی ایشان. چند 
حلدی از دانشنامه را به امائت به ایشان دادم. چند 
روز بعد به اقامتگاه آمد و دانشنامه را به رغم آنکه به 
فارسی بود با دقت تفحص کرده بود و هر آن مقاله 
و يا اشاره‌ای که درباره مغرب و تاریخ و فرهنگ و 
عالمان آن بود علامت گذاشته بود و بارها از این 
ابتکار تشکر و قدردانی می‌کرد. و اينکه دانشنامه شما 
به واقع دانشنامه جهان اسلام است. 
#به دلایل مختلف. نخبگان فرهنگی مغرب به لحاظ 
کیفی. از بهترین‌ها در جهان عرب و بلکه دنیای اسلام 
هستند. یک دلیلش به کیفیت مدرنیزاسیون مغرب 
باز می‌گردد که پدوسته بر «اصالت» و «معاصرت» 


تأکید داشته است: سنت و تجدد 


لازم به یادآوری است ایشان همیشه از داثرهالمعارف 
هدیه شده بود ذکر خير می‌کرد. والبته کم نبودند در 
متأسفانه به دلایل مختلف این آثار کمتر می‌تواند 
در اخحتيار طالبان و علاقه‌مندان جهان عرب قرار 
گیرد. علی‌رغم تمامی مجاملات و تعارفات به‌واقع 
دیواری بلند و اهنینٍ ایران را از دنیای عرب جدا 
می‌کند؛ دیواری که عملا آهنین‌تر از دیواری است 
که در ایام جنگ سرد شرق و غرب اروپا را تقسیم 
کرده بود! خداوند ایشان را مشمول رحمت واسعه 
خویش گرداند. 
اسست. تکه‌هایی از در و پنجره 
وب و تخته و حلبی» و پاره‌ای 
خرت و پرتهای خانه‌های روستایی» 
ان هم به صورت شکسته و لهیده 
پراکنده در گوشه و کنار خط افتاده 


I‏ بود. بخشی از آن حرت و پرتها 
روز" نصیب سنگرهای ما و عراقیها شده 
بود. گوشه و کنار خاکش تنه‌هایی 


یتح از درخحتان نخل بدون شاخ و 
٠ +‏ برگ خودنمایی می‌کرد. اینھا تنها 
بازمانده‌های روستای سویدانی را 
تشکیل می‌داد. «روزهای سویدانی» 
برگی از خاطرات آن روستاست. 
«در راه آموزش»؛ «اردو گاه 


از ثمرات و دستاوردهای تمدن 
مغرب‌زمین به شمار می‌آمده است؛ 
ولی دور از انصاف خواهد بود اگر 
سهم و نقش سایر تمدنها و فرهنگها 
- به ویژه تأثیر انکارناپذیر فرهنگ 
پربار اسلامی و ایران زمین - در 
اشاعه مدارا و تحمل افکار مخالف 
و همزیستی مسالمت‌آمیز با اقوام و 
ادیان گوناگون» نادیده با دست کم 
گرفته شود. 

نباید فراموش کرد که همزمان 
با حاکمیت مطلق تاریک‌اندیشی و 
خشونت‌گرایی بر اروپا در قرون 
وسطی» بسیاری از فیلسوفان» 
ندیشمندان وتوران آیرانی .د 
اثار خود با صراحت یا به تلویح» از 
ازادی انديشه و ضرورت احترام به 
آرا و باورهای دیگران دفاع کرده‌اند. 
ثار اکثریت غالب صوفیان و عارفان 
رانء بارزترین گواه این مدعاست. 

در تحقیق حاضر کوشش شده 
ست تجلیات مفهوم مدارا در اثار 
چهار تن از سخنوران سترگ فارسی 
(فردوسی. مولوی سعدی و حافظ) 
به گونه‌ای نظام‌مند ردیابی و بررسی 
شود. بدین منظون نخست ملاکها 
و شاخصهایی برای ارزیابی میزان 
تمایل به مدارا در نظر گرفته شده و 
سپس بر مبنای آنهه تمامی آثار این 
سخنوران - اعم از منثور و منظوم 


به دقت اس تفصا شده و شواهد 
دال بر اعتقاد یا گرایش آنان به این 
مقوله استخراج دسته‌بندی و سپس 
تجزیه و تحلیل شده است. 
در این پژوهش تلاش شده 
است تا مطالب و نظرات ارائه شده 
به صورت کاملا مستند و به اتکای 
مأخذ و مراجع اصلی و دست اول 
مطرح شود. Et‏ 
تمام شواهد مورد ارجاع با ذکر دقیق 
محل وقوع وبا مش خص کردن 
موقعیت و داستان مربوطه و با قید 
صفحات و سطرها یا شماره اببات 
مورد استناد عرضه شود تا بدین 
ترتیب» خوانندگان علاقه‌مند بتوانند با 
توجه به نشانی ذکر شده به سهولت 
متن و بافت شاهد مثالها را بابند 
عطر تلاطم 
ماجراهای دنیای جدید 
آلن گرین اسپن 
ترجمه: صالح واحدی 
ناشر: رسانش نوين 
چاپ اول: ۱۳۹۳ 
۶ص - ٩۰۰۰‏ تومان 
بنج دوره ریاست بر بانک 
مرکزی بزرگترین اقتصاد جهان در 
دوره حاکمیت چهار رئيس جمهور 
آمریکا در دهه‌هعای پایانی قرن 


بیستم و اغاز قرن بیستم و یکم از 


«الن گرین اسپن» چهره‌ای جهانی 
ساقه اسست چهرهای که بلون 
شک می‌تواند به لحاظ تأثیر گذاری 
از معدود عناصر نام‌آور در عرصه 
سیاست گذاری‌های اقتصادی جهان 
معاصر نامیده شود. 

وی پس از سالهای طولانی 
همکاری با رونالد ریگان, جورج 
بوش پدر بی کلینتون و جرج 
بوش پسر در راس مهمترین نهاد 
پولی ایالات متحده نهایتا در سال 
۶ و پس از ورود به نهمین 
دهه عمر خود بازنشسته شد و پس 
از آن حاصل تجربه طولانی خود 
در این سمت و چند دهه تجارب 
فعالیت در عرصه‌های بازرگانی را 
با تأکید بر نگرش آمریکای‌اش 
در کتاب «(عصر تلاطم) به رشته 
تحریر درآورد. گرین اسپن همچون 
بسیاری از رهبران جریان حاکمیت 
جهان سرمایه‌داری در غرب. حادثه 
۱ سپتامبر را نقطه عطف تاریخی 
بی‌مثالی می‌داند که آغازگر تغیبرات 
بسیاری در جهان بوده است. به این 
لحاظ کتاب با شرح پرواز او از 
زوریخ به واشنگتن» در بعد از ظهر 
۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و دریافت خبر 
اصابت هواپیماها به برجهای دوقلو 
اغاز می‌شود. 

بخشی از کتاب شرح سالهای 


کو د کی» جوانی» تحصیلات وزند گی 
شخصی کرین اسپن است و در 
بخشهایی از کتاب نیز او به بررسی 
وضعیت اقتصادی نقاط مختلف 
جهان -و البته با نگاهی یکپارچه - 
می‌پردازد. این بخشها که در قالبی 
مستقل از یکدیگر تدوین شده نگاه 
یک فرد صددرصد معتقد به نظام 
کاپیتالیستی غربی به وقایع. کشورها 
و افراد اسست. او با اعتقاد راسخ 
به کارامدی و بی‌بدیل بودن چنین 
نظامی به تحلیل وقایع و روندهای 
جهانی پرداخته و در همه موارد 
رامحلی جز پذیرش بایسته‌های این 
نظام را تجویز نمی‌کند. 

مترجم کوشیده با حذف صدها 
صفحه بخشهای طولانی مربوط به 
زندگینامه و سساير موضوعاتی که 
علاقه‌مندان کمتری دارد با کاستن 
از تعداد صفحات کتاب به حد مفید 
و مطلوب حوصله و وقت جامعه 
کتابخوان کشون مجموعه حاضر را 
به خوانندگان تقدیم نماید. 

کتاب مهر 

سال پنجم» شماره چهاردهم 
فصلنامه تحلیلی. پژوهشی «کتاب 
مهر) از سوی انتشارات سوره مهر 
و به مدير مسئولی محسن مومنی 
شریف و سردبیری حیدر ایمنی 


در این شماره مطالب زیر 
گنجانده شده است: «ایستگاه مطالعه» 
و حتی برای کتابخوانی (حیدر 
ایمنی)؛ به کارگیری دستگاههای 
سیار برای ترویج فرهنگ کتابخوانی 
پوس ف‌پورجدی) کتابخوانی د 
مدار ایستگاه مطالعه(زینب صفری). 
تدوین و گزینش راهبردهای مناسب 
براساس تحلیل ماتریس سوات در 
صنعت نشر ایران(صدیقه انصاری 
موحد. محمد جواد هنرمند ساری)» 
تغییر و تحول در سازمان‌های 
رسانه‌ای(مصطفی‌رضایی)؛ارتباطات 
و اطلاعات و تأثیر آنها در ارتباطات 
بین‌الملل(مصطفی رضایی). 

روزهای سویدانی 

برگی از خاطرات عملیات فتح 
بستان (اذرماه ۱۳۶۰) 
احمد راسخی‌لنگرودی 
ناشر: کویر 
جاپ اول: ۱۳۹۳ 

۴ ص ۸۵۰۰ تومان 

سویدانی ویرانه‌ای بیش نبود. 
اگر نام روستا راب بر پیشانی خود 
نداشت. کسی در مخیله‌اش هم 
نمی گنجید اینجا روزی برای خود 
روستایی بوده است و افرادی را 
سالیان متمادی در دامن خود پرورده 


اول»» «اردوگاه دوم» «اردوگاه 
سوم» «آغاز یک سفره» «شبی 
در اتش»» «نخستین روز استقرار» 
«دو شکلی عراقی»» «سویدانی در 
خط»» «جسد عراقی»» «خاک نرم)» 
«بوی یب»» «جاده انحرافی». 


(غروب دلگیر» (غنیمت جنگی»» 
«روزهای سویدانی» «دغدغه‌های 
یک فرمانده» «سنگر فرماندهی» و 
«پایان یک سفر» عناوین E‏ 
این کتاب را تشکیل می‌ذهد. 

مؤلف در اغاز نوشته است: «در 
طول سی و دو سال» گهگاه یادآور 
خاطراتم در جبهه‌های نبردبوده‌ام. گاه 
ک وان واگ 
گفتار که سر از خاطره‌نعوانی ایام 
جبهه باز می‌کرد. در پایان. این 
پرسش در ذیل خاطره‌خوانی‌هایم 
می نش پرا خاطرات را 
قلم نمی‌زنی؟» پرسشی که هیچ‌گاه 
پاسخی برایش نمی‌یافتم. تا اینکه 
در نوروز ٩۳‏ فراغتی دست داد و 
به درک کتاب خاطرات یکی از 
رزمندگان نشستم. برگ برگ کتاب 
بی‌اختیار مرا یاداور خاطرات خفته 
در ذهنم شد. ناگهان وسوسه‌ای 
عجیب و دامنگیر در دلم افتاد؛ 
وسوسهای که در خلال این سی 
و دو سال هیچ گاه مهمان ناخوانده 
وجودم نمی‌شض|د؛ وسوسه نوشتن 
خاطرات جبهه.» 


۰ 
١‏ ور (س) 
رسالت زینب 
رسالت زینب پیام شهادت را 
به گوش دنیا رساندن است. 
زبان گویای خونهای جوشان 
و تن‌های خاموش, در میان مردگان 
رسالت پیام ار عر تور 
آغاز می‌شود. 
این رسالت بر دوشهای ظریف 
یک زن» «زینب» است؛ زنی که 
مردانگی در رکاب او جوانمردی 
آموخته است! 
و رسالت وی رز رات برادرش. 
آنهایی که گستاخی آن را دارند که مرگ خویش را انتخاب کنند» 
تنها به یک انتخاب بزرگ دست زده‌اند؛ اما کار آنها که از آن پس 
زنده می‌مانند. دشوار است و سنگین. و زینب مانده است» کاروان 
اسیران در پی‌اش» و صفهای دشمن. تا افق. در پیش راهش, و رسالت 
رساندن پیام برادر بر دوشش. 
وارد شهر می‌شود از صحنه برمی گردد. آن باغهای سرخ شهادت را 


پشت سر گذاشته و از پیراهنش بوی گلهای سرخ به مشام می‌رسد. 
وارد شهر جنایت؛ پایتخت قدرت؛ پایتخت ستم و جلادی شده 


است. آرام» پیروز» سراپا افتخار» بر سر قدرت و قساوت. بر سر بردگان 
مزدور» و جلادان و بردگان استعمار و استبداد فریاد می‌زند: «سپاس 
خداوند را که این همه کرامت و این همه عزت به خاندان ما عطا 
کرد: افتخار نبوت. افتخار شهادت..!» 

زینب رسالت رساندن پیام شهیدان زنده اما خاموش را به دوش 
گرفته است؛ زیرا پ پس از شهیدان. او به جا مانده است و اوست که 
بايد زبان کسانی باشد که به تيغ جلادان زبانشان بریده است. 

پيام خون شهیدان 

اڳر ون پیام نداشته باشد در تاریخ گنگ می‌ماند و اگر حون 
پیام خویش را به همه نسلها نگذارد. جلاد. شهید را در حصار یک 
صر ویک تال میرن کد انت 

اگر زینب پیام کربلا را به تاریخ باز نگوید. کربلا در تاریخ 
می‌ماند. و کسانی که به این پیام نبازمندند از ان محروم می‌مانند» و 
کسانی که با خون خویش» با همه نسلها سخن می‌گویند. سخنشان 
سای ای مر 


اس کرات زس و ر ا است. 

رسالت زینب پیامی است به همه انسانهاء به همه کسانی که بر 
مرگ حسین می‌گریند و به همه کسانی که در آستانه حسین سر 
به خضوع و ایمان فرود آورده‌اند. و به همه کس‌انی که پیام حسسین 
را که «زندگی هیچ نیست جز عقیده و جهاد» معترفند؛ پیام زینب به 
آنهاست که: 

«ای همه ای هر که با این خاندان پیوند و پیمان داری» و ای 
هر کس که به پیام محمد مؤمنی» خود بیندیش» انتخاب کن! در هر 
عصری و در هر نسلی و در هر سرزمینی که امده‌ای» پیام شهیدان 
کربلا را بشن بشنو که گفته‌اند: کسانی می‌توانند خوب زندگی کنند 
که می‌توانند وب بمیرند.» 

و پیام اوست به همه بشریت که اگر دین دارید «دین» و اگر 
ندارید. «حریت» - آزادگی بشر - مسئولیتی بر دوش شما نهاده است 
که به عنوان یک انسان دیندار يا انسان آزاده, شاهد زمان خود و شهید 
حق و باطلی که در عصر خود درگیر است. باشید که شهیدان ما 
ناظرند. آگاهند زنده‌اند و هميشه حاضرند و نمونه عمل‌اند و الگوی‌اند 
و گواه حق و باطل و سرگذشت و سرنوشت انسان‌اند... 

نحوایی دردمندانه 

و شما دو تن ای خواهر! ای برادر! 

ای شما که به «انسان بودن» معنی دادید و به ازادی جان! و به 
ایمان و انید آیمان و افیدا و پا مرگ شکوهمند خویش به حیات: 
زندگی بخشیدید. 

آری» ای دو تن! از آن روز دردناک که خیال نیز از تصورش 
می‌هراسد و دل از دردش پاره می‌شود. چشمهای این ملت از اشک 
ا و ی ی وت 

شما می‌گرید. مگر نه عشق تنها با اشک سخن می‌گوید؟ 

یک ملت در طول یک تاریخ در اندوه شما ضجه می‌کند. به جرم 
این عشت تازیانه‌ها خورده و قتل عامها دیده و شکنجه‌ها کشیده و 
هرگز برای یک لحظه نام شما دو تن از لبش و یاد شما از خاطرش 
و اتش بی‌تاب عشق شما از قلبش نرفته است. هر تازیانه‌ای که از 
دژخیمی خورده است داغ مهر شما را بر پشت و پهلویش نقش 
کرده است. 

ای زینب! ای زینب! ای زبان علی در کام! با ملت خویش حرف 
بزن. ای زن! ای که مردانگی در رکاب تو جوانمردی اموخت! زنان 
ملت ماء اینان که نام تو آتش عشق و درد بر جانشان می‌افکند. > به تو 
محتاجند. بیش از همه وقت. 

ای زینب! ای زبان علی در کام! ای رس‌الت حسین بر دوش! 
ای که از کربلا می‌آیی و پیام شهیدان را در میان هیاهوی همیشگی 
قداره‌بندان و جلادان همچنان به گوش تاریخ می‌رسانی. ای زینب! 
با ما سخن بگو. 

جهل از یک سو به اسارت و ذلتشان نشانده است و غرب از 
سوی دیگر به اسارت پنهان و ذلت تازه‌شان می‌کشاند. و از خویش 

و از تو بیگانه‌شان می‌سازد. آنان را بر استحمار کهنه و لو پر بندگ, 
سنتهای پوسیده و دعوتهای اپن» بر ملعبه‌سازان تعصب قدیم و تفنن 
جدید. به نیروی فریادهایی که بر سر یک شهر؛ شهر قساوت و وحشت 
مي‌کوبیدی و پایه‌های یک قصر قصر جنایت و قدرت را می‌لرزاندی؛ 
براشوب! تا در خویش براشوبند و تار و پود این پرده‌های عنکبوت 
فریب را بدرند و تا در برابر این طوفان بر باددهنده‌ای که وزیدن اغاز 
کرده است. ایستادن را بياموزند. 

و این ماشین هولناکی را که از او یک بازیچه جدید می‌سازد باز 
برای استحمار جدید. برای اغفال جدید. برای پر کردن ایام فراغت و 
برای بلعیدن حریصانه آنچه سرمایه‌داری به بازار می‌آورد و برای لزت 
بخشیدن به هوسهای کثیف بورژوازی» برای شورآفریدن به تالارها و 
خلوتهای بی‌شور و بی‌روح اشرافیت جدید و برای سرگرمی زندگی 
پوچ و بی‌هدف و سرد جامعة رفاه» در هم بشکنند و خود را از 
حرمهای اصالت قدیم و بازارهای بی‌حرمت جدید به امامت تو ای 
زینب! نجات بخشندا 

ای زینب! ای زبان علی در کام! ای رس‌الت حسین بر دوش! 
مگو که بر شما چه گذشت شت. مگو که در آن صحرای سرخ چه دیدی. 
مگو که جنایت در آنجا تا به کجا رسید. مگو که خداوند آن روز 
عزیزترین و پرشکوه‌ترین ارزشها و عظمت‌هایی را که آفریده است؛ 
یکجا در ساحل فرات و بر روی ریگزارهای تفتیدة بیابان طف چگونه 
به نمایش آورد و بر فرشتگانش عرضه کرد تا بدانند که چرا می‌بایست 
پر آدم سجده کنند. 

تو خود شهیدی هستی که از خون خویش کلمه ساختی. همچون 
برادرت که با قطره قطرهُ خون خویش سخن می‌گوید. 

آری زینب! مگو که در آنجا بر شما چه رفت. مگو که دشمنانتان 
چه کردند» و دوستانتان چه کردندا 

آری» ای پیامبر انقلاب حسین! ما می‌دانیم. ما همه را شنيده‌ايم. 

تو پیام كربلا را پیام شهیدان را به درستی گذارده‌ای. 

اما بگو ای خواهر! بگو که ما چه کنیم؟ لحظه‌ای بنگر که ما چه 
می‌کشیم؟ دمی به ما گوش کن تا مصایب خویش را با تو بازگوييم. 
با توای خواهر مهربان! این تو هستی که باید بر ما بگریی. ای رسول 
امین برادر که از کربلا می‌آیی و در طول تاریخ بر همه نسلها می‌گذری 
و پیام شهیدان را می‌رسانی. 

ای که از باغهای سرخ شهادت می‌آیی و بوی گلهای نوشکفته 
آن دیار را هنوز به دامن داری! 

ای دختر علی! ای خواهر! ای که قافله‌سالار کاروان اسیرانی؛ ما 
را نیز در پی این قافله با خود ببر. 


اطاایات 


سند چشمانداز بیست ساله 
کشور در افق۱۴۰۳ تدوین شده 
تا جهت گیری‌های اساسی را برای 
برنامه‌ریزان کشسور برای یک افق 
۲ ت ساله تر یم کند. در این 
سل اشاره شده‌است که جمهوری 
اسلامی ایران در افق۱۴۰۴ به جایگاه 
اول اقتصادی, علمی و فناوری در 
منطقه اسیای جنوب غربی 

دست خواهد یافت. ضمن این که 
برای این جایگاه. ویژگی‌هایی نیز در 
ابعاد مختلف اقتصادی, اجتماعی و 
فرهنگی» در نظر گرفته شده است. 
در سند چشم‌انداز۲۰ساله اهداف و 
جهھ ت‌گیری‌های کشور مشخصر شده 
است. برخی از اهداف ارمانی و 
کیفی مشخص شده در حوزه اقتصاد 
عبارتند از: رسیدن به جایگاه اول 
اقتصادی» رشد پرشتاب و مستمر 
ارتقای درآمدسرانه. رسیدن به اشتغال 
کامل» توزیع متناسب درآمد. بهره‌مند 
از محیط زیست سالم و... در این 
گزارش» سعی شده با شاخص‌های 
شناخته شده بین‌المللی به ارزیابی 
عملکرد اقتصادی ایران در مقایسه 
با کشورهای منطقفه اف 8 
تخل چش‌انداز(۲۳ کشور منطقه 
خاورمبنه وآسیای جتوب غربی) در 
دوره نه ساله اول» از اجرای سند 
حشم‌انداز(دوره۰)۱۳۸۲-۹۲ پرداخته 
شاخص‌های مورد هدف می‌توان, 
تقاط قوت و ضعف را احصاء کرد 
و راهکارهای مناسبی را در برنامه‌های 
سالانه(بوجود) و دو برنامه ميان مدت 
توسعه بافیمانده در افق بیست ساله 
پیش‌بینی کرد. 

تولید ناخالص داخلی 

متغیر مهم و اساسی برای ارزیابی 
توانمندی اقتصادی یک کشور تولید 
ناخالص داخلی و تغییرات آن در 
طول زمان اسست. تولید ناخالص 
داخلی در واقع ارزش تمام کالا 
و خدمات نهایی تولید شده در 
محدوده مرزهای جغرافیایی کشور 
را برای یکسال مالی بیان می‌دارد. در 
واقع نتایج تمامی تصمیمات در 
خرد و حاصل کنش‌های دولت. 
بنگاه‌ها؛ خانوارها و بخش خارجی 
در بازارهای اقتصادی برای یک دوره 
زمانی مشخص است. 

سندچشم‌انداز جمهوری‌اسلامی 
ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی 
برنامه چهارم و پنجم توسعه ارتقاء 
قدرت و توان تولید اقتصاد کشور را با 
ویژگی‌های «رشد پرشتاب و مستمر» 
مورد تاکید قرار داده‌اند. 

بايد به این نکته توجه داشت که 
مقایسه نرخ رشد اقتصادی کشورهایی 
که از نظر آندازه اقتصادي (حجم تولید 
ناخالص داخلی) نسبتا هم اندازه‌اند 
معنادارتر بوده و می‌توان تحلیل‌های 
معتبرتری را از نظر عملکرد اقتصادی 
انها در یک مقایسه تطبیقی ارائه داد. 
نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه 
اندازه اقتصادی این کشورها مورد 


توجه قرار گیرد. 

معمولاً برای اندازه اقتصاده از 
اسان اسر بر مسبت 
برابری قدرت خرید(۳۳) و تولید 
ناخالص داخلی به دلار(قیمت ثابت) 
استفاده می‌شود. تولید ناخالص داخلی 
بر حسب برابر قدرت خرید(۳۳۳) 
به قیمت ابت ۲۰۱۱ به عنوان یکی از 
شاخص‌های مهم برای اندازهاقتصاده 
نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۳ 
در مکان سوم قرار گرفته‌است. 

بالا بودن رشد اقتصادی باعث 
توسعه را پیموده و شکاف تولید 
با کت ورهایی که مشر تومه را 
پیموده‌اند. کمتر شود. بالا بودن رشد 
اقتصادی ترکیه و عربستان طی دوره 
۰۱۳-۵ باعث شد تا شکاف 
تولید ایران نسبت به کشورهای رقیب 
یاد شده بیشتر شود. محاسبه شکاف 
تولید ناخالص داخلی برحسب 
برابری قدرت خرید(PPP(‏ به 
قیمت ثابت ۲۰۱۱ نشان موه 
تفاوت تولید ایران با ترکیه در سال 
۵ میلادی(۱۳۸۴ شمسی) حدود 
۸ میلیارد دلار بوده که شکاف 
مذکور تشدید شده و به میزان ۳۳/۸ 
میلیارد دلار در سال۱۳۹۱(۲۰۱۳ 
تیاه ست ی اتان این 
شاخحصر تداوم شرایط فعلی اقتصاد در 
سال‌های آینده کشور مارا در رسیدن 
حجم تولید. مشکل‌تر خواهد کرد. 

نرخ‌بیکاری 

نرخ بیکاری با توجه به جوان 
بودن ساختار جمعیتی کشور ایجاد 
شغل یکی از چالش‌های جدی پیش 
روی مسئولان کشور در دو دهه اخیر 
بوده است. این مهم در سند چشم‌انداز 
هم مورد توجه بوده به نحوی که 
ایجاد اشتغال کامل در اقتصاد یکی 
از محورهای مهم مورد توجه سند 
چشمانداز بوده است. تخر در 
بحتث اشتغال به آمار بیکاری توجه 
می‌شود. زیرا بیکاری» عدم تعادل بازار 
کار را نشان می‌دهد. ضمن این که 
بیکاری یکی از مهم ترین متغیرهای 
اقتصادی است که دولت‌ها به دنبال 
کنترل و کاهش ان هستند. بدین 
سبب از این متغیر به منظور مقایسه 
تطبیقی بین کشورهای منطقة مورد 
نظر در سند چشم‌انداز استفاده شده 
است. با توجه به امار بیکاری در 
پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی برای 
کشورهای عضو سند چشمانداز و 
آمار بیکاری محاسبه شده برای 
در سال ۲۰۱۲ ایران با دارا بودن نرخ 
بیکاری ۱۲/۱ درصد در میان ۲۴ 
کشور در رده ششم قرار دارد. 

شاخص‌های بهره‌وری ۲ 

نکته بااهمیت و مهم و مورد تأکید 
دیگر سند چشم‌نداز و سیاست‌های 
کلی برنامه چهارم و پنجم برای 
تحقق رشد اقتصادی «شتابان و مستمر 
بودن» ارتقای بهره‌وری است. به طور 
مشخص در قانون برنامه چهارم و 
پنجم توسحه تأکید شده که پیش 


نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی 


از یک سوم رشد اقتصادی باید از 
طریق ارتقای بهره‌وری باشد. شاخص 
مناسب برای ارزیابی تحقق این هدف 
سند چشم‌انداز و مقایسه جایگاه 
ایران در ميان کشورهای حوزه سند 
چشم اندازه شاخص بهره‌وری کل 
وا اا نت 
که آمار شنا خض کون وجود ارد 
تحولات بهره‌وری نیروی کار و 
انرژی در سال ۲۰۰۵(۱۳۸۴) هر 
شاغل ایرانی ۱۵۸۹۳ دلار (به 
قیمت‌های ثابت 11۹8۳ تولیدکرده 
کة این احص درش زرط 
ساللانه ۲/۱ درصد در سال به 
۲ دلار به ازای هرشاغل در 
۱ افزایش یافته است. به 
طور کلی بهره‌وری نیروی کار ایران 
از کشورهای رقیب ترکیه و عربستان 
پایین‌تر بوده اسست. ایران به لحاظ 
این شاخص بهره‌وری انرژی جایگاه 
خوبی در میان کشورهای منطقه 
ندارد و از رتبه ۱۵ هو سل ۲۰۰۵ 
۱ شمسی) به رتبه ۱۶ در سال 
۱ از ۲۲ کش ور دارای آمار و 
اطلاعات) تنزل یافته است. 
شاخص رقابت‌پذیری 
شاخص رقابت‌پذیری جهانی 
برای اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۰ 


همکاری اتاق بازرگانی. صنایع و 
معادن و کشاورزی ايران محاسبه و 
منتشر شده است. بنابراین از سال 
۰ ایران در رتبه‌بندی این مجمع 
قرار گرفته است. 

در سال ۲۰۱۳ کشورهای قطر. 
عربستان» امارات عمان» بحرین؛ 
اردن, ترکیه, جمهوری آذربایجان در 
رده‌های بالاتر از ایران قرار دارند. 

آزادی اقتصادی 

میزان آزادی افتصادی در زمینه 
تجارت خارجیء شرایط رقابتی در 
اقتصاد را نشان می‌دهد. بیشتر بودن 
این شاخص به معنای رقابت بیشتر 
بین بنگاه‌های داخلی و خارجی است 
که به افزایش کارایی و بهره‌وری منجر 
می‌شود. مسسه فریزر برای ازادی 
اقتصادی مبادرت به تهیه شاخص‌های 
ترکیبی ازادی اقتصادی کرده است. 

بودحه دولت 

بودجه دولت یکی از اهرم‌های 
مالی دولت است که می‌تواند کنترل 
و بهداشت اقتصاد را برای رسیدن 
به اهداف جامعه فراهم آورد. در 
مجموع در ادبیات اقتصادی» ایفای 
نقش دولت در توسعه. حیاتی و 
ضروری دانسته شده اما هیچ قاعده 


ساده و مشخصی که بیان کند دولت‌ها 
در این رابطه چه باید بکنند. وجود 
ندارد یا توافق مشخص برای این 
موضوع نیست. 

برای حجسم و اندازه دولت 


* ادامه روند گذشته 


تولید ناخالص داخلی است که آمار 
و اطلاعات ان در مجموع اماری 


صندوق بین‌المللی پول وجود دارد. 
مطابق این آمار در سال ۲۰۱۳ ایران 


با داشتن سهم ۱۵/۳ درصد در میان 


در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت. اقتصاد 


ابران رابا چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و اجتماعی 


و عدم توازن‌های سخت و شکننده‌ای روبه‌رو خواهد ساخت و 
برای مواجهه و مقابله با آن و تحقق هدف سند چشم‌انداز مبنی بر 
دست یابی به چایگاه اول منطقه ناگزیر باید ترکیب. دینامیسم و 

استراتژی رشد اقتصادی ایران تغییر یابد تا آهنگ رشد به‌طور 

و یابد 


شاخص‌های مختلفی تعریف شده 
ست. نسبت مخارج نهایی مصرفی 


دولتی به تولید ناخالص داخلی یکی 


طلاعات آن در مجموعه آماری بانک 
جهانی وجود دارد. در سال ۲۰۱۳ 
یران با داشتن سهم ۹/۸ درصد 
در ميان ۲۱ کشور منطقه در رتبه 
۸ قرار دارد. شاخص دیگر معرف 
ندازه دولت» سهم مجموع هزینه‌های 
مصرفی و سرمایه گذاری دولتی از کل 


از شاحص‌های اصلی است که آمار و 


۳ کشور (که آمار آنها وجود دارد) 
در رتبه ۲۱ قرار دارد. 

اتکابودجه دولت‌هابه در آمدهای 
باثبات از جمله مالیات همواره از 
ارزوهای سیاست گذاران اقتصادی 
بوده اسیت: . براب 
مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 
در متون اقتصادی به عنوان یکی 
از شاخص‌های مهم توسعه قلمداد 
می‌شود. در مجموع نسبت مالیات به 
تولید ناخالص داخلی ایران در دوره 


ین اساس» د نسبت درآمد 


۵ - ۲۰۱۲ به طور متوسط ۶/۲ 
درصد بوده است. این نسبت در 
سال ۲۰۰۵ حدود ۵/۵ درصد بود. 
این شاخص با نوسان‌هایی به حدود 
۹ درصد در سال ۲۰۱۰ و ۶/۲ 
درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است. به 
لحاظ این شاخص کشورهای رقیب 
اقتصاد ایران ش.مل ترکیه. پاکستان 
و مصر وضعیت بهتری د 
ایران داشته‌اند. 

تورم 

تورم به شرایطی از وضعیت 
اتتصادی اطلاق میشوږود که در 
آن سطح عمومی قيمت‌ها به طور 
بازگشت افزایش می‌یابد. تورم بر 
ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان 
قتصاد اثر گذار و اثر پذیر است. مهار 
تورم و ثبات ان همواره از مهمترین 
هداف سیاست گذاران اقتصادی بوده 
و در تدوین برنامه های توسعه 


#4 


ز اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
تورم پایین ذاتا یک محرک اقتصادی 
ست که موجبات رشد تولید و 
نگیسزه افزایش ظرفیت تولیدی را 
در هر اقتصادی ایجاد می‌کند. لکن 
برحسب درجه توسعه یافتگی این 
نرخ برای کشورها متفاوت خواهد 


دوشنبه۱۴ اردیبهشت ۱۵-۱۳۹۴ رجب ۴-۱۴۳۶ مه ۲۰۱۵- سال هشتاد و نهم - شماره ۲۶۱۴۷ ۷ 


یکی از چالش‌های مهم است که 
در ایجاد فضای امن اقتصادی و 
جلب مشارکت سرمایه‌گذاران نقش 
کلیدی دارد. برعکس اگر این روند 
به‌صورت لجام گسیخته صعودی 
باشد. زمینه‌های تخریب رشد و 
فراهم می‌اورد روند نرخ تورم در 
میان کشورهای منطقه برای دوره 
۵ تا ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که ایران 
از نظر تورم در منطقه جایگاه خوبی 
نداشته و همواره مواجه با تورم دو 
رقمی بوده اسنت. 

تجارت خارجی 

بخش تجارت خارجی همواره 
به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی 
اقتصاد. از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. در چشمانداز بيست ساله 
به منظور دستیابی به جایگاه اول 
اقتصادی» علمی و فناوری در سطح 
منطقه بر رشد پر شتاب و مستمر 
اقتصادی و دارای تمامل سازنده و 
موثر با جهان تأکید شده است که 
یکی از ابزارهای تحقق آن از طریق 


توسعه صادرات غیرنفتی هم افزایی و 
گسترش فعالیت‌های اقتصادی دارای 
مزیت نسبی است. 


نسبت واردات کالا و خحدمات 
به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد 
ایران در سال ۲۰۰۵ همزمان با شروع 
اجرای سند چشم انداز: ۲۴/۷ درصد 
بود که به لحاظ رتبه در بین ۲۴ 
کشور منطقه سند چشم‌انداز, در رده 
۳ قرار داشت. در سال ۲۰۱۲ در 
اقتصاد ایران. نسبت صادرات کالا 
و خدمات به تولید ناخالص داخلی 
ایران حدود ۱۶/۴ درصد بوده است 
که بعد از کشنور معبر ا سهم ۱۷۴ 
درصد) قرار دارد. رتبه ایران با توجه 
به امار موجود برای کشورهای منطقه, 
در مکان نوزدهم قرار دارد. در سال 
۰۲ ۰ به دلیل محدودیت‌های بوجود 
آمده برای درآمدهای نفتی کشور 
نسبت واردات کالا و خدمات به 
تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 
۵ کاهش پافته و باعث شد تا 
از نظر رتبه به رده‌های پایین‌تر منتقل 
شود. متوسط سهم ۴01 در GDP‏ 
در دوره ۲۰۰۵ - ۲۰۱۳ در ایران 
٩‏ درصد بوده و در بین کشورهای 
مورد بررسی» ایران در رتبه‌های پایین 
قرار دارد. 

تولید سرانه 

ارتقای سطح نسبی درآمد سرانه 
و کاهش فاصله درآمدی یکی دیگر 
از اهداف سند چشم‌انداز در افق 
۴ است. دو عامل در تغییرات 
میزان سطح درآمد سرانه نقش دارده 
یکی میزان جمعیت و دیگری سطح 
تولید ناخالص داخلی که به نوبه خود 
از سطح کارایی عوامل تولید از جمله 
جمعیت فعال کشور ثاثیر می‌پذیرد: 
برای بررسی تحولات درآمد سرانه 
از شاخص نزدیک به این متغیر یعنی 
تولید سرانه (تقسیم حجم تولید به 
تعداد شاغلین) استفاده شده است 


چرا که آمارهای بانک جهانی برای 
درامد سرانه برای بیشتر کشورهای 
حوزه سند چشم‌انداز به ویژه برای 
سال‌های ار ثاقص است. 

مطلق آمارهای بانک جهانی: 
ایران در سال ۲۰۰۵ از لحاظ تولید 
سرانه با میزان ۱۳۱۸۸ دلار برحسب 
شاخص برابری فقدرت خرید 
(2۳۳) و قیمت ثابت ۲۰۱۱ رتبه 
نهم این منطقه را به خود اختصاص 
داده بود. با وجود افزایش شاخص 
یاد شده به ۱۵۴۶۱دلار به ازای هر 
نفر در ال ۳۸۱۳ رتنه کشور ایران 
در میان ۲۴ کشور منطقه» یک رتبه 
تنل یافته و در جایگاه دهم قرار 
گرفته است. 

به هر صورت باید گفت: با 
توجه به عملکرد متغیرهای کلان 
اقتصادی (متغیرها د > شاضن ها 
بررسی شده) طی هشت سالی که 
از اجرای سند چشم‌انداز می‌گذرد. 
می‌توان گفت که اقتصاد ایران از 
نظر تحقق اهداف سند چشم‌انداز: 
تحول چشمگیری نداشته و در مرتبه 
و جایگاه اقتصاد ایران در س‌طح 
منطقه جنوب غرب اسیا بهبودی 
بحاصل تشه اس و برع از ماود 
جایگاه کشوز بدتر (شکاف بپشش) 
شده است. به‌ویژه جایگاه کشور 
در شاخص‌های مهم رقابت‌پذیری» 
فضای کسب و کار آزادی اقتصادی 
و بهره‌وری انرژی تنزل یافته است. 
به‌طور کلی اگر عملکرد اقتصاد کشور 
در چهار شاخص تولید اخالص 
داخلی» بیکاری» تورم و توزیع 
خلاصه کنیم می‌توانیم بگوییم که 
وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ 
تسس گابد ال تروع اج رای 
چشم‌انداز (۱۳۸۴) در زمینه تولید 
اشتغال و تورم بدتر شده اما در حوزه 
توزیع درامد (به عنوان شاخصی از 
عدالت اجتماعی) نسبتا بهتر شده 
است پیش‌بینی رشد اقتصادی لازم 
برای دستیابی به جایگاه اول در 
گزینه‌های مختلف نان داد که 
متوسط تولیدننخالص دانحلی کشور 
ترکیه در سال ۲۰۹۵ حدود ۱۱۸۶ 
میلیارد دلار خواهد بود. در این 
صورت در افق چشم‌انداز فاصله 
قتصاد ایران با ترکیه به رقم ۷۰۰ 
میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. 
بدین‌ترتیب اگر قرار باشد ایران 
در موقعیت برتر در منطقه جنوب 
قرف سا ا ا و 
حتی ترکیه قرار گیرد لازم اسست 
تولید ناخالص داخلی به دلار و 
قیمت‌های ثابت ۰۲۰۰۵ در سال‌های 
باقیمانده از اجرای سند چشم‌انداز 
(۱۴۰۴۱۳۹۲) حداقل با متوسط 
سالائه ۱۲ درصد رشد کند. 

برای دستیابی به رشد اقتصادی 
۲ درصد نیاز است. تشکیل سرمایه 
ثابت حداقل با نرخ ۲۱ به‌طور متوسط 
سالانه رشد کند به لحاظ منابع رشد 
اقتصادی سهم بهره‌وری کل عرامل 
تولید در تامین رشد اقتصادی ۳۵ 
درصد در افق سند چشم‌انداز در 


نظر گرفته شده است. بدین‌ترتیب 
از رشد اقتصادی ۱۲ درصد. ۳/۲ 
درصد مربوط به رشد بهره‌وری کل 
عوامل از رشد (رشد کیفی تولید) و 
بقیه مربوط به رشد نهاده‌های نیروی 
کار و سرمایه است. 

بدین ترتیب عملکرد اقتصاد 
ایران به وضوح نشان می‌دهد که ادامه 
روند گذشته در افق‌های میان‌مدت و 
بلندمدت اقتصاد ایران را با چالش‌ها 
و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و 
اجتماعی و عدم توازن‌های سخت 


و شکننده‌ای روبه‌رو خواهد ساخحت 
و برای مواجهه و مقابله با آن و 
تحقق هدف سند چشم‌نداز مبنی بر 
دست‌یابی به جایگاه اول منطقه نا گزیر 
باید ترکیب, دینامیسم و استراتژی 
رشد اقتصادی ایران تغییر یابد تا 
آهنگ رشد به‌طور مستمر تسریع یابد 
چرا که این مسئله نه تنها ناشی از 
عدم برنامه‌ریزی مناسب داخلی و یا 
پایبندی به اجرای برنامه‌های مصوب 
بوده بلکه تا حدی ناشی از بهبود 
وضعیت اقتصادی کشورهای مورد 
نظر در سند چشم‌انداز بوده است. 
تجربه سایر کشورهایی که این مسیر 
را پیموده‌اند» نشان می‌دهد که نیل به 
اهداف مطرح شده در این چشم‌انداز 
در پرتو تغییر» تلاش و انسجام ملی 
قابل حطیول انت 
لذا برای دستیابی به اهداف 
فوق و کاهش فاصله‌های موجود 
و هدف گذاری شده نیازمند الزاماتی 
در سطح سیاستگذاری‌ها می‌باشیم 
توصیه می‌شود نه تنها سياست‌ها و 
برنامه‌ها در مسیر سند چشم‌انداز 
باشد بلکه نیازمند: 
# توجه به نهادسازی و 
تنظیم قوانین و مقررات ثبات کلان 
اقتصادی؛ 
# توجه اساسی به منابع رشد 
به‌ویزه بهره‌وری کل عوامل تولید 
و به‌کارگی_ری از ظرفیت موجود 
اقتصاد ایران 
# توجه اساسی به منابع انسانی» 
گسترش تحقیق و توسعه و انتقال 
فناوری نوین و کارامد 
# تشسویق و هدایت منابع 
پس‌اندازی به امر سرمایه گذاری‌های 
مولد و توسعه بخش مالی در اقتصاد 
اران یه عنران یک فاعم کلی .و 
پذیرفته شده در سیاست‌گذاری 
کلان 
# افزایش درجه رقابت‌پذیری 
اقتصاد. توسعه مشارکت بخش 
خحصوصی در اقتصاد 
#افزايش درجه همگرایی 
اقتصادی و تجاری در سطح منطقه 
آسیای جنوب غربی و بین‌الملل و 
از 
و خدمات در سطح گسترده‌تر از 
جغرافیایی ملی و... است: 
علاء‌الدین ازوجی - معاون امور 
برنامه‌ریزیاقتصاد کلان 
غلر ضسا فرهمی با -وفیس و 
امور برنامه‌ریزی افتصاد کلان 
برگرفته از نشریه برنامه شماره ۴۷۶ 


اسر راا ررر ر || 0 آکھی مناقصه عمومی a yy‏ 
کر OTE‏ مر مه یک مرحله‌ای CT OT e‏ شر کت تجاری باز ر گانی مواد معدنی میناب(سهامی خاص) 
ا ORL TT‏ و ی نی و ی آکهی ثبت شده به شماره ۱۵۶۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰ 
۴ سععت ۴ بعدازظهر در سالن دانشکده علوم دانش‌گاه خواجه‌نصیر واقع در مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که در ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ 0 . ر 9 رت ِ 
سیدخندان, خیابان شهید کاویانی برگزار می‌گردد.دستورجلسه: ۱- گزارش صنایع معدنی ایران در نظر دارد از محل تامین منابع داخلی سازمان حمل و بارگیری ی اي و ۲ ی بدینوسیله از کلیه سهامداران این شرکت یا نمایندگان قانونی انها دعوت 
EE 1‏ اد ۳ به نشانی تهران - خیابان خالد اس لامبولی - کوچه۳۹ - پلاک ۶ - طبقه سوم برگزار ۷ 

فت‌ درو حص وی علد التانی نت ات بارس ال ی عا فرآورده‌های نفتی مازوت (ماهیانه ۳لیتر) و نفت گاز (ماهیانه ۶۸۰۰۰۰لیتر) م گرد خضور وم اه می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سللیانه سال مالی ۱۳۲۹۲ که 

ای ا ربا سای اکن تهران ات E‏ ۹۳۹۳ مورد نیاز خود را از مبادی تعیین شده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران متا تا هد ۴ را م۲ ی . 1 ۲ ۱ EES‏ ی 
و 0 ۳ 2 a‏ مقط [ذربایجال غر فار ان کات ها یری شاه تحت ان ۳ دستور جلسه:۱- بررسی و تصویب افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در dd‏ تن پلاستیک رکابی در ساعت ۶ روز دوشنبه مورخ ۲/۲۸ ۷ هدر انی تهران - خیابان 
ib CMI E‏ روستای زرشوران - مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران با انجام مناقصه عمومی اساسنامه. ۲- سایر موارد اتنا سفید و ۲۵ تن پلاستیک زباله شیری رنگ (طبق نمونه موجود) خالد اسلامبولی - کوچه۳۹- پلاک ۶ - طبقه اول برگزار می‌گردد. حضور 
سح کت مت اف یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط برای مدت یک سال واگذار نماید. لذا از کلیه ت یت | وا ری ای ات امد نے لی راز طرق ماق به هم رسانند: 

ك شرایط ذیل می‌باش‌ند. دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد ج E 1 1 1 2 ۳ a‏ 
ی ۰ ناقصه در مهلت مقرر اقدام نمایند. . ۲ ۳ 2 e‏ دنند ور 1 2 f‏ ۱ وی N‏ 
آگھی انحلال ) داشتن گواهی صلاحیت معتبر صادره از مراجع ذیصلاح (شرکت ملی پخش آگھی د EE‏ و ل ابت انت در کت در ماق به دار ۱ استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرسان ش رکت. 
آگهی ت: ات شسرکت کار خانجات تولیدی پمپ بارس فر آورده‌های نفتی ایران و وزارت تعاون. کار و رفاه اجتماعی) ۱ سر E‏ اب ۶ حیاب N‏ تجارت ا مرکزی به نام اداره ۲-بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سودو زیان عملکرد سال مالی 
e‏ ا ۲ داشتن سابقه اجرایی مفید در زمینه موضوع مناقصه و توان مالی بالا. ثبت شده به شمار ه شناسه ۳۶۰« 1 OEE‏ 2 بت 1۳۹۳ 

سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷ ۳) داشتن ناوگان حمل متناسب در زمینه موضوع مناقصه. ۱ 2 کت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت تدا ر کات و خدمات و نقلیه استان قدس رضوی به همراه انالیز ۳ اتخات یا ب قان: سے کت دام ساا مال ۱۳۹۴ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ و نوع و مبلغ تضمین شسرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک ا ی E‏ ل E‏ انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۲۹۴ و 
ا رن ۳ ۱ 5 ۱ ی ا بانکی به تام و در وه متس ا و علعتی ای زرشوزان به مبلق می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی ول ر 9 و ES‏ تعیین حق‌الزحمه ایشان. 

نامه شماره ۳۰۶۱۳۹۰۱۲۱ مورخ ٩۳/۱۲/۲۰‏ سازمان بورس و اوراق ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال, به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ که در ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ به پایان وقت اداری روز یکش نبه مورخ ۱۳/۲/۲۰ به نشانی: مشهد - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت سال ۱۳۹۴. 

بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شر کت مذ کور در تاریخ فوق منحل ملت فروش استاد: از روز شتیه مورک 1۲/1/۱۹ لفات رور نک شه مور 11011۲1 نشانی تهران - خیابان خالد اسلامبولی - کوچه۳۹ - پلاک ۶ طبقه سوم چهارراه شهدا - سازمان مرکزی آستان قدس رضوی - دبیرخانه ۵ سایر موارد. هنأت مد‌نه 

اعلام گردید و آقایان حسن حاصل‌طلب به شماره ملی ۸۷۲۵۸۰۳۲۶ و ی و ۳ گزاز می گرد حور بهم رمان نت 3 ا 1 ا ا 
علام گردید و آقایان حسن حاصل‌طلب به شماره ملی ۰۳۲۶ ۱ زمان بازگشایی پاکت‌ها: روز دوشنبه ساعت ۱۱ مورخه ٩۴/۰۳/۱۱‏ برگزار می ره حصور بهم رانید معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی تحویل و رسید دریافت دارند 

و نیما امانی فرد به شماره ملی ۲۵۹۳۲۲۴۱۹۳ و داریوش سردشتی مر سل صنعتی طلای زرشوران 1 1 5 TT‏ استان قدس رضوی به پیشنهادهای مبهم و مشروط ترتیب اثر نخواهد 

1 مان ۰ تصفه اد شرایط و مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد: - است زارش هیات مدیره و باز انو ز برسان شر کت. 2 2 ۳ 

به شسماره ملی ۱۹۷۱۲۶۱۹۱۲ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب و TOT aR‏ ۱ ع رن و ی ی کک داد و در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادهای واصله مختار است. 1 

نشانی محل تصفیه شرکت کیلومتر ۱۶ جاده قدیم تهران» کرج. پلاک تغییرات. ارائه معرفی‌نامه کتبی و اصل فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال (پانصد هزار نا ۱ 7 ضمنا هزینه چاپ آگهی در یک نوبت در روزنامه‌ها به عهده برنده کهی متاقصه عمومی 

۱ به کدپستی ۱۳۸۶۱۱۵۳۵۱ (شرکت تولیدی پمپ پارس) ریال) به حساب e‏ بانک سپه شعبه تکاب به نام مجتمع ا کک ي شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ و Ty‏ ر 

1 ۳ 1 معدنی و صنعتی طلای زرشوران. نعیین حق‌الزحمه ایشان.‎ ۳ 7 ۱ OF 

تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادها: دبیرخانه مجتمع معدنی و صنعتی طلای ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشا ت سال ۱۳۹۴. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۲۲۰۰۱۱۵۵ و 

ا ی چ 0 7 ۳ 0 ا تمیین رور ر جهب ۰ ا-نام کارفر ما: شرکت جنرال مکانیک 
2۱ _ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. زرشسوران به آدرس: آذربایجان غربی. شهرس‌تان تکاب. ۱۵ کیلومتری جاده تخت ۵ انتخاب اغضاء هیقت مدیره ۳ تلفاکس ۰۵۱-۳۲۰۰۱۰۲۵ تماس حاصل فرمایند. نام رفر و جنر ج 
E ۸ 8‏ سلیمان. روستای زرشوران. مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران. 5 نت ا a ۳ OT ۰ a‏ 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری EE‏ ی طلای زرشوران ۶ سایر موارد هيات مکیاه آستان قدس رضوی ۲-موضوع مناقصه: تامین. بارگیری» حمل و باراندازی 
مجنمع صلعتي + یره ے 


ادوات ریلی (پیچ» گاید. فنر» پد و صفحه اتصالی) 
۳-برآورد کل کار: با توجه به اسناد مناقصه» به منظور 
تامین ادوات لازم برای ۱۰۰ کیلومتر مسیر یک خطه ریلی 
۴-محل انجام عملیات: استان تهران و استان يزد 
۵-نوع و مبلغ تضمین شر کت در مناقصه: با توجه 
به اسناد مناقصه 

مدا رک مورد نیاز جهمت در بافت اسناد 
مناقصه: معرفی‌نامه به همراه کارت شناسائی معتبر 
۷-مکان و مهلت در بافت اسناد مناقصه: تهران - 
شهرک قدس - خیابان ایران زمین - خیابان گلستان 


ارود کی امامت 


شرقت شیر پاسنریا: که اجان شرف 


آکهی‌مز زایده 


شرکت دامداری ش‌برودام بنیاد در نظر دارد » نسبت به فروش 
دام و یک دستگاه خودرو بشرح زیر از طریق مزایده در روز سه شنبه 
مورخ ٩۴/۰۲/۲۹‏ ساعت ۱۱ صبح اقدام نماید » متقاضیان می توانند 
جهت بازدید و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده به آدرس 
شهرستان نطنز » کیلومتر ۱۵ جاده قدیم نطنز به اصفهان .روستای 
رحمت آباد » واحد گاوداری رحمت آباد شیر و دام بنیاد مراجعه 
و یا با شماره تلفنهای ۳۱۲ و ۰۳۱-۵۴۳۲۰۳۱۱ تماس حاصل 
۱- فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر 

۲- فروش تعدادی تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی 


شیر پاستوریزه پگاه آذ ربایجان شرقی 


آگهی مزایده 
شماره ۹۴/۴/۲۰۲ (فوبت‌اول) 


شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان‌شسرقی در نظر دارد اقلام 
راکد لیوان‌های ۲۶ و ۳5 خود را از طریق مزایده عمومی به فروش 
برس‌اند. لذا از کلیه شرکت کنندگان دعوت می‌گردد حداکثر 
ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگیی. جهت دریافت 
برگ شرایط به آدرس اینترنتی 1۳ 1۳۵02117 0:/)۵۵۲۱2 
مراجعه و برای تست اطلاعات بیش تر با شماره تلفن 
و۱۵ ۰۲۱ ل ۲۰۵ ماس اال فرمایند. 
شر کت شیرپاستوریزه -پگاه آذربایجان‌شرقی 


آگهی مزایدهاملاک 


شر کت عمران و مسکن شمال (سهامی خاص) در نظر دارد تعدادی از املاک مشروحه ذیل در شهرستان بابلسر -بلوار ساحلی (معروف 
به پارکینگ‌ها) را از طریق مزایده عمومی با شرایط نقد و اقساط ۲۴ ماهه بدون کارمزد واگذار نماید. متقاضیان محترم می‌توانند از تاریخ 
نشر آگهی به مدت ۱۰ روز همه روزه (به جز روزهای تعطیل) جهت دریافت اطلاعات و بازدید محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه 
پيشنهادها از ساعت ۸ الی ۱۷ به آدرس شرکت واقع در جاده بابلسر به فریدونکنار بعد از پمپ بنزین شهرک دریاکنار» دفتر شرکت عمران و 
مسکن شمال مراجعه فرمایند. 

۱- تحویل پاکت‌های پیشنهادی به همراه اصل چک بانکی تضمینی به نام شرکت عمران و مسکن شمال به میزان 
مورد نظر طبق فرم شرایط شر کت در مزایده انجام خواهد پذیرفت. 

۲-بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ٩۳/۲/۲۹‏ در دفتر شر کت عمران و مسکن شمال در بابلسر انجام خواهد شد و 
متفاضیان می توانند تا روز دوشتبه مور خة ٩۳/۲۱۲۸:‏ نسیت به تخویل پاکت‌های پیشنهادی اقدام فمایند. 

۲ شرایط فروش املاک در لیست مزایده به صورت ۸۵۰ نقد الباقی ۲۴ ماهه می‌باشد. 


۰ قیمت پیشنهادی ملک 


- نرسیده به مسجد النبی ‏ ساختمان شماره ۱۹ - 
واحد پیمان و رسیدگی فنی از زمان درج آگهی تا 
پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ٩۳/۲/۱۶‏ 

۸-آ خرین مهلت محل تحویل اسناد: ساعت ٩‏ 


۴- فروش یک دستگاه سمند سورن تصادفی مدل ۱۲۹۲ 


ضمنا در صورت پرداخت ۸۵۰ الباقی ثمن معامله به صورت نقدی» ۱۰ درصد تخقیف نقدی تسبت به باقیمانده لحاظ خواهه شد و متقاضی باید 
در زمان عقد قرارداد ۸۵۰ (مشتمل بر ۱۰/ سپرده و ۸۴۰ کل ثمن معامله) را پرداخت کنند. 

۴ شرکت عمران و مسکن شمال در رد یا قبول هر یک یا تمام پيشنهادها بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد مختار است. 

۵- پیشنهادهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد شرایط شرکت در مزایده الزامی می‌باشد. 

۶ سایر شرایط مزایده که باید مورد توجه متقاضیان قرار گیرد در اسناد مزایده قید گردیده است. 

تلفن تماس: ۰۱۱۳۵۲۷۲۷۴۴ -۰۹۱۱۱۱۷۶۹۹۲- ۰۹۱۱۱۵۲۱۰۵۵ 


صبح روز سه‌شنبه مورخ ٩۴/۲/۲۲‏ به ا تهران - 
شهرک قدس - خیابان ایران زمین - خیابان گلستان 
سمعاونت فنی و برنامه‌ریزی 

دریافت و تحویل اسناد و مدا رک هیچگونه حقی برای 
متقاضیان ایجاد نخواهد کرد 


آ که ی تجدبد فرااخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای 


2 
حفر یک حلقه چاه عمیق کارسنتی در بار کآبادآ[بعلی 
!-دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران و 
نماینده مجری طرح 

۲-موضوع مناقصه: حفر یک حلقه چاه عمیق کارستی در مبارک آباد آبعلی 
۳-مبلغ بر آورد اولیه: ۵/۴۲۰/۱۶۴/۴۸۰ (پنج میلیارد و چهارصد و سی 
میلیون و یکصد و شصت و چهار هزار و چهارصد وهشتاد) ریال بر اساس 
رست ای واه انه فته جاده بان ۱۳۰۱ 

۴-مدت زمان اجراء: ۴ ماه 

۵-محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای 
۶-مبلغ سیرده شر کت در مناقصه: مبلغ: ۰/۰۰۰ 
وسحه میلیون) رال دروجه کے کت آپ و فاضلاب استان تهران 
( ضمانت‌نامه بانکی يا واریز وجه نقد به حساب سیبای بانک ملی به شماره 
۴ )0 

۷-دستگاه نظارت: مهندسین مشاور لار 

۸-محل اجراء: تهران - شهرستان دماوند - آبعلی -دره مبارک آباد 
٩-مهلت‏ و محل خر ید اسناد: شر کتهایی که دارای رتبه۵ رشته چاه 
و بالا را دارند مجازند از آگهی نوبت دوم روز سه‌شنبه مورخ ۹۴/۲/۱۵ تا 


شر کت آب و فاضلاب شرق استان تهران 


شر کت عمران و مسکن شمال 


طبقه همکف - دبیرخانه مراجعه و با ارائه معرفی‌نامه نسبت به تهیه اسناد 
مناقصه اقدام نمایند. ‌ 
۰ -هز ينه خر ید اسناد: ۵۰۰/۰۰۰ (پانصد هزار) ریال می‌باشد که باید 
به حساب ۵۰۱۱/۲۹ بانک سپه شعبه رودهن کد۶۰۶ واریز و رسید ان به 
فروشنده اسناد تحویل شود. 
| -آخرین مهلت و محل تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری ساعت ۱۴ 
روز سه‌شنبه مورخ ٩۴/۳/۵‏ می‌باشد. که محل تحویل آن تهران - رودهن - 
بلوار امام - روبروی شهرداری - ساختمان ستاد - طبقه همکف - دبیرخانه 
- تلفن: ۷۶۵۰۳۱۱۷ 
۳-زمان و مکان باز گشایی: پیشنهادهای واصله در ساعت ۱۰ روز 
چهارشنبه مورخ ٩۳/۲/۶‏ در کمیسیون مناقصه باز و قرائت می‌شود که 
مکان آن تهران -خ حجاب -شرکت آب و فاضلاب استان تهران -ساختمان 
ای افو کف دق تا کا رال ماد 
۳ هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد. 
۴-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه قید شده است. 
۵- نشانی‌های سابت ابنترنتی: (http://ies.¬p01g.1۲(‏ و 
(http://tender.now.co.ir)‏ و (http:/tender.bazresi.ir)‏ 

شر کت آب وفاضلاب شرق استان تہران 


0 ۳ ۰ یک 4 5 
پر عمرانو ۳ 3 شمال (سهامی خاص) کهی تغیبر ات شر کت داده‌پردازی ایران شر کت سهامی عام 
لیست قطعات قابل فروش در پار کینگ‌ها AR‏ بای ی 
به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹ 
به استناد صو ر تجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ 
ومجوز شماره ۱۲۱/۲۸۲۶۲۷ مور ۹۳/۶/۱۲:سازمان بورس تصمیمات دل 
اتخاذ شد: بانک رفاه کارگران (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۴۵۳ وشناسه ملی 
۵ ۶ شرکت توعد تجارت رفاه بردیس (سیامی خاص) به شمازه 
ثبت ۴۰۷۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷ و شرکت توسعه فناوری رفاه 
پردیس(سهامی حاص به ش ماره ثبت :۰۷۳۳۸۲ ۳و شناسه ملی ۱۶۳۲۰۵۸۰۳۷۳ 
و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شماره ثبت ۹۹٩‏ و شناسه 
ARDE‏ ۱۳۰و MD IS‏ اه ره کت 
و شاه ملی ۱۰۹۸۰۱۲۴۰۶ به مت اعضا اسل هیخت‌مدیره و آقای 
حجت رمضان راده رک به شا ماره ملی ۰۰۳۲۰۵ به سمت عضو عا لد 
هیات‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تبران 
۶ ۱۲۷۲۷۷ امالف 


۰ (بیست 


بابلسر - بلوار شهید علیزاده (بلوار ساحلی) پارکینگ ۲ و (۴) 


بابلسر -بلوار شهید علیزاده (بلوار ساحلی) پارکینگ ۴(۳) 


روز چهارشنبه مورخ ٩۳/۲/۲۳‏ نسبت به خرید اسناد از دبیرخانه شرکت 
واقع در تهران - رودهن - بلوار امام - روبروی شهرداری - ساختمان ستاد - 


اطزایات 
هر ماه بک عرضه اولیه اجرائی می شود 


معاون شرکت بورس از عرضه اولیه ٠۰‏ شرکت تا پایان سال خبر داد و 
گفت: برای موفقیت عرضه وله ید صیعجدید وارد زر ماه شود و 
صنایع مورد اقبال بازار با برنامه ریزی مناسب در بورس عرضه شوند. 

امیرحمزه مالمیر در گفتگو با ایسناء به سیاسست شرکت بورس در 
خحصوص عرضه های اولیه اشاره و اظهار کرد: باید عرضه هایی انجام شود 
که صنعت جدیدی به بازار شناسانده شود و یک انتخاب جدید پیش روی 
بازار سرمایه قرار گیرد؛ به عنوان مثال شرکت پتروشیمی مبین که به عنوان 
دومین عرضه اولیه وارد بورس شد صنعت جدیدی است که وارد بازار 
سرمایه شده است؛ بنابراین با عرضه این شرکت‌ها انتخاب جدیدی پیش 
روی سرمایه گذاران قرار می گیرد. 

وی با بیان اینکه برخی از عرضه های اولیه بسیار کوچک بوده و از 
اهمیت زیادی برخوردار نیستند. تاکید کرد: برای موفقیت عرضه اولیه باید 


دوشنبه۱۴اردیبهشت ۱۵-۱۳۹۴ رجب ۱۴۳۶ -۴مه ۲۰۱۵ سال هشتاد و نهم - شماره۲۶۱۴۷ ۸ 


بر گزاری بازارهای سر مابه اسلامیی 


یی دون پازارکای سسومایهاستااضی زا برگزارمی شود ران مان سنوی راز کرای 
شعار دریچه ای به سوی پیشرفت و عدالت" در اسلامی است. 
تاریخ ۱۴ تا ۱۶ اردیبهشت سال جاری فعالیت خود تعداد ۲۵ نفر از شسرکت کنندگان این دوره از 
را آغاز می کند. کشورهای اندونزی» آلمان. ترکیه» پاکستان. هندوستان. 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا» عمان, جمهوری آذربایجان سودان» تاجیکستان و سوریه 
درهفتمین دوره بازارهای سرمایه اسلامی که در تهران و ۱۵ نفر هم از نهادهای مالی فعال در ایران هستند. 


تغیبر مالکیت ۳۲ میلیارد سهم در بورس تهر ان 

ازابتدای امال تا کنون مقدار ‏ بیشترین تأثیر مثبت راب بر شاخص کل 

۲ میلیارد و ۲۳۸ میلیون سهم و حتق ‏ داشت» پس از آن نماد پالایشگاه نفت 
تقدم به ارزش ۵۶ هزار و یک میلیارد . بندرعباس با رشد۴۹ واحدی و نماد 
ريال دادوستد شده است. تازه به بازار آمده پتروشیمی مبین با 


آخرین تغیبرات قیمت سهام دربورس تهر ان 


آخرین قيمت میزان 
(ریال) تغییرات 


آخرین قیمت میزان 
(ریال) تغییرات 


آخرین قیمت میزان 


نام شوکت 
۴ (ریال) ‏ تغییرات 


نام ش ر کت نام ش ر کت 


آلومرا اد e‏ ا 
داروسازی روزدارو 
کربن ایران 

توس معادن روی ایران 


سرمایه گذاری‌بوعلی 
داروسازی اکسیر 
توليدي کاشی تکسرام 
نورد آلومینیوم ۲ 
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی کشت و صنعت‌پیاذر مه رکام‌پارس 

کار خانجات تولیدی شهید قندی سرمایه گذاری پردیس لامپ پارس شهاب 

ج . کشت و صنعت چین چين سالمین گلتاش 
قوآوری‌موادمعدنیآیوان ۲" تجارت الکترونیک پارسیان تولیدمحور خودرو 
شیریاستور یزه‌بگاه‌خراسان سرمایه گذاری آتیه دماوند سرمایه گذاری خوارزمی 
تولیدی گر انیت بهسرام سامان گستر اصفهان مس شهیدیاهنر 


پالایش نفت بندرعباس 
بانکاقتصادنوین 
پارس‌سویچ 

آیران ترانسفو 
ح.فولاد آلیاژی ایران 
پیمه البرز 


فنرسازی‌زر 
تراکتورسازی‌ایران 
سرمایه گذاری اعتبار ایران 


صنایع پتروشیعی کرمانشاه 
پتروشیمی شازند 
س.صندوق باز نشستگی کار کنان بانک 
نفت سپاهان 
شرکت ارتباطات سار ایران 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
دج یمان کارون 

به گزارش روابط عمومی 
فرابورس ایران» در دوره مورد بررسی 
یک هزار و ۲۱ میلیون ورقه بهادار در 


۳ هزار نوبت معامله شد و ارزش 


صنایع جدید وارد بازار سرمایه شوند تا بتوانند گزینه ای را در بازار تعریف به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رشد ۳۶ واحدی از دیگر تاثیرگذاران آن به رقم ۵ هزار و ۵٩۴‏ میلیارد ي صندوق س. پاداش سهامداری توسعه! ج . عمرانتوستهفارس 

کنند. علاوه بر این باید صنایع مورد اقبال بازار با برنامه ریزی مناسب در | بازار سرمایه (سنا» در هفته منتهی ‏ مثبت این روز بودند. ربال رت فیبر ایران کارتن ایران 

پورس عرضه شوندمالمیر در مورد ناموفق بودن اولین عرضه اولیه پورس به ٩‏ اردیبهشت . چهار میلبارد و بسورس اوراق بهادار تهران در معامله گران در هفته ششم امسال ی اخص ۳۰ فرت قر وهنا 
توضیح داد: در عرضه های اولیه خریدار و فروشنده بايد برای خود سقف ۷ میلیون سهم و حق تقدم به حالی فعالیت هفتگی خود را در روز ۵ هزار و ۵٩۴‏ میلیارد ریال حرید و راو دە اى نس ۲ رادیاتور ایران 

و کف قیمتی داشته باشند ولی استتباط بازار این است که عرضه اولیه با هر ارزش هفت هزار و ۶۳۲ میلیارد مزبور به پایان برد که شاهد رشد ۱۲۵ فروش در بازارهای فرابورس انجام ا معد یوم نعتی چادر ملو اهران 

قیمتی که عرضه می شود بدون توجیه و بدون اینکه در مورد قیمت تحلیلی رال در بورس اوراق بهادار تهران. واحدی بود و شاخص کل به عدد دادند. ح . سرمایه گذاری‌توسعه‌ملی سرمایه گذاری البرز(هلدینگ ماشین‌سازی‌فیرومحر که 


قند ثابت خراسان 1 سیمان‌سپاهان 

مخابرات ايران ملی صنایع مس ایران 

لیزینگ ایرانیان داروسازی ابوریحان 

صنایع لاستیکی سهند لیزینگ صنعت‌ومعدن 

معدنی املاح ایران ریس کری تراکتورسازی ایران 
سرمایه گذار یتو سعه‌ملی بیمه د 

ح . ذغال‌سنگ نگین طبس وم گذاری سایبا 

کوير تابر ح . پتروشیمی‌شی رز 
معادن‌منکنزایران ساییا 

موتور ساز ان‌تراکتور سازي‌ایران 
سرمایه کذاری‌صندوقبازنشستگی 


همچنین در این مدت ۱۲۱ هزار 
و ۴۸۹ خریدار در ۳۹۹ هزار و ٩۴‏ 
دفعه به داد و ستد پرداختند. 

براساس آمار موجود در این 
مدت ۲ میلیارد و ۹۶۷ میلیون 
به ارزش ۶ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال به 
صورت خرد و بلوک انجام شا 

از ابتدای امسال تا کنون مقدار ۳۲ 
میلیارد و ۲۳۸ میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزش ۵۶ هزار و یک میلیارد ریال 
دادوستد شده است. در این مدت» 
تعداد ۵۴۹ هزار و ۳۷۵ سرمایه گذارء 
در یک میلیون و ۹۸۰ هزار و ۲۲۵ 
دفعه این تعداد سهام را خریداری 
کرده‌اند بازار سهام از ابتدای سال ۲۵ 
روز کاری فعالیت داشته است. 

شاخص کل بورس اوراق بهادار 
در هفته ای که گذشت با کاهش ۱/۴۰ 
درصدی به ۶۵ هزار و ۶۲۴ واحد 


اشی پارس 
معادن بافق 
آلومینیومآیران 
ایر کا بارت صنعت 
داروسازی امین 
دشت مرغاب 
تهران شیمی 
شیشه همدان 
یب و 


۵ هزار و ۶۳۴ رسید . 
گروه خودرو و فرآورده های 


ای ن هفته در حالی که در مجموع 
ا ی ی 


وجود داشته باشد. خریداری شود که این روش درستی نیست. 

به گنه مالمیر اکر مس ماه و ی گرا هر و 
را به درستی انجام دهند در نهایت قیمت منصفانه ای حاصل می شود اما 
اگر بازار فقط منتظر باشد که ببیند سهامدار عمده سهم را با چه قیمتی عرضه 
می‌کند و آن هم با همان قیمت خریداری کند. رویه درستی نیست. 

وی معنقد اسست:با این حال شسرکت های سیمانی در شرایط عادی 
اقتصاد ارزش ذاتی به مراتب بالاتری از این اعداد دارند ولی در شرایط فعلی 
بازار و جو حاکم در بازار سرمایه به ویژه صنعت سیمان قیمت عرضه شده 
سیمان حوزستان قیمت بالایی بو ما قطعا کر کی که ۱۰۰ مارد تومان 
ارزش ذاتی دارد. در صورت محاسبه ارزش جایگزینی و آینده ای که دارد 
می تواند در صورت بهبود شرایط بازار به رشد و سوداوری شرکت کمک 
مطلوبی کند و سهام این گروه را با اقبال مواجه سازد. 

معاون ناشران و اعضای شسرکت بورس تصریح کرد: با این حال 
امپدواريم هر ماه یک عرضه اولیه در بورس داشسته باشیم به طوری که 
در دو ماه ابتدایی سال» دوعرضه اولیه صورت گرفته و تا انتهای سال ۱۰ 
عرضه دیگر انجام می شود البته در عرضه های اولیه شرایط و کشش بازار 
را مدنظر قرار می دهیم. 

وی با بیان اینکه در عرضه پتروشیمی مبین کل سهام شرکت جذب شد 
تاکید کرد: اگر بتوانہ نیم صنایع جدیدی وارد بازار کرده و گزینه های جدیدی 
در اختیار سرمایه کزان قرار دهیم. موفق عمل کرده ایم لذا شرکت‌هایی 


من سیمان سفیدنی ریز 
بانک کار آفرین سایاتیشه 
آیران‌باساتایرورابر 
ح . توسعه‌معادنو فلزات 
حمل و نقل بين المللی خلیج فارس 
دارويي لقمان 
کنترل‌خورد کی‌تکین کو 

ترش صنایع و خدمات کشاورزی 

ف رآ ورده‌های‌غداییوقندپیرانشهر 


سیمان کرمان 
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 
ایران خود ۳ 
صنابع آذر آب 
ح . پارس دارو 
ح . سرمایه‌گذاري ملی‌ایران 
گسترش سر مايه گذاری‌ایرآن‌خودرو 
بانک انصار 
ح. کارتن آیران 
سرمایه گذاری صنعت بیمه 
پست بانک ایرآن 
گروه مپنا (سهامی عام) 
ح . سرمایه گذار ی آتبه دماوند 

یک 


سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
سایبا دیزل 


یوکار ِ_ 

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 
سرمایه گذاری‌تو کافو لاد(هلدینگ 
صنعتی آم 

پارس مینو بارس الکترد 

توسعه سای بهشهر (هلدینگ محورسازانابران خودرو 
سرمایه گذاری پارس توشه صنایع ریخته گری‌ایران 
پشم‌شیشه‌ایران لعاییران 

کاشی الوند سرمایه گذار ی ساختمان‌ایران 
فولاد خوزستان بانک ملت 


و به دنبال آن شاخص فرابورس با 
اندکی کاهش نسبت به هفته قبل از 
آن روی ۷۴۰ واحد ایستاد ارزش 
کل بازار فرابورس ایران ٩۳۰‏ هزار و 
۷ میلیارد ریال شد. 

بازار اول شاهد معامله ٩۰‏ میلیون 
ورقه بهادار به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال 


نفتی در صار برترین گروه های 
صنعت قرار گرفتند. در گروه خودرو 
طی هفت هزار و ۲۷۷ نوبت معاملاتی 
بیش از ۶٩‏ میلیون و ۶۳۹ هزار برگه 
سهم به ارزش ۱۱۷ میلبارد و ۲۸۹ 
میلیون ريال معامله شد. 

براساس گزارش پایگاه اطلاع 


خدماتانفور ماتیک 
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی 
دارویی راز 

داروسازی جایرابن‌حیان 
فروسیلس ایران 

سخت آژند 

سرمایه گذاری‌نیرو 

کار خانجات‌داروبخش 

نفت پارس 

گروه مدبریت سرمایه گذاری امید 


e : i mm 8 1 ۱ 99‏ بانک پاسار کاد افست 
ھک اا ا ي 1 ت ۲ رسای بازار سرمایه رسا همچین 7 ۷ میلب ون ورقه بهادار به سن . نفت و گاز و پتروشیمی تأمین توريستي ورفاهی آبادگران ایران 
ولویت برخوردارند. در عین حال شاخص صنعت با بازگشایی نماد شرکت کشت و ارزش یک هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال در اهر ین tek‏ 

در آخر هفته» بر روی عدد ۵۳ هزار صنعت پیاذر این سهم رشد ۱۰/۹۲ بازار دوم خرید و فروش شد. سرمابه کذازی ملی‌ایران عەرانوتوسعەقارس ج وة د ی 
بازار در دک نگاه و ۷۳۳ واحد ایستاد شاخحص بازار درصدی را برای سهامداران داشت و علاوه بر این در بازار پایه ۲۸۹ ی ای توسساخمن ین 
۳ ها اول به ۴۷ هزار و ۸٩۳‏ واحد و بیشترین کاهش قیمت نیز در این روز میلیون ورقه به ارزش ۲۵۱ میلیارد بیمه پارسیان پتروشیمی شیراز" لوله وماشین‌سازی ایران 
جدول شاخص‌های بورس شاخص بر وب ۱۳۷ زر و۲۵ "بابک ایی نماد شرکت لین مامت سے ر ] شاشر لور اا اسان 
واحد رسید. افت ۳ درصدی ثبت شد. بلیون ورقه بهادار به ارزش ۳ هزار داروسازی‌زهراوی 4 جر نک‌سازی‌مشهد 
عنوان شاخص مقدار | بشترین | کمترین تغییر | درصد در هفته منتهی به ٩‏ اردیبهشت. نماد تازه به بازار آمده مبین با و ۲۳۶ میلیارد ریال در بازار ابزارهای ۳ سرمیهکذاریرفا(هدینی 
۲ 7 2 ۱ ۱ ۲ ر ر 
O O OO 77‏ تعداد ۹۵ هزار و ۵۹۷ برگه اوراق . صف سنگین بیش از یک میلیارد در نوین مالی فرابورس ايران مورد معامله ۱ 9 یات کا 
خص کل ۲۱/ / / / / مشارکت به ارزش ۹۵ میلیارد ريال در صدر توجه خریداران قرار گرفت قرار گرفت. کروه صنعتی باکر | وک ی 
ره ۲ ۳ و ۲ ما ایند ایع حاک جینی‌ایران سرمایه گذاری شاهد 
شاخص ٢۳شرکت‏ بزرگ | ۲۹۹۱/۸ | ۳۷۵۱ | ۲۹۹۷۸ | ۳۳۲ | (۱) | بودس ا کک نفت پارس ٠‏ 9 این ی 0 ی ا ی اران خودرودیزل 
2 ست ز ات سیمی دار و 9 
E 5‏ ين در لی ر بتدای فروش بیش از آمیلیون بیشترین سی بإ سهم درصدی از سرتاله گذاری دار ویی امین البر ار رو شرق 
شاخص ازادشناور | ۷۵۰۱۷۲۸/۴ ۷۵۸۳۲/۲ | ۷۵۱۳۲/۹ | (۷۵۰/۳) | (۰/۹۹) سال ۲ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۴۲۲ برگه برای فروش را داشت. معاملات بازار اول و دوم و پایه مانند نیروترانس آهنگری تواکتورسازی ایران 
اوراق مشارکت به ارزش دو هزار اوراق سلف موازی استاندارد . هفته پیشین در صدر قرار داشت و سیمان خوزستان بانک صادرات ایران 
شا ۲ ۱ ۳۳۳۵ ۱ : سیمان خاش ملی صنایع مس ایران زامیاد 
شاخص بازاراول | ۱۳۷۴۱۸۶ ۳۸۹۷۵ | ۲۳۵۶۸ | (۴۷۲/۷) | ۹/) | و ۲۳ میلارد رال در بورس اوراق ‏ نفت کسوره هم بیشترین ارزش از آن فرآورده های نفتی و محصولات ردان فا اسان من 
۱ شده است تولیدی‌مهرام یمه اسي قند مرودث 
شاخص بازاردوم ۶ ۱۳۲۰۹۶ | ۶۴ | )۶/۴ | ره ا بهادار خریداری شده | ۰ e‏ رابا رقم پیش از ۱۱۷ میلیاره شیمیایی به عنوان صنایع پیشرو به قد تی بر ۱۲۲ سرمایه تفا رتسم آذربایجان ترو 
بورس اوراق بهمادار تهران و۱۶۹ میلیون ریال از ان خود کرد ترتیب» سهم ۲۱ و ۱۴ درصدی از داروسازی اسوه انه کااری رسمه صاع سيان بانک تجارت . 
شاخص صنعت | ۵۳۴۰۳/۷| ۵۳/۲۵/۱ | ۵۳۴۹۴/۲ | (۳۲۹/۳) | (۰/۶۱) | همچنین اعلام کرد: در ۲۷ هزار و ونم‌اد بانک صادرات با جابه جایی معاملات هفتگی فرابددس دا دا0 | تومعه معدنی و صنعتی صبانور س ا ی د EL‏ 


۲ نوبت معاملاتی در روز پایانی 
هفتگی (نهم اردیبهشت) بیش از ۲۸۲ 
میلیون بر گه سهم و حق تقدم به ارزش 
VY‏ میلبارد و ۵۷۵ میلیون ريال داد و 


کار خانجان ن لدی 9 ازی کمک‌فنرایندامین 

داروسازی سینا گروه‌صنایع بهشهرایران 
قنداصفهان سیمان شمال 

حفاری شعال معدنی و صنعتی گل گهر 
سیمان خزر سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ 


خود کردند. 

رئیس اداره نظارت بر بورس 
انرژی هم گفت : طی د شش هفته 
نخست سال ۱۳۹۴ ارزش معاملات 


بیش از ۴۳ میلیون برگه سهم بیشترین 
جم معامله را در روز پایان معاملات 

هفتگی به خود اختصاص داد. 
از سوی دیگر در هفته منتهی به 


3 ماشین سازی اراک 
امار معاملات اخرین روز معاملاتی (یکشنبه )٩۴/۲/۱۳‏ انان 
مارگارین " ۱ 
ح . نوسازی‌وساختمان‌تهران 


مجموع حجم معاملات ۴ سهم 


مجموع ارزش معاملات 
جمع تعداد معاملات 


ارزش بازار 


۵ ۵ 


ر | 


جیحون بار 
کلیه نقاط بامجوز 
o‏ ۳۳۳۵ ۶ ۵۴۰-۶ ۸۷۴ ۶۶ 
بدون‌تعطیل ۶۶۸۱۷۴۰۴۰ 


| COD 


۳ میلیون ریال 
۸ معامله 


۲ میلیارد ريال 


آژانس های املاک 


زعفرانیه 
الهیه - فر مانیه 
مشار کت در ساخت معاوضه 
وبلا - کلنگی آپارتمان 
تجاری.اداری 
مسکونی مبله و غير مبله 
1+41۹ 


تدر بس خصوصی 1 
کنکور- تقوبتی ابتدابی الی دکترا 


۶2 ۲ 


5 


فروش 


دید پارک آب و آتش 


سو( بااجار ۵ 

01 

تحلبه 

وم 

جهان کودک کوچه کمان(جنب 
برام و که ِ آینده ر 
شمالی حدوده/۴ سال در اجاره به انتخاب 
زیباسازی ش‌هرداری تهران و پرسنل بالغ 
بر ۱۲۰ نفر و دارای ۲۹ اتاق» ۳ آشپزخانه, 
سوناهنفره و دارای۲۹ اتاق»۲آشپزخانه» سونا 
۸ نفره» جکوزی آنفره» پنت‌هاوس بسیار زیبا و 


تلفنبای: 966٩۸۹۱۹-۷‏ 
663۸۰-۶۱۳ داخلی ۱۱۷ 
از ساعت ۸ الی ابعدازظبر 
موبایل: 
۰٩۱۹۷/۶۶۵ ۲۰۳ 5 ۰‏ 
از ساعت ۸صبح تا ۸ شب 


نوبت دوم 

ندرک اشاس انب زفرا نار فردفرزند صیدرفا په 
شمارا اساد ۱۱۳۱ فیدر اهران در شم شاس‌رشتا 
ارو ر اسای ساارهازواتددانشگافی‌تپران چنی باشماره 
ود دید ات قاتا اسست از اده 
تناف دی شود امل مدرک رابهدانشگهآراد اسان واندتران 
وی بار توا رارز ابش رب 

پا اویاکدپیشی۴ ۱۵۱۳۱۱10۲۱ ارما اید 


ب کل ذ فروشی 


ستد شد تا ارزش کل بازار به ۲۹۵ 

هزار و ۶۷۲ میلیارد تومان برسد. 
در جریان معاملات انجام شده 

نماد فارس با زشد ۱۱۲/۲۶ واحدی 


E 
برگ کمپانی‌کامیون‌باری‎ 


چوبی‌بنز تک مدل ۷۶ به 
شماره انتظامی ایران ٩‏ ۱- 
۶ به‌شماره موتور 
۱ ۳۷۳۵ وشماره 
شاسی ۳۷۴۳۳۱۱۶۵۸۱۸۰۷ 
به‌نام فرمان‌پشتی مفقود و از 
بوئین‌زهرا 


قبض انبار شماره 
۲۴ بهنام شرکت 
فرآیند صنعتی‌پویاچوب 
به‌همر اه‌سایر مدارک 
گمرکی‌مفقود گردیده 
e‏ 
ا 


5 و 
آگهی‌مفقودی 
سند خودرو پیکان وانت مدل ۸۶ 


سند کمپانی وانت‌دو کابین‌مزدا ) ۲ 


تیپ۰ ۰۰ ۲مدل ۱۳۸۳ 
به‌شماره انتظامی 
ایران ۲۵ ۷۹2۶۴۳ 
شماره‌موتور ۴۶۵۳۷۹ 


به‌رنگ سفید روغنی به شماره 
شهربانی ۱-۵۴ ۷۹س9۵۹ 

شماره‌موتور ۱۳۰۵ ۱۱۴۸۶۰۶ 
وشماره‌شاسی ۳۱۶۵۸۱٩۲‏ 


1 ا 
وشماره‌شاسی ۰0۱۶۳۸۳ 
به‌نام حسن پور خانه سر 3 ۱ 
مفقود شکهو از در اعتبار ساق مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
ن. (کشکسرای) J)‏ می‌باشد. یزد ۳ 
ITT TEASED.‏ 
برگه کمپانی و برگه کاپوتاز گمرکی 
یک دستگاه‌سواری تویوتاپرادو 
۰ رنگ بژ متالیک مدل 
۶ به‌شمارهپلاک ۳۲9۳۹۵ 
ایران ۱ | شم ۱6۸۵۱۶۶۷۵۱ 
ش‌ش۲۵[۹۶۵۰۳۱۱۱۸ 1131[ 


به‌نام غلامرضا شفیعی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
| گردیده و از درجه اعتبار ساقط اسن ) 


۳۲ 
کارت سبز خودروسواری‌سایپا 
تیپ‌تیبامدل ۱۳۹۳ رنگ آبی 
تیره متالیک به‌شماره‌پلاک 
۹۵-۴ ۸۸۵ شماره‌موتور 
۴ | شماره‌شاسی 
۳ ۱۸۹۸۱( 
بنام سحر بهمنی‌فرد مفقود 
گردیده ار درجه اعتبار ساقط 


( کلیه‌مدارک‌شامل‌کارت‌ملی ) 
به‌شماره ۰0۷۴۸۷۰۲۸۹ 

کارت خودرو و سوخت به‌شماره 
۶۲ ابران۸۸ کارت 

پرسنلی ٩۳ ۱۰٩‏ همگی‌به‌نام 

حامد صفائی در تاریخ ٩۴/۲/۹‏ 

به‌سرقت رفنه و از درجه اعتبار 

ساقط است. 


سند مالکیت وسند کمپانی 
خودروسواری ۲۰۶ مدل ۱۳۸۹ 
به‌رنگ سفید به شماره شهر بانی 
ایران ۱۹۶-۱۵ ن ۱ ۵وشماره 

موتور ۱۴۱۸۹۰۷۹۶۳۱ 9 
شماره‌شاسی ۰ ۶ ۱ ۴۸۹ مفقود 

7 ی 


برگه کمپانی وبرگه‌سبز ( کارت‌هوشمندراننده‌به‌شماره ‏ 


فيد پە شپلاگ ۳ مرخ ۱۳۹۲/۱۲/۵ 


۹ ایران ۶۸ به‌ش‌شاسی 
NAAPOFEDrBj 0 $A‏ 
ش‌موتور ۱۴۱۸۹۰۸۱۶۶۸ به 


بنام اینجانب فریدون 


جنتدوست صادره از پایانه‌های 


نام یاسردهقان مفقود و فاقد تبریز مفقود و از درجه اعتبار 
۱ اعتبار می‌باشد. ساقط است. (کشکسرای) ۱ 
ee ۰ ۴۹ ۰ 3 4 ۳0 ۳ 0‏ 
سند فروش وبرگ سبز خودرو سندهای فروش ومالکیت‌وانت 
سواری‌پژو ۲۰۶ به‌شماره پیکان مدل۰ ٩‏ به شماره شهربانی 


شهربانی ۲۴۵۶۳۳ ایران ۶ ۶ و 


شماره‌موتور ۱۴۱۹۰۰۰۲۲۸۲ ۷ اران ۲۱ وشماره 


وشماره‌شاسی موتور ۱۴۹۰۰۴۰۱۳۶ ۱ 9 
NAAPopPED;BjFs 9۸۸‏ شماره‌شاسی ۱۵-30 ۱۰۶ ۲به 
به‌نام هوشنگ خیرخواه میرز ایی 


مفقود و از درجه اعتبار ساقط نام محمدر ضا ار مین مفقود واز 


٩‏ اردیبهشت , یک هزار و ۱ میلیون 


شماره 


5 
شماره نظام پزشکی 
۱۵/۳۵۶ 


دکتر حمید رضاشاپوری 
فوق تخصص جر احی پلاستیک 
جردن تقاطع میرداماد-جنب بیمه ایران-مرکزجراحی آلفاپلاک ۴۰ طبقه دوم 
همه روزه از ساعت ۲الی۷بعدازظهر 


در بورس انرژی به رقم سه هزار و 


ورقه بهادار در ۱۳۰ هزار نوبت معامله ۰ میلیارد ريال رسید و در عین حال 
شد و ارزش ان به رقم ۵ هزار و ۵٩۴‏ رکورد ارزش روزانه معاملات در این 
میلیارد ریال رسید. دوره شکست . 


گروه صنعتی بارز 
سیمان داراب 

يت گرجی 
فولاد آلیاژی ایران 
پتروشیمی خارک 
صنایع شیمیایی‌ایرا ان 
توسعه‌معادنو فلزات 


نباز مندیها تلفنی آ گهی می‌پذ یرد ۰۲۱-۲۲۲۲۵۳۳۳ 


سند کمپانی و شناسنامه‌پر اید 
سواری تیپ جی‌تی ایکس آی 
به‌رنگ‌سورمه‌ای مدل ۱۳۸۳ 
به‌شماره‌پلاک ۶۲ ۷ب۱۴ 
-ایران۴۵ شماره‌موتور 
۳ شماره‌شاسی 
۴ ۷۱۷۷ امبهنام 
جواد خاکپور مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است.بم 


پرادو ه ۷۲۴۰۰ رنگ بز متالیک 
مدل ۲۰۰۶ به‌شماره‌پلاک 
۳۵ ۳۳-ایران ۱ ۱ 
شم ۱6۵۱۶۶۷۵۱ شش 
۱ 
به‌نام غلامر ضا شفیعی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 


آگهی‌مفقودی 

برگ‌سبز.سند کمپانی‌پژو ۲۰۶ 

مدل ۸۶ به‌شماره شهربانی 
۲۹-۳ | ب 9۳۸ شماره‌شاسی 
۸( ۲ و شمارهموتور 
۳ ۶ بنام مجتبی 

فتاحی‌زارج مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می‌باشد. یزد 


سندکارخانه‌ای خودرو 
سواری پر اید صبامدل ۱۳۷۸ 

به شمارهپلاک ۹۵۴۸۶ 

ایران ٩۶‏ به‌شماره‌موتور 
۷۰ وشماره‌شاسی 
۷۸ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می‌باشد. شاهرود 


برگ‌سبز وکارت پژو۴۰۵ 
مدل ۱۳۹۳ به‌شماره‌پلاک 
۵۳۲۷۸۸۴۵ وشماره 
موتور ۱۳۴1۰۴۳۸۳۳۸ 
وشماره شاسی 
۳۰ ۲ | ۱۱۸۸۱۷۲۰( 
به‌نام خداداد مبارکی مفقود و از 
کران) 


کي 


سیتروئن زانتیامدل ۸۶ به 
شماره‌پلاک ۵۵ ۶ط | ۳«ایران۱۶ 
وموتور ۶۲۳۰۸۷ وشاسی 
۰ ۷۲ بهنام 
حسین پاشا مفقود و فاقد اعتبار 
است: 


بناب) 


برگ‌سبز سواری‌پراید 
مدل ۱۳۸۹ رنگ‌نقره‌ای‌به 
شماره انتظامی۷۹۸۸٩-‏ 
ایران ۲۳ و شماره‌موتور 
۶ شماره‌شاسی 
۳ جصبهنام 
زهره شک رشکن مفقود و فاقد 
اعتبار است.کاشان 


7 N 
برگه‌سبز خودر وی‌سواری‌تویوتا‎ 


4 E 
سندکارخانه و برگ سبز سواری‎ 


XL 


( سندمالکیت(کمپانی) نیسان ) 


وانت مدل ۸۴ به‌شماره اتتظامی 
ایران ٩۳۸۹‏ اج۵۶شماره 

موتور ۶۵ ۲۷۷۶ وشماره‌شاسی 
۴ ۳۷ بنام ابوالفضل 

خدایاری مفقود و از درجه اعتبار 


ساقط است. بونین‌زهرا | 


` برگ‌سیزسواری‌پیکان‌مدل ۰ ] 
۲ به‌شماره انتظامی ٩۹۹۴۷‏ 
شیراز ۱۴ باشماره‌موتور 
۷۲ ۱ و شماره‌شاسی 
۱ ۷۷۴۱۷۵۰ مفقود و از درچه 


ر اعتبار ساقط است. (قزوین) 1 


( سندکمپانی وکارت وبیمه‌پیکان ) 


سواری‌مدل ۱۳۷۶ به‌شماره 
پلاک ۲-۴۵ ۳۴ص۶۵ وشماره 
موتور ۱۵ 9۱۱۱۲۷۶۰۵۳ 
شماره‌شاسی ۷۶۴۰۸۹۵۷ به 
نام ایوب ماهری مفقود و از درجه 


اعتبار ساقط است. (کرمان | 


۱ سند کمپانی‌پژو ۴۰۵ بهنام ( 
مهدی ایزدبخش فرزندسهراب 
به‌شماره شناسنامه 9۴۸۱۷ 
شماره شهربانی‌خودرو ایران ٩۶‏ 


۳۱۹۱۶۰ مفقودگردیده واز 


درجه اعتبار ساقطمی‌باشد. 


کلیه‌مدارک کارت سند کمپانی‌و ) 
شناسنامه‌پاژن سواری هفت نفره 
مدل ۱۳۸۳ برنگ توک‌مدادی‌به 
شماره‌پلاک ۸۵ ۱ الف۱۳-ایران۱ ۱ 
شماره موتور ه ۲۵۱۴۳۶ شماره 
شاسی ۶۷۹ به‌نام وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی‌دانشگاه 
علوم‌پزشکی‌بم-مفقود و از درجه 


اعتبار ساقطاست.بع | 


سند وبرگ‌سبزخودروپژو 
۶ مدل ۱۳۸۳ به‌شماره 
پلاک: ۲۳ ۵۶ ایران ۲۲ شماره 
موتور:۱۷۸۰ ۳5۱/۸۴۶۲ 
شماره‌شاسی:۱۳۳ ۱ ۱۳۶۲ به 
نام محمد برزی‌مهر مفقود گردیده 
واز اعتبار ساقط است. 


برگ‌سبز سواری پیکان مدل ) 
۶ به‌شماره انتظامی 
۶ س۲۶ ابران ۴۴ شماره 
موتور ۱۷۹۴۰ ۱۱۳۷۶ وشماره 
شاسی ۶ ۷۶۴۲۰۰۶ مفقود واز 
درجه اعتبار ساقط است. 


(قزوین) ا 


25 ڪڪ r‏ 
١‏ سند مالکیت و برگ‌سبز پیکان 


مدل ۷۹٩‏ به‌شماره شهربانی 
۴۳۵۹۳۸۲۵ شماره‌موتور 
۷ شماره‌شاسی 
۱ ۲ ب‌نام‌غلامعلی 
غلامی‌خرمارزد مفقود گردید و 
ر ساقطامتبارمی‌باشد. (گوگان ل 


اینجانب فروزان فرهمند 
حسنآبادی مالک سواری پیکان 

تیپ ۱۶۰۰ مدل ۱۳۸۱ به 
شماره‌موتور ۱۱۱۵۸۱۷۵۴۷۳ 
وشماره‌شاسی ۵۱۷۱۷۳۰۳ 1 INA‏ 
وشمارهپلاک‌۶۵۴۳۵ ایران۴۳ 

به‌علت فقدان فروش سند 
مالکیت‌تقاضای رونوشت المثنی 
| اسناد مذکور رادارم. زرین‌شهر 


] اصل‌سندکمپانی‌وشناسنامه‎  ( 
مالکیت خودر و اسناددفتری‎ 


و ۱۳۹ 
سواری پر ایدتیپ ۱۳۲ رنگ 


نوک‌مدادی‌متالیک مدل ۱۳۹۰ خودروسواری‌پراید مدل ۱۳۸۵ 
شمارة پلاک ۹٩‏ ۵۴۳-۴ب ٩۷‏ به‌شماره انتظامی۹۵ 9س۱۸ 
شمارهُموتور ۴۵۲۷۵۸۳ شمارةٌ ایران۵۶ موتور ۱۷۲۶۵۷۲ 
شاسی 5۵۴۲۰۵۹۰۰۸۹۶۴۳ به شاسی ۱۳۴۰ 5۱۴۱۲۲۸۵۹۶ 
مالکیت خور شید هوشیار صادره مفقود واز درجه اعتبار ساقط 
از ممسنر مفقود گردیده از درجةٌ است. 
اعتبار ساقط | 1 1 
1 بار ست. محسن احمدی ر ردبیل 5 
| رکش کم دو 
برگ‌سبزپرایدمدل برگ سبز مینی‌بوس بنز 
۷ به‌شماره پلاک Jet‏ 
۱ شماره انتظامی ۱ ۳۶ع۳۸ 
۴۸۱۶-۴۵ ۶ و شماره موتور ایران ۷۸ با شماره موتور 
| ۰ وشماره‌شاسی ۱۷۵ ۱ ۱ ۳۳۴۶۹ وشماره 
0 شاسی ۱۱۶۰۰۴۸۹۵ ۳۷۹۳۹ 
۰ ۷ مفقود و مفقود واز در جه‌اعتبا ساقط 
از درجه اعتبار ساقط است.کرمان است. (قزوین 
| ازدرجه اعتبار .کر (قزوین) 1 
مژدگانی به پابنده خودروسواری مفقودی 
نیسان مدل ۱۳۹۳ به‌شماره سند کار خانه‌سواری‌سمند ال 
پلاک ۲۲۲۸۲۰۸۵ وشماره ایکس مدل سال ۸۳ به‌شماره 
موتور ۱۳ ۶۶۷۰ وشا ۳ 
رجا ۸ ۸ 
Fo 1120۳۷۳۶‏ | ,۱۸2۳1( موتور ٥۳‏ شا ی 
داده‌ی‌شود. شماره‌شاسی ۱۳۸۴۹۴۹۶ به 
تلفن تماس: نام حمید خاکی مفقود گردیده و از 
۱( درجه اعتبار ساقط می‌باشد. 
زاهدان نایین 
0 ر ن ۳ ایین 5 
Tg dd OY 7‏ 
برگ‌سبز خودروی‌سواری‌پیکان کارت هوشمند ناوگان به‌شماره 


۴ | تاریخ ۱۳۸۵ کامیونت 
باری چوبی شش چرخ ایویکو 
دیلی | | سی ۵۰ به‌شماره پلاک 
۱۳۵۵۲۳۸۱ به‌شماره موتور 
9۳۸۸۰۴ شماره‌شاسی 


مدل ۱۳۷۸ رنگ‌سفید شماره 
پلاک ۹۴-۲۴ ۷د ۵۶ شماره 

موتور ۱۱۱۲۷۸۳۱۳۰۹ شماره 

شاسی ۰ ۰۷۸۴۳۱۸۲ ۰ مفقود 


ی ۱ ۳ متعلق به‌محمدر ضامیناگر 
شده و از درجه اعتبار ساقط مفقود و از درچه اعتبار ساقط است. 
باشد. آذرش قبادی-مهاباد 
میباشد. آذرشود ) ر (قبادی-مهاباد) 
SOTE EEE ETE)‏ 
برگ کمپانی موتورسیکلت‌سیوان سند کمپانی سواری پیکان ۱۶۰۰ 


مدل ۱۳۸۹ به‌شماره‌پلاک 
۳۸۵۸۶-۳۷۶ به شمارهموتور 
۰۵۱۳۳۱۷۸-۰ وشماره 
تنه ۵۵ ۱۱۱۵۰۳۸۹۱۵۶ متعلق 


مدل ۱۳۷۸ به‌شماره انتظامی 
۴۳۲ س ۱۴۱ ایران ۷۹ باشماره 
موتور 9۱۱۱۳۷۸۱۸۶٩۲‏ 


| کارت خودروپراید به‌شماره‌پلاک ) 


۳ ۳ 
سندکمپانی‌وبرگ‌سبز کامیون 


ازحان.اللّهکرم-پایری‌کما 
| برازجان-الله‌کرم.پایری‌کمارجی | 


به‌سلام ابراهیمی مفقود و ازدرچه و ای 
اعتبار ساقط است. مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
J‏ (قبادی-مهاباد) ساقط است.(قزوین) | 
ae TOE i EN‏ 
پرگ‌سبز (شناسناه‌خودرو) سواری برگ بز شناستاد‌خودر وات زا 
سمند ایکس۷ مدل ۱۳۸۷ رنگ‌نفره‌ای 8 مدل ۱۳۹۱ رنگ آبی‌روشن۔ 
-متالیک پلاک ۸۳۵۵۶ب ۵۴ شماره روغنی‌پلاک 9۵3۸۲۵-۸۴ شماره‌شاسی 
شاسی۱۵۲۸۲۷۰۱۸۴۱ ۱۱۸۵۸۵۲ ۸۱( oli‏ 
شماره‌موتور ۱۲۴۸۷۰۱۳۴۱۲۲ متعلق موتور ۳۴۲۹۰ متعلق به اینجانبربيع 
بهاینجانب معصومه برجی آهنگرمحله‌نام مسکینآبکنار نام پدر چوبیر کدملی 
پدر مبارکعلی‌کدملی ۱ ۵۷۰۹۹۶۵۷۴ ۶۸ مفقود گردیده وازدرجه 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط اعتبار ساقطاست. 
است. انزلی وق انزلی_ مق 
ل نزلی‌شدم ار نزلی معدم ۱ 


کار خانجات فند فزوین 

فرآورده های نسوزایران 

لیزینگایران 

پالایش نفت تبریز 
یمان‌هگمتان 

ح . نیرو کلر 

سرمایه گذاری سپه 


ح . ماشین سازی اراک 
ج.بانک انصار 

ح . مس شهیدباهنر 

ج . معادن‌منگنزایران 
ح . لامپ پارس شهاب 


شماره فاکس نبا زمندیها ۲۲۲۲۴۹۶۲۲۲۲۲۴۸۸۶ 


٩۴۰۲۶۹۸‏ وبه‌شمار هموتور 
۳ وبه شماره شاسی 
۴ ۷ اه 

مدل ۱ ۱۳۹ وبه‌رنگ‌نوک‌مدادی 
متالیک متعلق به آقای اسماعیل 
منفرد مفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می‌باشد. 
برازجاناسماعیل منفرد 


ایسوزوبه شماره شهربانی 
۸ایران۹ ۱ ۶ع۳۲به‌رنگ 
سفید به‌شماره شاسی- 
ola N AGOA4NPREY o۸‏ 
موتور ۸۰۷۵۲۲ متعلق به آقای 
الله‌کرم پایری کمارجی مفقود و 
از درجه | عتبار ساقط می‌باشد. 


شناسنامه‌مالکیت خودرو 
(برگ‌سبز) وکارت 
مشخصات‌پراید ۱۳۲ مدل 
۸ شماره شهربانی 
۳ ایران؟ ۱ شماره‌شاسی 
۴ شماره 
موتور ۲٩۲۱۷۲ ٩‏ به‌نام‌خانم 
مینوعمی‌مفقود گردیده. از درجه 
اعتبار ساقط می‌باشد. 


افااعاست 


سند کمپانی ۷ ۴۸ کشنده 
مدل ۳۹۳| به شماره پلاک 
۵۳۵۲-۵ع۸۸ و شماره موتور 
6۵۸۶۱۳۴۳۳۳۵۳۴۵۳۸ 
وشماره‌بدنه 
۸ ۵1۶0۸۴۱( 
به‌نام قاسمغلامیز اده کوهبنانی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
است. (کرمان) 


مالکیت (برگ سبز) سواری 
پژو ۲۰۶ تیپ‌پنج‌سفیدمدل 
۳ پلاک ٩۸۵۵۵د‏ ۷۶ شماره 
موتور ۰۰۵ ۱۲۰ ۰ شماره شاسی 
۷۵۶ "که نام ارغوان زمانی 
فرزند طهماسبقلی‌ش‌ش ۱۳ صادره 
از کردکوی مفقواز درجه اعتبار ساقط 


سواری پر اید تیپ صبا 01 
مدل ۱۳۸۹ به‌شماره پلاک 
ایران ۴۱۵۷۳۴-۱۳ به‌ شماره 
موتور ه ۳۳۸۹۴۶ به‌شماره 
شاسی۸ 5۱۴۱۳۸۹۴۵۳۴۲ 
مفقود گردیده واز درجه اعتبار 
ساقط می‌باشد. 
اصفهان 


YF 


( سندکارخانه(مادر) وشناستامه ) 


است باننده به‌کار خانهز 
| است‌یابنده‌به‌کار نەتعويل دهن ]| 


/) ۳۳ 75777707 
a ey 


SK 


سند مالکیت‌وبرگ سبزتاکسی ] 
پراید تیپ 61×1 مدل ۱۳۸۷ 
به‌رنگ زردخورشیدی‌بانوار 
شطرنجی مشکی به‌شماره شهربانی 
۳۳۵۵۵۵ ایران ۱۴ وشماره 
موتور ۲۰ ۲۰۵۴۶ وشماره‌شاسی 
۷۸ ۱۴۱۲۲۸۶ به‌نام حسن 
| آلبوحردان مفقودواعتبارنداریی 


سند کمپانی پژو آردی 
مدل ۱۳۷۹ به‌شماره‌پلاک 
۳۷-۵ ۷۷۶ 9 شماره موتور 
۴ ۳۷ ۲ وشماره 
شاسی ۰۳۳۳ ۱ ٩۷‏ ۷ به‌نام معین 
جدیدی کوهبنانی مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. 
ر) 
( برگ‌سبزسواری‌پیکان‌مدل ۲ 
۹ به‌شماره انتظامی 
۳ زتهر ان ج باشماره‌موتور 
۵۳۶۵ و شماره‌شاسی 
۰ ممفقود و از درجه 


اعتبار ساقط است. 
(قزوین) 


۱۵ 


اعتماد مردم. 


| مدرک کاردانی‌از 


دانشگاه علمی‌کاربردی 
(واحد ۶ ۲) اینجانب 
فاطمه‌حاجی آقابزرگی 
فرزند فر امرز مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می‌باشد. 


برگ‌سبز پراید ۱۴۱ مدل 
۵ به‌شماره‌پلاک 
۶۴-۶۵ | س۴۳ 9 شماره موتور 
۸ ۸۵۴ وشماره‌شاسی 
plo ۱۸۲/۵۵۸۵‏ 
کاوسی بافتی‌مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. 
رن 


1 سند کامیون کمپر سی‌سیستم ۴ 
بنز تیپ ال.کا ۱ ۱ ۳۶/۹مدل 
۱۳۶۲ شماره‌پلاک ۶۵۶ع۸۶ 
(ایران۱۴ ) شماره‌موتور 

۴ ۱ شماره‌شاسی 
۱۱۱۵۴۶۴۰۵۱ ۲۷بهنام 
اینجانب عبود شاچری مفقود 
گردیده از درجه اعتبار ساقط 


3 پشتوانه۹سال انتشار بی وقفه روزنامه اطلاعات 


(با یک تماس تلفنی به گسترده ترین شبکه توزیع مطبوعات کشور بپیوندید) 
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پذیرش آگهی برای روزنامه اطلاعات و مجلات اطلاعات هفتگی. دنیای ورزش و جوانان 


ایمیل پذیرش آگهی‌ها. 


agahi.ettelaat@yahoo.com 


sazeman@ostan.org 


اطاایات 
اهيار کوتاه حوادة 
ww‏ 


کشف ۱۹۵ کیلو گرم مواد مخدر از سبدهای گوجه فرنگی 

بندرعباس - خبرنگار اطلاعات: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
هرمزگان از کشف ۱۹۵ کیلوگرم تریاک جاسازی شده درون سبدهای 
کک 

اتد ای در ایی بای کک ماران ہا مار با مر د کر 
استان وقتی از قصد انتقال مواد افیونی در یکی از محورهای مواصلاتی 
مطلع شدند موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و سوداگران را در 
محور میناب بندرعباس شناسایی و در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه 
کامیون را متوقف کردند. 

وی با اشاره به این که قاجاقچیان قصد داشتند مواد مخدر را در 
پوشش تر بار خارج کنند. یادآور شد: در بازرسی از کامیون ۴۰ بسته ۵ 
کیلوبی موادمخدر از نوع تریاک به وزن ۱۹۵ کیلوگرم که درون سبدهای 
گوجه فرنگی جاسازی شده بود کشف شد و یک نفر دستگیر و به همراه 
مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد. 

کثف ۴ کیلوگرم شیش در بابلسر 

بابلسر- خبرنگار اطلاعات: فرمانده انتظامی بابلسر از کشف بیش 
از ۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش و دستگیری ۳ نفر در این 
شهر خبر داد. 

سرهنگ عباس فتحعلی‌پور رئیس پلیس بابلسر افزود: طی یک 
ات ی یں ما اراد ی بای را کے در 
حال توزیع و فروش مواد مخدر بودند دستگیر کردند و ۴ کیلو و ۴۴۲ 
گرم حشیش از آنان کشف و ضبط شد. 

او افزود: متهمین پس از دستگیری و تشکیل پرونده» روانه زندان 
شدند. 

فرمانده انتظامی بابلسر اضافه کرد: خانواده‌ها توجه و کنترل ویژه‌ای 
ت به رفت و آمد و دوستی فرزندان خود با دیگران را داشته 


باشند" 

وی در پایان اظهار داشت: شهروندان هنگام بروز هر گونه حادثه 
مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند و پاری‌رسان پلیس در راستای 
ایجاد امنیت بیشتر درجامعه باشند. 

حادثه رانند گی مر کت آور در استان یزد 

یزد - خبرنگار اطلاعات: انحراف به چپ یکدستگاه خودرو سواری 
۵ و برخورد آن با خودرو سمند در محور تنگ چنار کیلومتر۸ جاده 
«کنجکوه» استان یزد یک کشته و سه مجروح برجا گذاشت. 

این مطلب را سرهنگ احمد مظفری رئیس پلیس راه استان یزد 
اعلام کرد و افزود: عوامل مرکز فوریت‌های پلیسی ۰ پس از دریافت 
اطلاعات در محل حادثه حاضر شدند. 

او اظهار داشت: در این حادثه» چهار نفر از سرنشینان دو خودرو 
مجروح شدند که یکی از آنان در راه انتقال به بیمارستان جان باخت. 

لاستیک کامیون ۲ نفر را کشت 

# ترکیدن لاستیک یکدستگاه کامیون در استان یزد دو نفر را به 
کام مرگ کشاند. مطلب بالا را سرگرد محمود ایزدپناه جانشین انتظامی 
شهرستان خاتم استان يزد اعلام کرد و افزود: بعد از کسب خبر حادثه 
ترکیدن لاستیک یکدستگاه کامیون در یک واحد جوشکاری» ماموران 
ا دو سل طا خر کا ر ان کرو را 
و صاحب جوشکاری به طرز فجیعی جان خود را از دست داده‌اند. 
ا وروس ااك دا کن ہرک 
جوشکاری بر روی رینگ لاستیک خودرواش به این جوشکاری مراجعه 
کرده و به جهت این که لاستیک از باد نیتروژن پر شده بود بر ار 
داغ شدن و حرارت زیاد ناشی از جوشکاری همراه با صدای انفجار 
متلاشی شده و راننده و جوشکار را به شدت به اطراف و سقف مغازه 
پرتاب کرده بود. 

وی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه که به علت بی‌احتیاطی و 
رعایت نشدن نکات ایمنی رخ داد راننده(۳۰ ساله) کامیون به هویت 
«س.ح) و همچنین صاحب جوشکاری(۳۳ ساله) به نام(ک.ب» جان 
خود را از دست دادند. 

دستگیری نگهدارنده غیرمجاز قو 

ساری - خبرنگار اطلاعات: یک نفر متخلف که اقدام به زنده‌گیری 
و نگهداری غیرمجاز ۲ قوی گنگ کرده بود دستگیر شد. 

مأمورین یگان حفاظت محیط‌زیست بابلسر با همکاری نیروی 
انتظامی و با دستور قضایی. متخلف را دستگیر و قوها را برای رهاسازی 
به یک مکان مناسب منتقل کردند. 


سرویس شهرستانها - وزیر 
بهداشت. درمان و آموزش پزشکی 
گفت: برخحی با وجود اینکه از منا 
ملی پول می‌گیرند ولی به انحای 
مختلف سعی در مایوس کردن مردم 
دارند و می‌خواهند نظام مدیران و 
مجلس را در اذهان مردم ناکارامد 
جلوه دهند. 

دکتر سیدحسن هاشمی در آیین 
بهره‌برداری از خط تولید و رونمایی از 
محصولات جدید پزشکی در اشتیان 
از توابع استان مرکزی افزود: پاسخ 
کسانی را که قصد مأیوس کردن 
مردم را دارند باید در سنگر تولید 
هدفمند داد. 

وزير بهداشت. اضافه کرد: این 
محصولات از نظر کیفیت مطابق با 
استانداردهای بین‌المللی است و از 
نظر مالی یک سوم قیمت نمونه‌های 

دکتر هاش می گفت: هنوز در 
ایران تولید برخی تجهیزات پزشکی 
با نیارها فاصله دارد. برای مثال برای 
تامین آنژیوکت میزان زیادی ارز از 
کشور خارج می‌شود که این نقیصه 
بای با ادستان توانمند جوانان ایراشن 
برطرف شود. 

وی اوایزشک را یک شرکت 
مادر تخصصی موق در حوزه 
تجهیزات پزشکی دانست و گفت: 
نتظار می‌رود این شسرکت تنوع 
تولیدات و حضور خود در بازارهای 
جهانی را افزایش دهد. 

دکتر هاشمی» افزود: شهرک 


رونمایی از ۸ محصول پزشکی در آشتیان 


صنعتی آشتبان قابلیت E‏ شدن 
به شش هرک سلامت را دارد و انتظار 
می‌رود فناوری تجهیزات پزشکی به 
عنوان بازوان مهم چرخه سلامت 
در این شهرک مستقر شود و با 
کمک این وزارتخانه و معاونت 
علمی ریاست جمهوری روز به روز 
گسترش یابد. 

هشت محصول پزشکی شامل 
سرنگ گارددار(ایمن)» سرنگ 
خود تخریب([۸ سرسوزن پن 
انسولین» سوزن آنژیوگرافی؛ اسکالپ 
وین لانست خونگیری» سرسوزنهای 
مخصوص خونگیری (هلدر) و لوله 
خونگیری در شرکت آوایزشک 
آشتیان رونمایی شد. 

برای تولید این محصولات 
پزشکی و و ره النازی خط یا 


ال وهای خون گیری خلای 
در مجموع ۲۵۰ میلیارد ریال سرمایه 
گذاری شده است. 

٭ مظلومیت حوزه بهداشت 
درمان کشور 

وزير بهداشت. در نشست 
اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علوم 
پزشکی اراک در تفرش گفت: حوزه 
بهداشت و درمان کشور در سه 
دهه اخیر با وجود غوغاسالاری‌های 
متعدد. مظلوم بوده و از مشکلات 
زیربنایی و اساسی رنج می‌برد. 

دکتر هاش می افزود: سیاست 
وزارت بهداشت و درمان بهترین 
بهره‌وری از امکانات بهداشتی و 
درمانی, پیشی گرفتن حوزه بهداشت 
و تغییر رفتارهای زیستی به درمان 
است؛ برای این مهم باید همه بخش‌ها 


داشته باشند. 

وی ادامه داد: مدیران باید به 
گونه‌ای زمینه ارایه خدمات درمانی 
را محقق کنند که بهترین بهره‌وری 
از امکانات و فضا مهیا شود؛ نباید 
اجازه داد خدمات بهداشتی و درمانی 

# سسلامت دهان و دندان 
کودکان 

وزير بهداشت؛ درمان و اموزش 
پزشکی گفت: گام مهم اجرایی برنامه 
نظام تحول سلامت در امسال ارتقای 
خدمات دندانپزشکی است و در این 
راستا جرخه معاینه‌های سلامت دهان 
و دندان کودکان دبسستانی کشور تا 
پایان سال کامل می‌شود. هاشمی در 
شهرسستان تفرش افزود: بر اساس 


نقش خوب دولت. تعامل بین کار گر و کارفرما را نز دبک می کند 

یزد - خبرنگار اطلاعات: مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اسستان یزد 
تعامل مناسب بین کارگر و کارفرما را در گرو نقش خوب دولت دانست و گفت: 
کارگران به عنوان یکی از قشرهای تلاشگر جامعه می‌توانند الگوی مناسبی برای 


جوانان در استانه ورود به کار باشند. 


محمدحسین ریاحی در سینت سه‌جانبه نمایندگان دولت؛ کارگران و 
کارفرمایان افزود: يکي از اصلی‌ترین نیازهای جامعه کارگری, آموزش است. 

او اظهار داشت: اموزش‌ها در حوزه بهداشت و ایمنی کار از سوی کارفرمایان 
سبب شده است تا پارسال حوادث کار در استان یزد نسبت به سال ۳ کاهش 


چشمگیری داشته باشد. 


به گفته اوه پارسال میزان حوادث ناشی از کار در استان یزد ۲۶ درصد 
کاهش یافت که امیدواریم با توسعه آموزش‌های بهداشتی و ایمنی کار شاهد 
کاهش بیش از پیش حوادث ناشی از کار باشیم و دیگر هیچ کارگری به دلیل 
ناآگاهی از محیط کار و ناآشنایی با ابزار کار دچار حادثه نشود.وی با بیان این که 
جامعه کارگری و کارفرمایی استان یزد کمترین تنش نسبت به استان‌ها دیگر را با 
یکدیگر دارند. گفت: امیدواریم جامعه کارگری و کارفرمایی به درک درست‌تری 
از یکدیگر دست پیدا کنند و با همدلی و همسو کردن دیدگاه‌های خود بسیاری 


گرگان ‏ خبرنگار اطلاعات: 
تخت‌های دیالیز استان گلستان ۱۰۰ 
درصد افزایش 
۰ تخت رسید و پیش‌بینی می‌شود 
تا پایان امسال این تعداد به ۱۷۰ 
تخت برسد. 

دکتر ریاحی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان که در جمع 
خبرنگاران سخن می‌گفت: افزود: 


یافت و از ۶۰ تخت به 


در طرح تحول سلامت اضافه شدن 
تخت‌های بیمارستانی در برنامه نبود 
ولی با این وجود تعداد تخت‌های 
بیمارستان صیاد از ۱۵۰ تخت به ۳۱۰ 
تخت رسید. 

وی با اعلام این که در ماه‌های 
آینده ۴۰ تخت آی‌سی‌یو و سی‌سی‌یو 
به ظرفیت‌های این بیمارستان افزوده 
می‌شود گفت: تعداد مراجعین به 


از مشکلات این حوزه را برطرف کنند.سیدمحمد میرمحمدی استاندار یزد نیز 
با اشاره به این که کارگر و کارفرما هر دو نقش اساسی در تحول اقتصادی و 
پیشرفت و توسعه حوزه تولید و صنعت دارند, گفت: کارگر در واقع نیروی 


اقتصادی و کارفرما سرمایه اقتصادی است و تعامل و همراهی این 


ن دو با یکدیگ 


ظرفیت عظیمی در زمینه اقتصادی در کشور ایجاد خواهد کرد. 
وی اضافه کرد: تعامل جامعه کارگری و کارفرمایی. ظرفیت‌های عظیمی در 
حوزه صنعت ایجاد می‌کند که برای پیشرفت جامعه اسلامی ضروری است و 


امیدواريم در استان یزد شاهد تحقق آن مهم 


پم 


اسستاندار یزد با اشاره به شکل‌گیری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در 
استان یزد و فعالیت آنان افزود: حضور این تشکل‌ها می‌تواند به بهبود فضای کار 
در استان یزد کمک کند و نمایندگان این تشکل‌ها در تعامل با یکدیگر می‌توانند 
برای مشکلات خود را‌حل‌های منطقی پیدا کنند. 

وی همچنین از جامعه کارگری به عنوان پشتوانه بزرگ پویایی صنعت؛ 


تولید و اقتصاد یاد کرد 


و افزود: باید متوجه باشیم که حضور سرمایه‌گذاران و 


کارفرمایان سبب ایجاد اشتغال برای جامعه کارگری شده است. بنابراین توجه به 
نیازهای هر دو گروه لازم و ضروری است. 


افز ابش ۱۰۰ درصدی تخت‌های د بالیز در «استان گلستان» 


بیمارستان‌ها از زمان اجرای طرح 
تحول سلامت افزایش یافته است. او 
مهم‌ترین دغدعه در بخش بهداشت را 
تامین امکان دسترسی اسان مردم به 
خدمات بهداشتی و درمانی دانست و 
افزود: تا رسیدن به خدمات مطلوب 
فاصله داریم. 

دکتر ریاحی یادآور شد؛ شیوع 
بیماری‌های غیرواگیر در استان گلستان 


تی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخشر 
بهداشت و درمان است. به گفته وی 
بیماری‌هایی مانند فشار خون, دیابت 
و قلبی و عروقی در استان گلستان رو 
به افزایش 

او افزود: طرح تحول سلامت 
دستاوردهای بزرگی داشته است که 
بزرگترین آن رضایت مردم از مراکز 
درمانی است. 


ERENT 


اقدامات راهبردی و زیرشاخه‌های 
تعیین شده در گام دندانپزشکی برنامه 
تحول نظام سلامت» تمامی افراد زیر 
۴ سال کشور زیر پوشش خدمات 
دندانپزشکی قرار می گیرند. 

وی ادامه داد: پایه اول دبستان 
بایددر قالب بسته خدمتی دندانپزشکی 
قبل از تعطیلی مدارس زنجیره معاینه 
و هدایت درمانی دانش آموزان مشکل 
ساز را فراهم و تکمیل کند و تا 
پایان سال نیز سایر پایه‌های تحصیلی 
در مقطع دبستان در حوزه خدمات 
فلوراید تراپی معاینه و سایر خدمات 
پیشگیرنده از پوسیدگی تحت مراقبت 
و درمان قرار می‌گيرند. 

وزیر بهداشت. اضافه کرد: 
ميانگین ابتلا به پوسسیدگی دهان و 
دندان در ایران چه در سنین بزرگسالی 
و چه کودکی بالا است و باید در یک 
برنامه پنج ساله این اسیب سلامت 
نصف تقلیل یابد. 

دکتر هاشمی اضافه کرد: 
اراٍیه خدمات به بیماران خاص و 
حمایت‌های ضمتی از این قشر 
همچون بل گذاشته ادامه می‌یابد 
اما با توجه به شرایط اعتباری امسال 
وزارتخانه ممکن است در این حوزه 

٭ حمایت ازسرطانی‌ها 

وی اعلام کرد: برای بیماران 
سرطانی برنامه‌های مفصل و 
حمایت‌های جدی از سوی 
وزارتخانه تدارک شده است که 
بسته خدمتی آن در ۱۵ اردیبهشت به 
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صورت مشروح منتشر می‌شود. 

وزیر بهداشت در باره سرنوشت 
نظام ارجاع بیماران گفت: موفقیت 
برنامه نظام ارجاع مستلزم توسعه 
اصولی برنامه پزشک خانواده است 
و با توجه به اينکه اقدامات پزشک 
محانواده در مراحل ابتدایی ات و 
نرم افزارهاء تعداد پزشک و آموزش‌ها 
کافی نیست در شهرهای بزرگ در 
حال حاضر کلید این برنامه ناموفق 
خواهد بود. هاشمی افزود: حداقل 
۵ سال وقت از ات تا تما 
زیرساخت‌ها برای تضمین موفقیت 
نظام ارجاع در کشور کامل شود و این 
منوط به همراهی مجلس» دولت‌ها 
و ارکان نظام در تامین و تخصیص 
منابع پایدار و اولویت گذاری بر 
حوزه سلامت است. وزیر بهداشت. 
در باره لزوم تاسیس بیمارستان سوانج 
و سوختگی و هسته‌ای ۰ تن 
مرکزی گفت: این مهم با 
به اینکه استان مرکزی ا مهم 
صنعتی است به عنوان ضرورت پایه 
محسوب می‌شود اما با کمبود منابع 
اعتباری وزارت بهداشت و درمان بايد 
صنایع مادر تخصصی و بزرگ به ویژه 
صنایع حوزه نفت و گاز در سانعت 
و راءآندازی آن به عنوان مس ئولیت 
اجتماعی مشارکت کنند. 

دکتر هاش می اضافه کرد: در 
صورت مشارکت ساخت. وزارت 
بهداشت و درمان در تجهیز و 
نگهداری این بیمارستان مشارکت 
خواهد داشت. 


صدور مجوز ساخت ۲ بیمارستان 
جد ید در کرمان 


کرمان -خبرنگار اطلاعات: برای 
توسعه‌بیمارستان‌هاباید زمینه‌مشارکت 
بخش عصوصی فراهم شود. 

مهندس علیرضا رزم حسینی 
ستاندار کرمان که در آیین کلنگ‌زنی 
ورژانس مرکز آموزشی درمانی 
فضلی‌پور سخن می‌گفت با اشاره 
به سفر اخیر وزیر بهداشت درمان 
و آموزش پزشسکی کشوربه استان 
فزود: در ان سفر ضمن تصویب طرح 
توسعه‌بیمارستان افضای‌پورا؛ بخشی 
ز اعتبارات آن نیز ابلاغ شد. 

وی با تأکید بر اینکه ارتقای 
حوزه سلامت از اولویت‌های اصلی 
ستان است. گفت: تا پایان سال مجوز 
ساخت دو بیمارستان جدید در شهر 
کرمان صادر می‌شود.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان نیز اعتبار مورد 
نیاز برای س‌اخت اورژانس و مرکز 
آموزشی درمانی افضلی‌پور را ۱۷ 
میلیارد توم‌ان اعلام کرد و ؟ 
تجهیز این اورژانس به ۲۰ میلیارد 
تومان اعتبار نیز دارددکتر علی‌اکبر 
حق دوست افزود: بنا به گفته وزير 
بهداشت اگر کار ساخحت این مرکز 
اورژانس تا دو سال آینده به پایان برسد 


هزینه تجهیزات آن از طریق وزارتخانه 
تامین می‌شود. 

وی یاداور ند از سوی وزير 
بهداشت, درمان آموزش پزشکی 
میلیارد تومان اعا رایس ات 
مرکز اورژانس «افضلی‌پور) تصویب 
شده است.رئیس مرک ز آموزشی درمانی 
افضلی‌پور نیز در این آیین گفت: مرکز 
اورژانس افضلی‌پور با ۵۰۰۰ مترمربع 
وسعت شامل اورژانس بخش 1٥0‏ 
و مرکز فوریت‌های زنان خواهد بود. 

به گفته شهراد تاج‌الدینی هزینه 
E‏ ام 
بهداشت. دانشگاه هعلوم پزشک 
مشارکت نیکوکاران تأمین ِ ۲ 
تلاش خواهد شد تا طی دو سال 
ساخته شودوی ظرفیت پذیرش 
اورژانس فعلی افضلی‌پور را روزانه 
۰ تا ۲۰۰ بیمار اعلام کرد و افزود: 
این مرکز ویژه ا داخلی 
است که این امر موجب مشکلات و 
محدودیت‌هایی در خدمت دهی به 
سایر بیماران می‌شود. تاج‌الدینی یادآور 
شا این مرکز تنهامرکز اورژانس 
هوایی در استان است لذا توسعه تجهیز 
آن ضرورت بیشتری دارد. 


اند شه‌های شهید مطهری برای جوانان 


قزوین -خبرنگار اطلاعات: تفکرات و اندیشه‌های شهید مطهری باید 
برای آحاد جامعه به ویژه نسل نوجوان و جوان کشور تبیین شود. 

حجت‌الاسلا علی معیووی مت ول نمایند کی ولی فلبه میاه 
صاحب‌لامر(عج) اساستان قزوین با گرامیداشت هفته عقیدتی سیاشی؛ 
گفت: دشمتان می‌خواهند جوانان را از اندیشه‌های شهید مطهری که 
تبیین‌کننده معارف حقیقی دین اسلام است دور کنند از این رو یکی از 
رویکردهای اصلی برای روشنگری جامعه باید برجسته ساختن افکار و 
اندیشه‌های اين معلم والامقام باشد. 

وی هفته عقیدتی سیاسی را بهترین فرصت برای آشنایی با اندیشه‌های 
شهید مطهری دانست و افزود: محور اصلی برنامه‌های هفته عقیدتی 
سیاسی» آشنایی آحاد جامعه با اندیشه‌های این شهید بو رگوار است. 

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه صاحب‌الامر(عج) قزوین حضور 
در مصلاهای نماز جمعه» برگزاری نشست بصیرتی با محوریت تبیین 
جایگاه و ابعاد شتعصیتی امام علی(ع) در آثار شهید مطهری, دیدار با 
نماینده ولی فقیه در استان و ائمه جمعه شهرستان‌ها؛ برگزاری نشست 
مطهر در استان با محوریت اندیشه‌های شهید مطهری, قدردانی از مربیان 
و افسران عرصه فرهنگی, برگزاری همایش هم‌اندیشی, اعتقادی, دیدار با 
خانواده شهدا در عرصه فرهنگ و جهاد در سنگرهای علمی و فرهنگی 
برگاری تمای_سگاه کناب و مساقات کے از ار شهید مطهریی 
در استان» برگزاری همایش پیشتازان وحدت حقیقی ویژه روحانیون و 
طلاب و حضور در مزار شهدای گمنام را از جمله برنامه‌های اجرایی 
در این هفته برشمرد. 

مسئول ر یح فرهنگیان سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین نیز در 
این نشست از اجرای ۳۸ برنامه در هفته بسیج فرهنگیان با هدف تبیین 
نقش معلمان بسیجی در استان خبر داد. 

ستوان یکم پاسنار رضا ابراهیمی علت نامگذاری هفته معلم با 
هفته بسیج فرهنگیان را هویت‌یابی قشر فرهنگیان بسیجی, تبیین نقش 
معلمین بسیجی و تکریم از مقام معلم اعلام کرد و افزود: ارائه خحدمات 
رایگان به فرهنگیان شاغل و بازنشسته در درمانگاه‌های پاکروان و امام 
خمینی(ره) اعزام معلمان نمونه اسستان به تهران برای تجدید بیعت با 
مقام معظم رهبری؛ دیدار با نماینده ولی فقیه در اتان و امام جمعه 
قزوین و حضور فرهنگیان در گلزار شهدا از مهمترین برنامه‌های هفته 
بسیج فرهنگیان است. 

تشدید برخورد با تخریب گران 
محیط ز بست در گچساران 

گچساران - خبرنگار اطلاعات: رئیس اداره محیط زیست 
گچساران گفت: شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید 
غیر مجاز و افراد برپا کننده ه آتش در جنگل‌ها و مراتع» همچنین 
پاکسازی مناطق گردشگری و نیز برخورد با صاحبان صنایع الاینده 
از برنامه‌های این اداره برای کاهش آسیب به محیط زیست در این 
استان است. 

عبدالّه دیانتی نسب افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
این شهرستان لاشه ۱۲۳ قطعه تیهو و ۱۷ قطعه کبک و کبوتر 
وحشی و ۳۷ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز را از شکارچیان در 
طول سال 4۳ کشف و خبط کردند: 

وی گفت: ۷۵ نفر شکارچی متخلف نیز در سال گذشته در 
زیستگاه‌های حیات‌وحش مناطق شکار ممنوع گچساران در حال 
تیراندازۍ و شکار با اقدام به مرت ماموران اداره محیط زیست این 
شهرستان دستگیر شدند. 

او یاد آورشد: همچنین در سال گذشته لاشه ۳ راس کل و 
بز وحشی» ۲ قلاده تشی و ۱۱۹ قطعه ماهی از شکارچیان متخلف 
این شهرستان کشف و ضبط شد و متهمان افزون بر تشکیل پرونده 
قضایی و دادن تعهدات قانونی به پرداخت ۱۹۶ میلیون و ٩۰۰‏ هزار 
ريال جریمه نقدی محکوم شدند. 

وی افزود: ی ماهور باشت. کوه‌سرخ» بی‌بی حکیمه دیل. 
خحشاب امام زاده جعفر (ع) لیشتر و بابا کلان از جمله نقاطی بود 
که شکارچیان در آن شکار و صید غیر مجاز داشتند. 

به گفته او برای جمع‌آوری و معدوم کردن ب بیش از ۲۵ تن زباله 
در مناطق گردشگری در نوروز امسال ۰۰ ۷ کیسه زباله و دستکش 
توزیع شد و برای انجام این کار ۰ تن از دوستداران محیط زیست 
با این اداره به طور فعال همکاری کردند. 


سواری پژ و۴۰۵ بهش اتتغادی ۶۹3۱۶۵ اپران ۷۷ 
مدل ۸۴ بش موتور ۱۲۴/۸۴۱۵۴۴۷۵ وش‌شاسی 
۰ مفقود وازد ره امنبار ساقطمی‌پاشد 


ی O‏ ری ات 
١‏ ۲ ۴ ۴ ۳ 
کارت‌هوشمندمینی‌پوس‌مدل ۷۲ بهشماره برگ سبزسواری پراید 
شهربانی ۵۱۹۷۹-۴۵ شمارهسریال ۸۰ شش موتور 
۶ شش ۱۶00۹۴۶۶ | ۷۹۳۹ شم ۸ اش پلاک ۳۵9۴۳۶ ایران ۶۳ 
|۴۵۷ ۳۶ مفقودوفاقد اعتبار است. بنام زهرارشیدی مفقود و فاقد اعتبار است. 
9 ۲ 5 ۳ ۳ 
ہرگ سبز نودروپرایدبه‌ش‌پلاک شناسناهوانتپیکان مدل ۱۳۹ رنگ سفیدشداره 
۷۱ یران ۷۳ به‌ش‌شانسی اتقای:1-۱۳٩‏ «وتور: ۱۱۸۳۵۰۲۹۳۵۶ 
gg PF 110171 ۵۵‏ ۴۲۱۲۸۸۴ شاسی:/۱16۳۸۲۵۵ ۱۸۷۸۴۱۸۸ [مفتودگردیدهز 
بنم‌سیمینرحیمی‌مفقود وفاقد اعنبار است. درجهانتبر ساقطاست. 
7 7 4 
آگهی فقدان مدرک تحصیلی آگهی‌فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول 
مدرک تحمییانجانبمئمجفنی ۰ | | گواهیمه‌موقتکرشناس‌یناب‌عفت 
فرزند تجفعلیبه‌شماره شناسنامه یوسفی فرزند فداعلی به شماره شناسنامه 
۸ مادره اززنجان د ۲ صادرهازتهران در مشیم 
0 ررر لر کارشناسی رشته‌مدیریت بازرگانی‌به 
مقع کارشناسی رشته نایداق شماره ۶۶| | /۴/۰۱-۰۵بترخ سدور 
صادره از واحددانشگاهی اسلامشهربا ۱۱ مادرهاز واحد دانشگاهی 
شماره ٩۳۳۸۰ ٩‏ مفقود گردیده است آراد اسلامی‌تهران جنوب مفقود گردیده 
وفاقداعتبار می‌باشد. از پابندهتقاضا ei E rE‏ 
مشود اصل مدرک ربخ تفای اراثآ | مشود اصل مدرک رابه‌دانشگا اراد 
EE‏ اسلامی واحد تهران جنوب به‌نشانی‌تهران 
میدان نماز یبن هید میادشیرازی خیابانکریم‌خان زند.خیابان ایرانشهر 
دانشگاه آراد اسلامی واحد اسلامشهر شمالی نہش آذرشهر,پلاک ۲۰۹ ویا 
J‏ ارسال نماید. کدپستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید. 
۰" 8 
سند وشناسنامه‌مالکیت نوبت‌دوم 
مدرک‌فارغالتحصیلی اپنجانب میلاد 
خود ا یه ی 
ف رضوی مید فرزندجمشیدبهشماره 
شماره انتظامی شناسنامه ۹ ۳۵۰ صادره از بندر انزلی‌در 
قطع کار شناسی‌ناپیوسته رشته‌عمران 
ایران ۱۳ - و۳عد !| پوش | ] مقخ‌گرشناسیتپیوستهرشتهعمران 
صادره از واحددانشگاهی‌بندر انزلی 
شاسی ۱۹۸۲۵۶۲۳۷ به‌شماره باشماره۱۳۹۱۲۴۶۰۰۰۹۸ مفقود 
۱ گردیده است وفاقداعتبارمی‌باشد. از 
5 مد 
موتور ۱۵۱۲۵۴۵۱ ل پابنده‌تقاضامی‌شود اصل مدرک رابه 
۲۴ به‌نام علی رحیمی صادق دانشگاه آراد اسلامی واحد ند انزلی‌به 
ا ۲ نشانی‌بندر انزلی-دانشگاه آزاد اسلامی 
دگردیده‌و از درجه اعتبا 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ازع نید 
_ساقطمی‌باشد. اصفهان__| ر انزلی-مقدم 5 


اینجانب احمدرضا عزیزی مالک خودرو پژو ۴۰۵ 6111/۸ به 
شماره شاسی ۸۲۰۰۹۱۱۹ و شسماره موتور ۲۲۵۶۸۲۰۸۸۱۷ به 
شسماره انتظامی ایران ۶۴۶-۲۳ ل۲۳ مدل ۱۳۸۲ به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به 
دفتر منطقه‌ای شرکت ایران‌خودرو واقع در خیابان ارتش» کوچه ارش 
مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 
مقرر اقدام خواهد شد. 


اینجانب محسن پیرزاده گرمه‌چشمه مالک خودرو سواری پژو پارس به شماره 
انتظامی ۸۴3۶۳۱ ایران ٩۱‏ مدل ۱۳۸۴ به شسماره شاسی ۱۹۳۲۱۲۷۷ شماره 
موتور ۱۲۴۸۴۱۲۴۵۰۳ به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد مذکور را نموده‌ام. لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران‌خودرو واقع در کیلومتر 
۴ جاده مخصوص تهران - کرج» شهرک پیکان‌شهر ساختمان سمند. طبقه 
یک مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 
قدام خواهد شد. (اردبیل) 


اینجانب امین خوش سخن بنابی مالک خودرو پیکان مدل ۸۱ به 
شماره شسهربانی ۴۹1۹۲۵ -ایران ۲۵ و شماره شاسی ۸۱۴۴۲۶۹۲ و 
شسماره موتور ۱۱۱۲۸۱۴۲۶۶۵ به علت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده‌ام» لذا چنانچه ه رکس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شرکت 
ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران کرج» شهرک 
پیکانشهر ساختمان سمند طبقه ۱ مراجعه نمایید بدیهی است پس از 
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. (بناب) 


( سندکمپانی شناسناده تسلسل استدفترخی ] 


3 ۳7 ۳ 
برگ سبز سواری پژوتیب ۴۰۵ جی.ال.ایکس آی ۸۱۱ معدودی 
برک سز خودروییکان مدل ز/بهشتارهیاک ۱۴۳۵۸۵۴/۵۵ 


مدل ۱۳۱۴ توتور ۲۴۸۴۱۷۶۰۶۵ اش‌شاس 
۱۴۴۱۲۵۱ پلک ایران ۱۶0۲۸۵۵ فتودگردیده 
وازدرجه اتبا اد زرندکرمان 


شمارەموتور ۱۱۱۳۷۶۲۳۶۹۹ شمارهشاسی 1۱۴۲۲۱۴۴۴ 
مدرد وا درجاتب فاد گرود 


کارت‌هوشمندرنندگپهام احمد قوپدل 

گردگلدن وشمارهکارت ۱۲۰۹۵۳۲ ۵۷۲ وبەشماره 
ملی ۱۹۶.۲ ۳۷۶.۰۳۱ مفقودوازدرجه اعنبار 

ساقت‌باشد.ستز.هعمدی 


رز وتیل ۳ ] 
شارهتفامی ۸۳ اب۲۶ یران ۱ باشاراتور 
۵ وشار شاسى 1101 ۷۴۵هام 
دسین‌ قهرمانیفنودگردیده از اعتبار ساق است. بر 


اسل سند کمپنی وشناستاهدوانت پیکان مدل ۱۳۸۱ ۲ 
رنگ سفید شما انتفامی: ۳۹۵۶۶۹-۶۵ شماره 
موتور:/۱۵۱۱/۰۲۱۴ | شاسی:۲۵ ۱۷۷۹۰۳۳1 

مففودگر دید از در جه امتبار ساق است. 


کارت هوشمند راننده مسافری‌به‌شماره 
۳ مىدرەد رتاریغ 1۰/۱۰/۶ دنام 
جواد اممدی به‌شماره‌ملی ۶۶۲ ۵0۵9۷ مفقود 
شده ازدرجه‌اعتبار ساقت است. 


آگهی فقدان مدرک تحصیلی ] آگهی‌فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول 
نوبت سوم گواهینامه موقت کارشناسی اینجانب 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهروز پروین اشراقی فرزندماشاءالهبه‌شماره 
فدائی‌ایام فرزند عباس به‌شماره شناسنامه ۵۳۸ صدادره از تهران در مقطع 
شناسنامه ۰۸۷ | صادره از بندر انزلی‌در کارشناسی رشته مدیریت دولتی صادره 
۔مکانیک در حرارت وسیالات صادره جنوب مفقود گردیده است وفاقد اعتبار 
ازواحددانشگاهی‌درفول باشماره می‌باشد. 
۶ ۳ مفقود گردیده است از پابنده‌تقاضامی‌شود اصل مدرک رابه 
وفاقد اعتبار می‌باشد از یابنده‌تقاضا دانشگاه آراد اسلامی واحدتهران جنوب 
می‌شود اصل مدرک را به‌دانشگاهآزاد به‌نشانی تهران خیابان کریم‌نان ژند 
اسلامی واحددزفول به‌نشانی صندوق خیابان ایرانشهر شمالی‌نبش آذرشهر 
پلاک ۲۰۹ویاکدپستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ 


پستی ۶۴۶۱۶۴۵۱۶۹ ارسال‌نماید. 


ارسال‌نماید. 
آگهی‌فقدان مدرک تحصیلی [نوبت اول) چون محمدصادق کچلکی مالک کامپونت 
مدرک‌فارغ التحصیلی اینجانب جلال بنز۸ه ۶ کانتینردار مدل ۱۳۸۲ به‌رنگ 
حیدریان فرزند حسن به‌شماره شناسنامه نارنجی‌وشماره انتظامی ۹.۴۶ ۳۱ع ۲۶ 


وشماره‌شاسی ۱۶۴۰۳۶۲۹ وشماره 


۱۱۷ صادره از بناب در مقطع‌کاردانی ۷ 
موتور ۱۰۱۱۳۴۷۰ به‌علت فقدان سند 


رشته‌مدیریت دولتی صادره از واحد 


دانشگاهی آزاداسلامیبناب‌باشماره موی ای 
مق چنانچه هرگونه ادعایی‌در موردخودروی 
۷۶۰۳۵ مفقود گردیده است و فاقد ۱ ۷ 10 
ا ا مذکور وجوددارد ظرف ۱۵ روز ازتاریخ 
بارمیبشد. یبن تقاضامی‌شود نشر آگهی‌بادر دست‌داشتن مدارک 
اصل مدرک رابه‌دانشگاه اراد اسلامی کافی به‌دفتر فروش‌شرکت ایران خودرو 
واحدبناببهنشانیباب.بزرگراهولایت | | دیزل واقع در تهران.کیلومتر ۸ جادهساوه 
.مجتمم‌دانشگاه اد اسلامی‌ارسال مراجعه‌نمایند. 
نمایند. 5 انزلیمقدم 


برگ کمپانی خودرو مینی‌بوس به رنگ آبی - روغنی مدل ۱۳۷۰ 
به شماره موتور ۰۰۰۱۱۰ به شماره شاسی ۳۰۹۳۹۱۵۰۰۰۷۱۶۲ 
به شسماره ائتظامی ۱۳ ایران ٩۴۶۸۷۹‏ به مالکیت حسین 
درستکار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. 
اصفهان 
برگ سبز به نام محسن آزادی احمدآبادی و سند مالکیت به 
نام یوسف حیدری گرم دره‌ای به شماره شاسی ۸۳۰۷۶۴۲۱ 
به شماره شپربانی ۵۲ ایران - ۴۱۵س۲۴ به شماره موتور 
۴۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. 
اصفهان 


سند خودروی پژو سواری ۴۰۵ جی ال ایکس به رنگ نقره‌ای - 
متالیک مدل ۱۳۸۴ به شماره موتور ۱۲۴۸۴۱۷۸۸۲۵ به شماره 


شاسی ۱۴۲۶۶۳۳۰ به شماره شهربانی ۱۳ ایران -۹۷۲ب۲۹ به 


نام احمدقلی محمودپور سودجانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می‌باشد. 


اصفهان 


( - شناسنههماکیت(برگ سین سواری‌پراید 


4 
( کارت شناسایی‌کامیونت‌ نیسان مدل ۱۳۸۱ 


می‌باشد. اصفهان 


8 کارت هوشمند شماره ۱۶۰۴۵۰ | حمل‌ونقل 


مفقودی سندموتورسیکلت 
بنا رن زيش بای ۱ 
شرسدوررهء مراد شرباک 


سیدون(هامبک)مدل ۱۳۷۷ بەشماردپاک 
۳ ایرآن۱۳بنامعلی نیکوئی‌مفقودشده 
اعتبرندارد. زرین‌شهر 


1 آپتدی OED‏ 
کارت هوشمند محمدرضازارع ای ب‌شش | شعاره‌شهرانی ۳۹۶ ایران ۳۹۹۶ شاراننه 
مادرەازآبادەپەشمارەكارت ۱۳۳۴۴۸۴ 0014 ات NDRI FQod1FSA۹0‏ 
مفقود شده و از درچه اعتبار ساقتمی‌باشد. ابرکوه مفتودگرددهازدرجهانتارساقلاست. 


به‌شماره‌نتقمی ایران ۱2۱۹۱۹۲ شماره 
موتور ۱۶۴۸۳۶ ۰٥‏ مفقود وا درج اعتبار ساقطا 


اسان ۸۲۷ب ۲۶ ایران ۲ بەشماره‌موتور ۰۳۹۶۹۸ 
وشتاره‌شاسی۵ |۲۴۷۵ بنا امرخ مابدینی مفقود 


است. (ساری) گردیدهاز تیار ساقط ست (e):‏ 
ا 
0( 4 
سند کمپانی (فاکتور کارت‌خودرویوانت دوکابیننیسان‌پیکاپ به 
و شماره‌انتفامی‌ایران ۱-۲۳ ۲۶۹۵/۱۳ متعلق‌به 
فروش) خودرو سواری شرکت خدمات میتی کاورزیبهسرقت رفتاو 
نیسان تیپ ماکسیما اردرجه اعتبار ساقتامی‌باشد. 


مدل ۱۳۸۲ به‌شماره 


موتور ۵۰۲۸۶۸ به 
شماره شاسی ۳۴ و ۳۲ و و وتلل و بت 
بەشمارە يلاک" 1- مدل ۸۸ به‌شماره‌های: پلاک 
: 1 ۲ ۱ ۳۶موتور: ۱۸ ۵۱۵۰ 
۹۵۵ ط۷۹ بنام مهرداد شاسی:۲۳۶۳۴ Fo TIM‏ | 


نورامید مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط 


مفقود گردیده فاقد اعتبار 
می‌باشد. 
«امل» 


باربری متعلق به اسمامیل شریفی فرزنداصل‌خان شماره انتفامی‌ایران 9۵۱۵۷۹۶-۶۲ 
به‌کدملی ۱۶۶۹۲ 0۶۳۸۵ مفقود وا در جه اعنبار شماره‌موتور ۱۱۲۹۵۶ | مفقود و از درجه 
٤ 5‏ ۳ ۳ ® ۳ 
برگ‌سبز سواری پرایدمدل سند کمپانی و شناسنامه 
۴ به‌شماره انتظامی مالکیت و کارت اتوبوس ولوو 
0 ۲ | مدل ۱۳۸۳ به‌شماره 
۴۱ ایران ۵۵ باشماره پلاک | ۱-۱ ۸۷ع۹۸ شماره 
موتور ۰۰۷۷۲۵۴۷ وشماره موتور ۲۲۱۲۳۶۷۲۵۴ 
شاسی 5۱۴۴۲۲۷۳۱۰۴۶۳۹ وشماره شاسج 
ی ا ۰ ۱ ۱۳۱۷۳۹۸۵۱ 
مفقود واز درجه اعتبار ساقم مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
ر است. (قزوین) J)‏ می‌باشد. زاهدان 


آگهی مفقودی سند کمپانی خودرو سواری سمند 
اصل سند کمپانی خودرو سواری سیستم سمند ال‌ایکس به رنگ 
سفید به شسماره انتظامی ۱۶۹-۷۳س ۵۴ مدل ۱۳۹۰ به شماره موتور 
۰۶۵ و به شماره شاسی ۱۸۵۸۹۱۶13۳۸۵۶۹۷۷ 
متعلق به اینجانب خلیل خسروی حقیقی فرزند قاسم به ش‌ش ۲۲۲۰۶ 
متولد ۱۳۵۰ استهبان و به شماره ملی ۲۵۲۹۲۴۲۱۵۱ مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط می‌باشد. (فسا) 


اینجانب عظیم اسفندیاری مالک خودرو پیکان ۱۶۰۰ مدل ۱۳۷۹ 
شسماره انتظامی ۵۴۵۸۳۹ ایران ۱٩‏ شسماره بدنه ۷۹۴۰۷۴۵۵ و 
شسماره موتور ۱۱۱۲۷۹۱۰۰۳۵ به علت فقدان اسناد فروش سند 
کمپانی تقاضای رونوشت (المثنی) اسناد مذکور را نموده است» لذا 
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ۱۰ روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران‌خودرو واقع در پیکان‌ شهرء 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 


اینجانب حمید حسن نوغانی مالک خودرو پژو ۲۰۶ مدل ۸۰ به شماره 
انتظامی ۶۷۸ب۸۸ایران ۴۶ به شماره شاسی ۸۰۶۰۶۵۳۸ و شماره 
موتور ۸۳۶۲۷۶۴۶ به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت 
المثنی اسناد مذکور را نموده‌ام. لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو 
واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران کرج» شسهرک پیکانشهر, 
ساختمان سمند. طبقه ۱ مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای 
مهلت مزبور طبق ضوابط مقر اقدام خواهد شد. رشت 


۱ کارت‌دانشجویی اینجانب‌فاطمه ) 


۲ فقنو گر یدوا 1 
NT‏ 


سس سم ۲ > 
| بر سزماشين سوا رى سيىشەرنومدل |۴۱ باشره اسل سند کمپانی‌پژوپارس مدل ۱۳۱۳ نگنیش ] 


مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. 


۱ برگ‌سبز(شناسنامه‌مالکیت) ۲ ۱ شناسنامه‌مالکیت‌پژو۶ه۳ ) 


( شناسناه‌الکیت‌سواری‌سپند ) 


درجه اعتبار ساقط می‌باشد. (اراک 
رجه اعتبار ساقط می‌باشد. (اراک) 


۱ / 2 2 
3 شناسنامه‌مالکیت ریومدل ۱۳۹۱ به | سندکمپانی یز۴0 بشما پلک ایر 1001-99 


افشار فرزند امامعلی صادره از 
موسسه‌علامه قزوینی مفقود و از 


به اینجانب محمد محمدز اده فرزند 
احمدبه‌کدملی ۰۰۶۵۸۷۹۳۷۶ 


درجه اعتبار ساقط است. مفقود و اعتبار ندارد. 
برگسبزخورویکان وان شاه شناسنمه کارت ملی وگواهینامهاپنجانب ) 
شهربانی ۲۴2۹۷۷ ایران ۵۵ وشمارهموتور مهیار رحمانی فرزند رحمان به‌شماره‌ملی 
۴۹ ۱ ۱ مفقودوازدرچه‌اعتبار ۸ ۰۳۱ مفقود واز درجه اعتبار 
ساقنااست. ساقط است. 
2 


سندمالکیت ویرگ‌سبزخودرویرایدمدل 
۸۷ باشرایاک ۱۱۱۴۱۹۱ وش‌شاسی 
pipe ig SIF PAVE‏ ۲۲۲ ۱۲۸۲بام 


انتغاھی: ۲۳۱۷0 ب ۴| شمارمتور :1۲۴۵۲۰۴۳۴ 
شاسی: ۱4461۵1۹ N0‏ مفقودگردید از 


درچه‌اعتبار ساقطاست. ود محسنی مقدم مفقود وفاقد اعبار است.درشهر 
ی شم 5 6 ES‏ 0( 
سند موتورسیکلت ناتالی‌مدل ٩۰‏ کارت هوشمند راننده به‌شماره 
آبی به‌پلاک 9۵۶۸6۲۶۵۵۴ ۲۴ به‌نام سیر وس شفیعی 
موتور ۱۳۳۲ ٩۳۷۷۰۰۸۵79۲‏ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 


ساقط می‌باشد. حسینی- آباده 


مدل ۸۰ به‌شماره انتظامی 
۸ ۸۸,۶ ایران ۴۶ مفقود و از 


بدش‌اتفس رن بش تور 
۱۸۷۱ ش‌شاسی ۳۸۰/۱۳۶ ۵شتودوازدرچه 
ابر امیش 


اصلاحیه 
پیروآگهیدرشده‌درروزناهاطاعت مور 
۶ شمارهپلاک خودروروامدل ۸۶ شماره 
| ۳۶ ب۳ ایران ۸۶ سعیحمی‌باشد. 


پی‌کی‌مدل ۸۲پلاک ۱-۴۷ ۵۱ب ۱ ٩‏ 
موتور ۱۳۵۵۷۶۷۷ مفقود و از 


بهشتارهوتور ۱۱۴۹۰۰۱۹۰۱۶ شتارهشاسی نام محمد اسامیل کیضروی به شماره‌ملی 
۲ ۸۸۱۱هام بالق تىد ۴۷۷۰۵۵۱ مفقود گردیده‌واز درچهاعتبار 
| وایژادمفقودگردیده ازدرجهامنبار سافامبائی] سافط است.سبزوار 


اینجانب مرادعلی جعفری مالک خودرو پژو سواری ۱۶۰۰ آر دی به 
شماره شاسی 1۸۲۷۰۲۳۹۴[ و شماره موتور ۲۲۳۲۸۲۰۲۴۴۰ به 
شسماره انتظامی ۳۲+۸۲۷-۴۳ مدل ۱۳۸۲ به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوشت المقنی اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هرکس ادعائی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به 
دفتر منطقه‌ای شرکت ایران خودرو واقع در خیابان ارتش کوچه آرش 
مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 
مقرر اقدام خواهد شد. 


اینجانب وحیدرضا طهماسبی بیس‌تونی مالک خودرو پژو روا ۱۷۰۰6 
مدل ۱۳۹۰ شسماره انتظامی ۱۲۵س٩۶‏ ایران ۱٩‏ شماره بدنه 
۰ از و شسماره موتور ۱۱۸۹۰۰۰۲۵۹۱ به علت 
فقدان اسناد فروش سند کمپانی و شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) 
تقاضای رونوشت (المثنی) اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ۱۰ روز به دفتر حقوقی س‌ازمان 
فروش شرکت ایران‌خودرو واقع در پیکان‌شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 


رک مر فودروی رارت کان عذال ۱۳ مت نز 
رنگ به نام مصطفی هیار سیچانی به شماره انتظامی 
ایران ۵۶۹-۱۳ ص۶٩‏ به شسماره موت ور ۱۱۱۲۷۹۳۱۴۸۶ به 
شماره شاسی ۰۰۷۹۴۳۵۱۹۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می‌باشد. 

اصفهان 


سند» برگ سبز و کارت خودرو پژو سواری ۴۰۵ مدل ۱۳۸۴ به 
رنگ بژ متالیک به شماره پلاک ایران ۲۹۷۶۴۶۳ به شماره 
موتور ۱۲۴۸۴۰۷۲۹۲۲ به شسماره شاسی ۱۴۲۲۷۱۲۰ به نام 
سیدکوروش خرد فرزند سیروس مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می‌باشد. 

اصفهان 


07[ 0 
کارت مرکز اورژانس‌تهران‌متعلق 


1601804 شیر ۱۱۴۱/۰۱۵۵ 


مدکیايشاسام نادند ] 


۳ 


کارت هوشمند رانندپه‌شمار۱۸۴۳۳۱۳۵ پە ۲ 


( کارت دانشجویی اینجانب سیاوش 
نیک‌نام فرزند محمدعلی صادره از 
مؤسسه علامه قزوینی مفقود و از 


کارت وسند موتورسیکلت هرمز 
یشمی هوندابه‌شماره پلاک 

۱۱۸۰۷۱۳ مفقود گردیده‌واز 

درجه اعتبار ساقطمی‌باشد. 


( کرت‌هوشسند اي شاه 

۱۵۸۲ متعلق بهاپنجانب ساسان راممی‌پزر 
مربوط بهکامیون بهشمارهپلاک ۳۴ مفقود 
کردیدهوازدر جه اغنبار ساقطاست انزلی.۔مقدم 


سندپای یرک سز ودرووانت بارتب ۴۰0011 | 
مدل ۱۳11 باشرهاران .001۶| بشتارهشاسی 


مشتودگردیدهوازدر نتب سقط ست برد 


SER 5۳‏ 
برگ‌سبز سواری‌پراید صبا برگ‌سبز پژوپارس مدل ۱۳۸۹ 
مدل ۱۳۸۲ به‌شماره انتظامی به‌شماره‌پلاک 9۳۵0۶۴۹۵۴ 
۵۶۴س ۹۶ ایران۹ ۷ باشماره شماره‌موتور ۱ ۱۳۴۸۹۰۱۳۵۴۸ 
ان ۰ وشماره وشماره‌شاسی 
۵۳۲۲۵۱ 
7 ۰ ۳ ۸ 
سی ۱۴۱۲۲۸۲۹۸۶۶۰۱ به‌نام سام خزاعی سلطا ن آبادی 


مفقود واز درجهاعتبار ساقط 


مفقود و از درجه اعتبار ساقط 


(قزوین) 


(کرمان) 


١‏ شناسنامه‌مالکیت سمند 


مدل ۸۲ به‌شماره انتظامی 
۹ب ۵۸ ایران ۴۶ مفقود واز 


شناسنامه مالکیت خودروسواری‌پژو۵ه۴به 
شماره‌شهربانی ٩۳‏ ۱۲۵۶ ایران ۲۶ وشماره 
شاسی ۸۱۳۰۳۲۲۴ مفقودواز درچهاعتبر 
ساقتام‌باشد. 


آگهی تغییرات شر کت اطلاع رسان داتک سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۹۸۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۷۵۰۵ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲۹۳/۰۵/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
محمد باقر ظهوری فر(کد ملی ۱۷۵۴۶۶۶۰۰۰) به نمایندگی از شسرکت گسترش ارتباطات 
داتک(شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸) به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمد آزادگان(کد 
ملی ۰۴۵۱۳۵۷۳۸۸) به نمایندگی از شرکت شبکه گستر داتک(شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۹۳۶۴) 
به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای حسن نجفی(کد ملی ۰۰۴۶۰۳۰۷۵۱) به نمایندگی 
از شرکت شبکه انتقال داده‌های رهام دانک(شناسه ملی ۶۰ به عنوان عضو 
هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه چک‌هاء 
سفته‌هاء بروات. اوراق بهادار و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه امضاء 
یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره, 
ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل روی سربرگ شرکت 
و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشسور 
اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران 
۱۴۱۰۲۲۱ /مالف 
اد اه اه لخد اه E EE‏ اه هخا E E E‏ هخا HE HE HE‏ اه YE HE‏ اه ماو ماو E‏ زد 
آگهی تغییرات شر کت اتو شاسی اینتر نشنال پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۶۳۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۳۹۲ 
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیمان 
کارگر کرمانشاه کد ملی ۰۰۴۰۲۲۲۶۲۴ (مدیر طبقه «ب») به سمت رئیس هیأت مدیره- 
شرکت رباط ماشین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۷۰۲ (مدیر طبقه «لف») با نمایندگی آقای 
اسماعیل حاجی‌زاده نمینی کد ملی ۱۴۶۶۸۵۵۳۱۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره: شرکت 
اتوشاسی اینترنشنال با نمایندگی آقای ژان فرانسوابرون(مدیر طبقه «ب») عضو هیأت مدیره- 
آقای ژوفرواً سوآوی (مدیر طبقه «ب») عضو هیأت مدیره؛ -آقای مارسل برویه (مدیر طبقه 
«ب») عضو هیأت مدیره؛-آقای پاسکال ریموند (مدیر طبقه «ب») عضو هیأت مدیره؛ -آقای 
صادق ریحانی ممقانی کد ملی ۰۰۶۱۸۱۰۵۵۱ (مدیر طبقه «الف») عضو هیأت مدیره؛-آقای 
رامتین اسماعیلی کد ملی ۰۰۷۲۸۷۱۹۹۷ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل انتخاب گردید 
کلیه مکاتبات اداری, اسناد مالی» تجاری, اوراق بهادارء اسناد تعهدآور, قراردادهاء مدارک 
حقوقی و قانونی و غیره با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران 
۴ - ۱۴۲۴۰۱ /مالف 
ده اه دج E E E E E e E e EE‏ اه fe hE‏ ادخ اه oe jE je‏ تما ماه هنود 
آگهی تغیبرات شر کت اتو شاسی اینترنشنال پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۶۳۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۳۹۲ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای ژوفرواً ماری ژوزف سوآوی به سمت عضو هیأت مدیره و آقای پاسکال رموند 


به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
دار ثبت شر کت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران 
۷- ۱۴۲۳۹۹ /مالف 


جر ی زو و یو و و وچ و و وج و و و و و و دود 
آگهی تغییرات شرکت افق سرمایه رایمون سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴۱۲۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۹۰۳۰ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌لعاده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه 
حسابرسی اطمینان بخش نیک‌اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ به عنوان بازرس اصلی 
و امین خالصیان به کد ملی ۰۴۸۰۱۶۵۵۰۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. 
میثم فخریان به کد ملی ۱۰۶۳۵۴۲۹۶۰ به‌سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره خانم حانیه 
یکتا مهر به کد ملی ۰۹۲۲۷۶۸۴۴۷ به عنوان رئیس هیأت مدیره و حمید عابد به کد ملی 
۴ به عنوان نایب رئيس هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها وموسسات غیر تجاری تهران 
۷ - ۱۴۲۳۹۶ /مالف 


f 3۳9‏ 
برگ‌سبز سواری‌پرایدمدل 


O El‏ 5 7 ا 
برک سز ماشین سواری سیستم دوو ریسر ی آی نی دل 


۳ IT TS 
برگ‌سبز سواری پراید مدل سند موتور سیکلت بهرو‎ 
به‌شماره انتظامی تیپ ۲۵ 06۱ نقره‌ای‎ ۷۷ 
ایران۵۵باشماره مدل۸۸به‌شماره‌موتور‎ ۱۳۵۷۵۵ 
اه شماره‌تنه‎ ۲ 1 ۳ 

۷ وشماره ِ 

0 ۱۹ +177( به 

ا 9 شماره‌پلاک‌تهران ۵۸۳۳۹۰۴۶ 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط به‌نام حسین مجیدی اندانی 
است. مفقود و فاقد اعتبار است. 

(قزوین) اصفهان 


۳ TTT 
سند کمپانی خودروپژوپارس‎ 


۸ شماره انتظامی مدل ۱۳۸۹ به‌شماره انتظامی 


۳ ايران ۸۲ باشماره ۱ ۶۹ص ۱ ۸۵ ایران۴۹وبه 
۱ شماره‌موتور ۱۲۴۸۹۰۷۴۵۴۴ 
8 $ به‌شماره شاسی 
Ge‏ ات NAAN 1 CAAAKVAFPYPo A‏ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار به‌نام مهدی باقری‌فرد مفقود 
ساقط است. گردیده از درجه اعتبار ساقط 
(قزوین) است. (شیراز) 


۱ جواز اسلحه‌شکاری‌تک‌لول‌کلییر ۱۲ ) 


۳ باشاره‌تتامی۱۳۱/۵)ابران۸بشتاراچتور مدل ‌کوسه ایرآن به‌شماره ۲۲۶۸۹۹۶ 
۹ | وشمارەشاسى | ۴1۳1۴1 پانام شور لاد به‌نام محسن معصومی نقرهدهی مفقود 
۳ وفاقد اعتبار است. 


آگھی تغییرات شر کت تعاونی مسکن کار کنان 
اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران به شماره ثبت ۸۶۳۷۸ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۸۲۱۷ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ و مجوز شماره 
۰ مورخ ٩۳/۸/۲۷‏ اداره کل تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شدداعضا 
هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای عباس گوهری به شماره ملی 
۶۰۰ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ عضو اصلی هیئت مدیره با سمت رئيس هیئت 
مدیره-آقای امیر ذنوبی به شسماره ملی ۰۳۲۱۷۸۱۳۵۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ عضو 
اصلی هیئت مدیره با سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی مطهری منش 
به شماره ملی ۰۰۵۶۵۲۴۶۷۶ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ عضو اصلی هیئت مدیره 
با سمت مدیرعامل- آقای غلامحسین نجفی به شسماره ملی ۰۵۵۸۷۴۲۳۲۳ تا 
تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ عضو اصلی هیئت مدیره -آقای علی کیا متین به شماره ملی 
۷ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ عضو اصلی هیئت مدیره -آقای امیر سعیدی 
به شماره ملی ۱۹۸۸۳۷۸۵۰۸ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ عضو علی‌البدل هیئت مدیره 
-آقای بهلول قدردان به شماره ملی ۱۶۵۰۱۶۰۶۸۲ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ عضو 
علی‌البدل هیئت مدیره-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک» سفته, 
بروات» قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل آقای مهدی مطهری منش 
و عباس گوهری رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شسرکت معتبر می‌باشد و در غیاب 
رئیس هیئت مدیره امضاء امیر ذنوبی نائب رئیس هیئت مدیره معتبر اسست. همچنین 
اوراق عادی شرکت تعاونی با امضاء مدیرعامل و مهر شسرکت معتبر است و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 
۹ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. آقای غلامعلی حاتمی‌زاده به شماره 
ملی ۲۸۳۰۰۹۵۶۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی نیکونژاد به شماره ملی 
۳ »۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 
۱۰۲۵۱ /مالف 
HEHE N E HE SE oe jE jE je HE HE le fe fe He E E E E E E fe ê e e e ee EE‏ 
آگهی تغییرات ش ر کت میخ سازی غرب سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۰۳۶۶ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت تعیین شد. 
آقای امیر مرادی درویش به شماره ملی ۳۸۷۴۸۴۴۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی 
و آقای حسین سرتیپی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۶۰۱۸ به عنوان بازرس علی‌البدل 
برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل به مدت ۲ سال 
انتخاب گردید: آقای مسعود صادقی به شماره کد ملی ۱۲۲۹۲۰۴۱۱۳ به عنوان نایب 
رئیس هیأت مدیره -خانم رویا صادقی به شماره کد ملی ۰۰۴۳۴۶۰۰۷۰ بعنوان 
نایب رئیس هیئت‌مدیره آقای مهرداد صادقی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۴۰۹۹۶ به عنوان 
مدیرعامل -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات 
قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر 
شرکت دارای اعتبار می‌باشد. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران 
2-۱ ۱۴۲۴۰۲ /الف 
EERE‏ ی 
آگهی تغییرات شر کت پارسیان شن پاکدشت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۴۸۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۸۵۰۸ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ تصمیمات ذیل 
اتخلذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار 
گرفت. - آقای حسن رفیع‌طاری ۰۰۴۲۵۲۱۷۴۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی 
سعادت رمز ۰۴۲۱۲۶۰۳۳۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران 
۸۵ - ۱۴۲۳۹۷ /مالف 


اطاایات 


جح : ۰ رد Is‏ ّ 
ب رگزاری سومین جشنواره منطقه‌ای تا تر معلولین 
در اصفهان 
اصفهان - خبرنگار اطلاعات: سومین جشنواره منطقه‌ای تثاتر معلولین با 
عنوان افتاب از ۱٩‏ تا ۲۲ اردیبهشت در اصفهان برگزار می‌شود. 
دکتر سعید صادقی مدیرکل بهزیستی استان ا ون یر 
گفت: این جشنواره با حضور ۵ استان تهران مرکزی, قم» چهارمحال و 
بختیاری و البرز برگزار خواهد شد. 
به گفته وی ۶۷ متن نمایش از این استان‌ها به دبیرخانه جشنواره ارسال 
شد که پس از بازخوانی و بازبینی استادان. ۱۸ متن برای اجرا انتخاب شد و 
در سه سالن استاد فرشچیان تالار شهید آوینی دانشگاه اصفهان و سالن تئاتر 
اداره کل بهزیستی استان در میدان خواجو به نمایش گذاشته می‌شود. 
او ادامه داد: در استان اصفهان ۲۴۰ هزار معلول زندگی می‌کنند که ۱۲۰ 
هزار ز نر از آنها از بهزیستی خلمات مستمر می‌گیرند و اولومتها دراراث 
خدمات توانمندسازی آنها او وی ات دک صادف ماس کلاشتن 
ی اه ی ای ی وا 
و افزود: پارسال تلاش کردیم شبکه اجتماعی از سازمان‌های مردم‌نهاد یا تشکل 
SS‏ 
قرار دادیم که از پشت نوبت ماندن خارج شدند و خدمات را مستمر دریافت 
می‌کنند.او با اشاره به این که استان اصفهان در کشور بیشترین امار چندقلوزایی 
را دارد گفت: امسال برای نوروز علاوه بر مستمری که به چندقلوها اختصاص 
می‌یابد» به هر قل ۱۰۰ هزار تومان عیدی پرداخت شد. 
فیاض معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان نیز با بیان این که ۷ 
گروه تثاتر از اصفهان» ۴ گروه از تهران» ۲ گروه از استان‌های قم و مرکزی 
و البرز هم هرکدام با یک گروه در این جشنواره حضور دارند باداور شد: 
۰ گروه نمایش با فعالیت معلولان در کشور ثبت شده است که ۳۰ گروه 
از این شمار به استان اصفهان احتصاص دارد.حسین على اقایان‌زاده معاون 
هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان نیز از همکاری این 
اداره با بهزیستی استان خبر داد و گفت: ما امادگی داریم تماشاخانه ویژه تئاتر 
معلولین در محلات مختلف شهر اصفهان راه‌اندازی کنیم تا در طول سال 
فعالیت‌های هنری تداوم یابد. 


مه ك و و ۰ 

پیش ببنی برداشت ۷۲۰ هزار تن گندم در 

بستان و بله < تان 

زاهدان خبرنگار اطلاعات: خرید و ذخیرسازی گندم مازاد بر مصرف 
کشاورزان جنوب سیستان و بلوچستان اغاز شد. 

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱ کر کت 
کار خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان استان با ایجاد ٩‏ مرکز خرید در 
مناطق پیشین و سرباز و اورکی از اوایل امسال شروع شده و تاکنون ۶۵۱ 
۱ ۰ 
که فد یه خریه گندم e‏ است. 

وی قیمت خرید تضمینو گندم از کشاورزان را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۵۰ 
ریال اعلام کرد و گفت: بش بینی م ود امس لل نردیک به ۷۰ هزار تن 
گندم مازاد ب بر نیاز گندمکاران سیستان و بلوچستان خریداری و در سیلوهای 
استان ذخیره سازی شود. 

پوسفی با اشاره به این که ظرفیت ذخیره‌سازی سیلوهای گندم ستان 
۴ هزار تن است. افزود: با توسعه اسکله‌های بنادر جابهار برای نخستین بار 
شاهد پهلوگیری کشتی غول‌پیکر حامل گندم با ظرفیت ۶۶ هزار تن بودیم که 
گندم‌های وارده با بهره‌گیری از ۲۳ کامیون TT‏ نتفال 


فعالیت حلقه‌های طرح صالحین 
در عرصه دینی و بصیرت‌افزایی 


بافق -خبرنگار اطلاعات: کارکنان بسیجی طرح صالحین در عرصه‌های 
معرفت دینی» تربیت اسلامی» بصیرت افزایی سیاسی فعالیت می‌کنند. 

مر تا 
سنگ آهن مرکزی بافق در جلسه حلقه تربیتی صالحین افزود: شجره طیبه 
صالحین با هدف ایجاد حلقه‌های تربیتی صالحین» ریت وان کی 
بصیرت‌افزایی» توانمند و تعالی معنوی کارکنان بسیجی در عرصه‌های معرفت 
دینی» تربیت اسلامی. بصیرت سیاسی و مهارت تشکیلاتی در جامعه کارگری 

شله است. 

رضایی‌پور شناخت جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن, آگاهی‌بخشی 
به بسیجیان و چگونگی مقابله با توطئه‌های دشمنان را از عمده‌ترین هدف 
شکل‌گیری طرح صالحین و حلقه‌های تربیتی این شجره طیبه برشمرد. 


خانه سردار سلیمانی در کر مان و قف موزه 


کرمان - خبرنگار اطلاعات: 
مقام معظم رهبری عنایت ویژه‌ای 
به فرهنگ دفاع مقدس دارند و 
وقت بسیاری را برای این موضوع 
صرف می‌کنند, 

حجت‌الاسلام والمسلمين على 
شیرازی» نماینده وین فقیه در سپاه 
قدس در جریان بازدید از مسسه 
فرهنگی و هنری حماس ه ثاراله 
کرمان با اشاره به تأکید مقام معظم 
رهبری بر گسترش فرهنگ دفاع 
مقدس, افزود: به منظور انتشار 
دیدگاه‌ها درباره دفاع مقدس در 
دنا باید کتاب‌های دفاع مقدس 
در همه اسستان‌ها تبلیغ شود. سید 
محمود دعایی نماینده ولی فقیه در 
روزنامه اطلاعات نیز گفت: موسسه 
فرهنگی و هنری حماسه ثارالّه 
مکان مقدسی اسث که با ابتکار 
سردار سلیمانی در استان کرمان 
پایه گذاری شده است. 

وی بااشاره به خحدمات 
ارزشمند سسردار قاسم سلیمانی 
یاداور شد: سردار سلیمانی خانه 
خود را وقف کارهای نیک کرده 
و آن را در اختیار یادگاران دوران 
دفاع مقدس گذاشته است. 

او ابتکار سردار سلیمانی را 
برای تأسیس موزه آثار دفاع مقدس 
در استان کرمان بی‌نظیر دانست و 
با اشاره به سفر خود به کره‌شمالی 
گفت: موزه‌های آن کشور با این 
موزه قابل مقایسه نیست. 

استاندار کرمان نیز با اشاره به 
حضور همه سلایق در جبهه‌های 
دفاع مقدس. گفت: روح جبهه راه 


امام و هدف مقدس جنگ جناح 


ا عليرضا رزم حسینی 
تأکید کرد: دبای ما تلف ار 
که پیام ج جنگ را بدون تحریف به 


ا کیو Sb‏ 
نسل‌های بعد منتقل کم 


وی با تأکید بر این که 
واقعیت‌های جنگ باید با حساسیت 
بیشتری مطرح شود یاداور شد: در 
دوران دفاع مقدس بحث فرماندهان 
تخصصی بود و فرماندهان گردان‌ها 
تا زمانی که توجیه نمی‌شدند 
نمی‌جنگیدند و این چنین نبود 
که رزمندگان بی‌هدف بجنگند و 


به شهادت برسند. استاندار کرمان 
درباره کتاب «آن بر 


ت و سه 
نفر) نوشته آزاده سرافراز احمد 
یوسف زاده گفت: این کتاب بسیار 
هنر مندانه. منصفانه و با نیت پاک 


نوشته شده است.وی افزود: مهم 
جنگ باید با ابزار و ادبیاتی نو 

همچون درخت تنومند محکم و 
استوار به نسل‌های اینده منتقل 
شود.مدیر مؤسسه فرهنگی و هنری 
حماسه ثاراله نیز گفت: این مؤسسه 
درجهت استخراج گنجینه‌های دفاع 
مقدس و با هدف حفظ و نشر آتار 
و ارزش‌های ان دوران و معرفی 


الگوهای رفتاری توسط جمعی از 
فرماندهان جنگ استان و موثرترین 
فرد فرهنگی کشور سردار سلیمانی 
فعالیت خود را سال ٩۱‏ اغاز کرد. 
سرهنگ مهدی ابوالحسنی یادآور 


شد: عمده فعالیت‌های این موسسه 
حول محور تحقیق و پژوهش در 
دفاع مقدس و اجرای طرح بزرگ 
تدوین نقش اسستان‌های کرمان: 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
در دفاع مقدس است. 

وی اعلام کرد: با اتمام 
این طرح یکی از بزرگترین و 
بی‌نظیرترین ‏ پژوهش‌های تاریخ 


تم در 


نار دفاع مقدس شد 


نویسی کشور به انجام می‌رسد که 
در آن از زوایای مختلف به نقش 
این سه استان در دفاع مقدس 
پرها ۳ ۲ شده است. 


بزرگ نیازمند زیر سساخت‌های 
اطلاعاتی قوی ات که در این 
چند سال این منابع اطلاعاتی نیز 
تأمین شده است. 

سرهنگ ابوالحسنی افزود: از 
عمده فعالیت‌های این موسسه در 
چند سال اخیر می‌توان به مواردی 
همچون مصاحبه با تمامی والدین 
شهدای استان کرمان. مصاحبه با 
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هزاران نفر از رزمندگان و مژثرین 
جنگه جاپ ده‌ها عنوان کتاب 
در حوزه دفاع ملس ایجاد 
رشیو دیجیتال اسناد با استفاده 
ز تکنولوژی‌های دنیه ورود بیش 
ز ۵۰۰ هزار برگ سند و ۲۰هزار 
ساعت فیلم و صوت مصاحبه و 
قابلیت دسترسی لحظه‌ای به تمامی 
سناد و چاپ و انتشار چندین 
عنوان کتاب مرجع در راستای نقش 
شان کرمان در دفاع مقدس از 
قبیل پنج جلد کتابنامه پایداری» 
کتاب حماسه و خطابه شامل 
خطبه‌ها و سخنرانی‌های ایتالله 
عفر ی لما توول هدر امتا 
در دفاع مقدس» کتاب رسانه و 
حماسه اسناد رسانه‌ای» دفاع مقدس 
استان کرمان و همچنین تألیف و 
ندوین ده‌ها عنوان کتاب مرجع از 
قبیل نقش لشکر ۴۱ثارالله در عملیات 
والفجر مقدمانتی. والفجر(۱). 
رمان و تی اسات لش ۴۱ 
ثارالله و نقش شهرستان سیرجان در 
دفاع مقدس اشاره کرد. گفتنی است 
محسن مومنی‌شریف رئیس حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اسلامی. 
حجت الاسلام والمسلمير على 
شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی 
قدس سپاه» دکتر زاهدی و دکتر 
ابراهیمی نمایندگان مردم کرمان 
در مجلس شورای اسلامی.سید 
بحمود وعانی اهر فد 
و سرپرست موسسه اطلاعات و 
جمعی از مسئولان استان کرمان از 
موسسه فرهنگی و هنری حماسه 
ثارالله کرمان بازدید کردند. 


ضرورت پیوند جشنواره ملی عکس و فبلم جلوه‌های آب در عر صه بین‌المللی 


اصفهان - خبرنگار اطلاعات: فعالیت‌هایی مانند این جشنواره نباید در حد 
جزیر‌ای باقی بماند بلکه بای با تشکیل دپیرخائهمناسب این فعالیت‌هابه دیگر قاط 
تسری یابد و پیوند این جشنواره در عرصه بین‌المللی بسیار ضرورت دارد. 

مهندس ستار محمودی قائم مقام وزير نیرو در آیین افتتاح دومین جشنواره 
ملی فیلم و عکس جلوه‌های اب با بیان این مطلب افزود: استان اصفهان با سابقه 
و پیشینه‌ای که در بخش‌های هنر و مهندسی و مدیریت و در ابعاد گوناگون 
اجتماعی دارد در این بخش یعنی برگزاری جشنواره جلوه‌های اب توانمند است 
که محصول این جشنواره روح انسانی را می‌نوازد. 

او با تاکید بر اینکه ایران به ر رغم همه ویژگی های خدادادی‌اش از یک مشکل 
دیرینه که همان عشکی است رنج می‌بره اضافه کرد: ی ی 
ما در ر منطقه خشکی واقع ر 
گذشته ۸۶ میلیارد مترمکعب بوده که این رقم هم اکنون به ۴۶ میلیارد مترمکعب 
کاش ات ر اع اب خر 0 ز ۱۳۵ به ۱۱۰ میلیارد مترمکعب 
رسیده است.مهندس محمودی با تأکید بر اینکه با توجه به این شرایط باید به 
سمت و سویی حرکت کنیم که رفتار مصرفی جامعه را با این شرایط تطبیق دهیم, 
و OG‏ 
شیخ بهایی با توجه به طومار انجام می‌شد و دولت هیچ مسژلیتی در تقسیم اب 
نداشت و مرم خود نظامی را طراحی کرد بودند وی با اشاره به اینکه رساله‌ها به 
عنوان اطلاع‌رسانی جور فرهنگ‌سازی را می‌کشند و زبانشان و رویکردشان مستقیم 
است یاداور شد: اما زبان هنر پرداختن غیرمستفیم است و کلامی که از دهان 
هنرمند در می‌آید. می تواند بسیار اثرگذار باشد. 

با اینکه امیدوارم این جشنواره به فرهنگ صیانت 
از ز آب کمک کند افزود: وزارت نیرو با اعتقاد به اینکه ابزار هنر قوی‌ترین روش 
رای ارهنکسازی است ی رد را برای کمک و مشارکت با هنرمندان در 


شده است‌به گفته وی میزان روان آب در ر در 


جشنواره بین‌المللی می‌شود ِ 

مهندس امینی دبیر جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه‌های اب نیز با بیان اينکه 
۱ هنرمند از سراسر کشور ۲۰۰۰قطعه عک کس:۲۳۸ فیلم داستانی» مستند و پویا 
نمایی به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند. افزود: داوران پس از بررسی نهایی 
۴ قطعه عکس و ۷۲ فیلم از این شمار را برای حضور در بخش نهایی انتخاب 
کردند. او از استاد فقید زاون قوکاسیان یاد کرد که از بنیانگذاران این جشنواره بوده 
است و ادامه داد: سومین دوره این جشنواره را در سال ۹۶ با حمایت وزارت 
نیرو به صورت بین‌المللی برگزار خواهیم کرد. 


دکتر مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیانٍ 


اينکه رودخانه زاینده رودی که به ناحق از طبیعی و دائمی بودن به فصلی و اخیرا 
به خشکی تغییر ماهیت داده بود با همکاری دولت و تصویب ٩‏ ماده در شورای 
عالی اب اب را در بستر خود دید اضافه کرد: مطالبه جدی مردم اصفهان علاوه 
بر تحقق طومار شیخ بهایی و اجرای قانون توزیع عادلانه اب مصوبه سال ۰۱۳۶۱ 
اجرای همه مواده‌گانه مصوبه شورای عالی آب است و باید حق زاینده رود به آن 
برگردانده شود و اضافه برداشت‌ها در بالا دست گرفته شود و ما معتقدیم مطالبات 
ما از مصوبات شورای عالی آب روی زمین مانده است‌به گفته وی زاینده رودی 
که به دلیل سوء تدبیرها در گذشته به نفس نفس افتاده بود» امروز بخشی از آن احیا 
شده اما برای تحقق صددرصدی زندگی در این رودخانه راه بسیار دشواری وجود 
دارد.او ادامه داد: در گام نخست همه اب‌های جاری در درون استان اصفهان باید 

در مسیر سیراب شدن زاینده رود و ر رفع مشکلات مردم به کار گرفته شود و معنا 
ندارد در این استان پرمشکل؛ > آب از سولگان سمیرم اصفهان به منطقه دیگری در 
کرمان برود ولو برای آشامیدن که ما معتقدیم برای مصارف دیگر این ن آب انتقال 
داده می‌شود و من می‌گویم سر ب به سر اصفهان و داشته‌هایش نگذارید و اجازه 
دهید اب در ر زنده رود جریان یابد.در ر پایان مراسم از شش دستگاه موفق استان که 


در ر راستای کاهش مصرف آب عملکرد خوبی داشتند تقدیر شد. 


اجرای طرح‌های مقاوم‌سازی 
مسکن روستایی کردستان 


سنندج - خبرنگار اطلاعات: مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان 
کردستان گفت: تغیبر چهره و ساختار روستاها و مقاوم‌سازی اماکن روستایی از 
برنامه‌های راهبردی این نهاد است و در این زمینه تاکنون ۳۹ هزار واحد مسکن 
روستایی در کردستان مقاوم‌سازی شده است. 

رضا قادری افزود: تا پایان برنامه سنل جر انداز توسعه باید ۷۵ درصد 
واحدهای روستایی در این استان مقاوم‌سازی شوند اما متأسفانه به دلیل همکاری 
نکردن بانک‌های عامل توب فط ۰ واحد مقاوم سازی شد.وی در ادامه از 
جرای طرح‌های هادی با ہہ بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار در ۱۳۹ روستای کردستان 
در سال ۴ حبر داد و اظهار داشت: تاکنون این طرح در ۴۵۰ روستای کردستان به 
جرا در آمده و برنامه‌ریزی شده است تا مطالعات طرح‌هادی در روستای بالای ۳۰ 
خانوار جمعیت که ۱۳۴۵ روستا از مجموع روستاهای کردستان را شامل می‌شود 
مسال به پایان برسد و اي ین در حالی است که از سال ۶۶ تاکنون طرح هادی 
برای اجرا در ۱۲۱۰ روستا به تصویب رسیده است.وی همچنین به چ طرح 
صدور اسناد مالکیت واحدهای روستایی با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک 
شاره کرد و گفت: این طرح از سال ۷۶ شروع شده و با اقدام‌های به عمل آمده 
ز ۱۲۵ هزار واحد مسکن روستایی مشمول طرح برای ۶۳ هزار واحد سند صادر 
شده امت مضافا به این که در ۲۱ شهر زیر ۲۶ هزار تفن میت که مسشولیت 
تأمین مسکن محرومان در این شهرها به بنیاد مسکن واگذار شده‌است. برای ۴۰۰۰ 
واحد مسکونی ساخته شده سند صادر و تحویل شده‌است. رضا قادری با اشاره به 
خت ۷۰۰ واحد مسکونی از مجموع طرح‌های مصوب سفر مقام معظم رهبری 
به استان کردستان, بهسازی و حفظ بأفت روستاهای با ارزش و قدمت تاریخی از 
جمله روستاهای و سی سفلی و تنگی سر جلب حمایت خیرین مسکن ساز 
رک از ٩۴‏ هزار راتشک مه ۲۳۱رد مسکن» مخرو مین و تاه 
بزرگ امام خامنه‌ای و واگذاری پروژه ۳۶ واحدی که توسط انجمن خیرین مسکن 
ساز را از برنامه‌های بنیاد مسکن کردستان در ٩۴‏ بیان کرد. 


گر دهمایی مشاوران و استانداران 
در امور ایثا رگران 


زاهدان - خبرنگار اطلاعات: نخستین گردهمایی مشاوران استانداران در 
امور ابثارگرن منطقه ۵ کشور شامل استان‌های سیستان و بلو جستان, کرمان 
در چاربهار برگزار شد. 

در حاشیه این گردهمایی غلامرضا یاوند عباسی مشاور وزیر کشور در 
مار کان در دا امین سا مس ور کا و ما و 
مشکلات ایثارگران و شناسائی خلاء‌ها و موانع اجرای قوانین و مقررات حوزه 
ایثارگران ترتیب یافت.فرماندار چابهار نیز در این دیدار با اشاره به موقعیت 
ویژه سواحل مکران و چابهار در کشور گفت: با وجود اهمیت و جایگاه ویژه 
سواحل مکرا ان متاسفانه شاخص‌های توسعه‌ای در این منطقه بسیار پایین بوده 
و نیازمند توجه بیشتر مسئولان کشوری است. احمد علی موهبتی با اشاره به 
آماده‌سازی زیرساخت‌های توسعه‌ای در دستور کار است. بادآور شد: آماده 
شدن زیرساخت‌های لازم از جمله فرودگاه بنادں راه‌اهن و ایجاد جاده‌های 
ترانزیتی در این منطقه در گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته است و برای ایفای 
نقش مطقه‌ای و فراملی باید سرعت فعایت‌ها در انن حوزه‌ها رشد تصاعدی 
8 بل مان وی کی ر هت کیره در این مر به اکال مار 
چابهار با دو خانواده شهید و همچنین یک خانواده جانباز دیدار و مسائل و 
مشکلات آنها بررسی کردند. در این دیدارها با ابلاغ سلام وزیر کشورء گفت 
کال رای عرز ک ها و دال از راهان ارک جامهه د واتار 
می‌کنیم که خود را وقف خدمت به آنان کنیم. 


۳ طرح ساماندهی در بای خزر از اول 
خرداد در مازندران اجرا می‌ شود 


ساری -خبرنگار اطلاعات: ٩۲‏ طرح ساماندهی دریای زر در شهرهای 
لای مار ران آل ارال کے ع o‏ 

معاون ای دا و الجاع تیار ماران دی لے مع 
ساماندهی طرح‌های دریا که با حضور مجریان طرح‌ها برگزار شد با اعلام 
ان خبر افزود: ۲۹ و ۳۰ ارديبهشت مانور امادگی در این راستا برگزار 
ی دو شای رج ها باید ۲۸ اردیبهشت به منظور پذیرایی از میهمانان 
و کر کران کیا امات باکت ر کمی پارسی ای از روک اماک 
طرح‌ها دیدن خواهند کرد. 

علیرضا یونسسی یادآور شسد: امسال نیز بر اساس فتوای رهبر معظم 
انقلاب؛ طرح‌های دریایی استان با رعایت شعاثر دینی و مذهبی در ماه 
مبارک رمضان دایر خواهد بود.وی با اشاره به این که جان مردم و حفظ و 
دیات را ایا و امیت کرک ن پرا ما محر از د 
TT‏ 
طرح‌هاء طبق قانون با انان برخورد خواهد شد و در خصوص منافع مردم با 
لدی تارات شار راس مد ای رع های دریای خزر در مازندران 
بر تقویت طرح‌های درامدزا و استفاده مسافران از جاذبه‌های گردشگری 
پیرامون سواحل به ویژه در روستاها تأکید کرد و اظهار داشت: بازارچه‌های 
سنتی با استفاده از ظرفیت مردم» مسئولین و اصناف در کنار طرح‌های دریا 
راه‌اندازی شود و اسستان نیز با هدف رونق بازار و تقویت سطح معیشت 
مردم» در پی راه‌اندازی بازارچه‌های ساحلی است. 

پونسی حفظ محیطز ر ت را از الزامات طرح‌ها برشمرد و افزود: 
بايد نحوه استفاده مرم از طرح‌های دریا و میزان رضایتمندی انان از این 
رها په ورت ماهانه ارزیابی دی و میرن رج هاء آمار دقیقی از 
شمار مراجعه‌کنندگان به سواحل ارائه کنند.وی افزود: ب بخش اعظم برنامه‌های 
بر ده سال ۹۲ در ور را لست ر وزارت کور در 
ری شرف ماران را دی فعا رین اعانا دی ایی راع باق کرد 

ب رگزاری جشنواره طرح و ایده‌های بر تر 

در دانشگاه دامغان 

دامغان - خبرنگار اطلاعات: رئیس دانشگاه دامغان از برگزاری نخستین 
جشنوار؛ طرح و ایده‌های برتر در این دانشگاه ه خبر داد و گفت: یکی از اهداف 
اصلی برگزاری این جشنواره فراهم آوردن محبطی برای برقراری ارتباط نخبگان 
ان ج وان امو کی 
ایده‌پردازی در زمینةٌ کشاورزی» گردشگری» فنی و مهندسی» فرهنگی. کامپیوتر 


و رباتیک علو م پایه صنایع غذایی و سایر موارد برگزار می‌شود و صنعتگران, 
LS‏ 


ملل کار 2 نخستین جشنواره طرح و ایده‌های برتر از سوی دانشگاه 
دامغان و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی» مدیریت جهاد کشاورزی» 
میراث فرهنگی شهرداری؛ آموزش و پرورش» اداره صنعت - معدن و تجارت 
دامغان و انجمن فرزانگان کویر و بنیاد پند برگزار خواهد شد. 


اقا 90710۱۷۸ فق 
معرفی افراد مناسب (شهر رت 4 
ازدواج آ گاهانه تماس۲۴ساعته بت 


«خانه امید» ۰۲۱-۶۶۹۰۳۳۲۶ (تاسبس ۳۷۸) 


| مر کزاسقاط خودروهای فررسوده کد ۱۷۲۲ 


خربد نقدی خودر وهای فرسوده ۱ 


آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه 
شر کت آزمایشگاه مر کزی پاتوبیولوژی(سهامی خاص) 
پدینوب للیه از کلیه سسمامداران آزمایشت گاه مرکری باتوپیولوزی 
(شرکت سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۸۸۴ دعوت می‌شود 
در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه 
۰ در محل شرکت واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع 
چمران» روبروی بانک صنعت و معدن شماره ۰ ۲۸۰ تشکیل می‌گردد. 
شخصا یا به وسیله نماینده تام‌الاختیار خود حضور به هم رسانند 
دستور جلسه: 
۱-استماع گزارش هیئت مدیره 
۲-استماع گزارش بازرسی شرت 
۳- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۳ 
۴-انتخاب بازرسان شرکت 
۵-انتخاب مدیران شرکت 
۶ تعیین خط مشی آینده شرکت 
۷-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت 

هیئت مدیره 


شر کت آزمایشگاه مر کزی پاتوبیولوژی(سپامی خاص) 


آگھی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده 
(نوبت سوم) 
۳۹ پی ۰ ۰ 
کار کنان آتش‌نشا نشانی تهران 

می‌رس‌اند که جلسه4 مجمع عمومی فوق العاده 
یکشنبه به دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی رسمیت 
پیدا نکرد. 
لذا بدینوس یله از کلیه اعضا یا نمایند گان تام‌الاختیار 
آنان دعوت می‌ش ود تا در مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت سوم این شرکت راس ساعت ۱۰ روز یکشنبه 
مورخ ٩۴/۲/۲۷‏ در نشانی: اتوبان تهران کرج -شمال 
پمپ بنزین وردآورد - جنب ناحیه۲ شپرداری 
پروژه مروارید شهر برج آناهیتا برگزار می‌شود 
حضور به هم رسانند. 
اضافه می‌شود مجمع عمومی نوبت سوم با حضور هر 
تعداد شرکت کننده رسمیت می‌یابد و تصمیمات 
متخذه در آن برای کلیه اعضاء(اعم از غائب و مخالف) 
ل سنور جلسه: 

رئيس هیات مدیره شر کت تعاونی 


www.Hamsangozini.com 


5 
شرکت‌سیمان آباده در نظر دارد نسبت به فروش آجرهای 


تخریب شده کوره خود اقدام نماید. 
مهلت ارائه پیشنهاد ٩۴/۰۲/۲۲‏ شماره فاکس: ۸۸۷۲۷۱۱۸ 
پست الکترونیکی:6010: 1206۵20206661061 
شرکت سیمان آباده در رد یا قبول هر یک یا کلیه پيشنهادها 
مختار است. 

شرکت سیمان آباده 


آگهی مزایده ۱٩۱‏ هکتار محصول آلو-هلو و شلیل" 


شرکت کشاورزی و دامپروری ران در نظر دارد. محصولات باغی آلو 
هلو و شلیل واحدهای تابعه خود را در محدوده شهرستان‌های آزادشهر 
و علی‌آباد. مجموعا در سسطح ۱٩۱‏ هکتار به تعداد ۸ واحد باغی از طریق 
مزایده حضوری به فروش برساند. متقاضیان جهت دریافت شرایط و بازدید 
می‌توانند. همه روزه به استثنای ایام تعطیل به دفتر مر کزی شر کت مراجعه 
و یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایند. 

محل برگزاری مزایده: گرگان -بلوار شهید شکاری -جنب اداره کل شیلات 
کت ران 

تاریخ مزایده: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۲۹۳/۲/۲۳ 

گرگان: ۰۱۷-۳۲۳۲۸۰۹۵-۶ و ۰۱۷۳۲۳۲۵۵۳۹ 

علی‌آباد: ۰۱۷-۳۴۲۰۱۲۴۴ 


شر کت کشاورزی و دامپروری زان 


آ گهی دعوت سهامداران 
شر کت مهندسی متروساز (سهامی خاص) 

ثبت شده به شماره 9۸۳۴۶۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۷۷۳ 

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت دوم) 

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۳۷ مورخ ۹۴/۲/۱ 

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در ساعت ۱۰ صبح مورخ 

۳ به علت نرسیدن به حد نصاب مقرر (در نوبت اول) در قانون 

رسمیت نیافت لذااز کلیه سهامداران شر کت یا نمایندگان قانونی آنان 

دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت دوم) 

که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ در محل قانونی کے کت 

به نشانی: تهران بزرگراه سستاری» نرسیده به همت. کوچه شقایق ۰۱۶ 

پلاک ۲۵ طبقه ۳ کدپستی ۱۴۷۳۷۴۶۴۸۱ و تلفن ٩‏ و ۴۴۴۲۸۶۰۸ 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 

زا یاه واه نس دصر واه 
هیأت‌مدیره 


آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده و 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
شر کت کیش مد یغار م (سهامی خاص) 

به شماره ثبت ۱۳۳۲ به شرح ذیل تشکیل می گردد: 

از کلیه سهامداران شر کت کیش مدیفارم (سهامی خاص) دعوت 
می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت که در 
ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۷ و جلسه مجمع 
عمومی عادی سللیانه که در ساعت ۱۳ همان روز در محل 


کار خان واه در جر کش کرک یی قا 


بلوک ۶۴ برگزار می‌شود حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده عبارت است از: 

۱- تغییر مفادی از اساسنامه 

۳ -هر موضوعی که در حیطه اختیارات این مجمع باشد. 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه عبارت 

است از: 

۱ -بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ 

۲ - تعیین اعضای جدید هیئت مدیره 

0 

۴ -هرموضوعی که در حیطه اختیارات این مجمع باشد. 
هبئت مدیره 


شرکت کیش مدیفارم (سهامی خاص) 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شر کت صنایع آلومینیوم هزار 

به شماره ثبت 9۳۵۵۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۶۸۶ 

به تاریخ ۱۳۹۴۱۰۲/۲۷ 
بدینوسیله به استحضار سهامداران محترم شر کت صنایع 
آلومینیوم هزار(سهامی خاص) شماره ثبت ۳۵۵۴ اداره ثبت 
کرمان می‌رساند» جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده 
شرکت راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ٩۴/۰۲/۲۷‏ در 
محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران» خیابان ولی‌عصر 
نرسیده به پارک ملت. خیابان ارمغان غربی. کوچه مهرشاد» 
ساختمان صداقت. پلاک ۵ طبقه چهارم واحد ۲ تشکیل 
می شود لذا از کلیه س‌هامداران دعوت به عمل می‌آید رس 
ساعت ذکر شده در جلسه حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 
-انتخاب بازرسین قانونی 

هیئت مدیره 
۳ 


آگهی مزایده 


شرکت صنعتی نیرو مح رکه در نظر دارد اقلام 
مشروحه ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند: 
۱-براده اهن براده چدن. قطعات چدنی ضایعاتی. 
پراده برنج 


۲-بشکه ۲۰ آلیتری فلزی 

۲-انواع سنگ دنده زنی ضایعاتی 

ا مت 

۵ گیربکس خودروی روا 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و 
دریافت فرم شرکت در مزایده از تاریخ ٩۴/۲/۱۴‏ تا 
تاریخ ۴/۲/۲۱ ۹(بجز ایام تعطیل جمعه )٩۴/۲/۱۸‏ 


به محل شرکت واقع در قزوین - شهر صنعتی البرز- 


تلفن: ۰۲۸-۳۲۲۲۵۵۱۱ داخلیع ۲۱۶ 


سازمان صنعت. معدن و تجارت استان تهران 

هیات اجرایی بر گزاری انتخابات اتحاد به‌های صنفی تهران 

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هبات مد بره و بازرس اتحادیه 
اتحاد به صنف نبات. آبنبات و قندر یزان تهران 

براساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی در نظر است انتخابات 
هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف نبات. آبنبات و قندریزان تهران برگزار گردد. لذا از 
واجدین شرایط یت بر هرا مهن ورس سای سیف بر مور ول ع روط 
آنان اعلام گردیده دعوت به عمل می‌آید. از روز شنبه مورخ ٩۴/۰۲/۱۹‏ لغایت روز شنبه 
مورخ ٩۴/۰۳/۰۹‏ به مدت ۱۵ روز (بدون احتس اب ایام تعطیل) شخصابا در دست داشتن 
مدارک ذیل به هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی واقع در میدان ولیعصر 
نبش پاساژ اهداء ساختمان شهید اسداله زاده سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران 
طبقه نهم اداره امور اصناف و تشکل‌های صنفی مراجعه و ثبت نام نمایند. 
شرایط داوطلبین: ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۲- اعتقاد و التزام عما 
به نظام جمهوری اسلامی ایران ۳ عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر» 
ورشکستگی و افلاس, ۴- نداش تن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد 
مخدر ادر این خصوص استعلام مربوطه از سوی هبات اجرایی صادر می‌شود) 
۵-عدم اشستهار به فساد. ۶ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد 
سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ( مدرک تحصیلی با گواهی‌نامه معتبر 
از اداره آموزش و پرورش) ۷-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
۸ داشتن پروانه کسب معتبر دائم. پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ 
اعتبار آن منقضی نگردیده. صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود 
را به غیر واگذار و یا اجاره نداده واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نيافته باش د 
٩-وثاقت‏ و امانت 
مدارک مورد نیاز ثبت نام: 
۱-سه قطعه عکس ۳:۴ جدید 
۲-دو برگ تصویر پروانه کسب همراه با اصل آن ۱ 
۲-دو سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه همراه با اصل آن. 
۴-دو برگ تصویر کارت ملی همراه با اصل آن. 
۵-دو برگ تصویر گواهی دیپلم به همراه اصل آن. 
۶دو برگ تصویر اعتبار نامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هيات مدیره 
می‌باشند. 

رئیس هیات اجرایی بر گزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی 

۳ 


آگهی دعوت 
مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده 
انجمن مطالعات بر نامه درسی !یران 

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم هیئت مدیره و پیوسته انجمن 
مطالعات برنامه درسی ایران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
می‌ش ود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده که 
از ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز پنج‌شنبه ٩۳/۰۲/۳۱‏ به نشانی تهران: 
پل گیشا دانشگاه تربیت مدرس» سالن کنفرانس برگزار 
خواهد شد. حضور بهم رسانید. 

هیئت مدیره 


انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 


آ گهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 
(نوبت اول) 

انجمن آ کوستبک و ار تعاشات اران شماره ثبت: ۲۵۶۵۸ 
بدینوسیله از کلیه اعضای ار کرو ی ی و 
محمع عمومی عادی که رود به مورخ ٩۴/۰۳/۰۷‏ ساعت ٩۱۳۰‏ 
ما ان وال لیم ا 
خیابان ۰۳۵ کوچه میرمحمد صادقی, پلاک ۵ شسورای انجمن‌های علمی 
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 
۱-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی انجمن 
۳-بررسی و تصویب صورت‌های مالی دوره گذشته 
۳-انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسین قانونی 
۴-سایر موارد 

یر موار ی 


گهی مزابده فروش خودرو 
(نوبت دوم) 

شر کت لیزینگ امید در نظر دارد یک دستگاه 
خودروی زانتیا نوک مدادی متالیک مدل ۱۳۸۹ را 
ازطریق مزایده با قیمت پایه ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
به فروش رساند. لذا از متقاضیان خرید دعوت به 
عمل می اید از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 
۵ روز جهت بازدید از مورد مزایده به نشانی تهران- 
خیابان دکتر بهشتی -نرسیده به خیابان سهروردی - 
بلاک ۸٩‏ -ساختمان نگین امید مراجعه نمایند. 


آگھی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
شر کت گروه صنایع شفافارمد( سهامی خاص) 
شماره ثبت ۱۸۲۶۰ 
بدینوسیله از کلیه س‌هامداران محترم شرکت گروه صنایع شفا 
فارمد(س‌هامی خاص) دعوت به عمل می‌آید تادر جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه شر کت برای سل مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ که 
ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۷ در محل دفتر تهران 
به آدرس خ ولیعصر بالاتر از پارک ساعی» جنب بیمارستان مهرگان؛ 
کوچه مهرگان پلاک ۴ طبقه۱ 1 واحد۱۶ با دستور جلسه 
ذیل برگزار می‌گردد. حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 
۱-استماع گزارش هیات مدیره» حسابرس و بازرس قانونی شرکت 
۲-بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی عملکرد 
سال مال منتهی به ٩۳/۱۳/۲۹‏ 
۳-انتخاب حسایرس -بازرس قانونی و روزنامه کثیرالانتشار 
۴-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد 
هیأت مدیره شرکت گروه صنایع شفافارمد 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
مالکان محترم شهر کت دهکده ساحلی 
نوبت اول مجمع عمومی عادی موسسه مجتمع مسکونی دهکده 
ساحلی در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در تالار 
مجتمع فرهنگیان دهکده س‌احلی با دستور جلسه رسید گی و تصویب 
عملکرد مالی سال ٩۳‏ و بودجه پیشنهادی سال ۹۴ و انتخاب بازرس 
برای سال ٩۴‏ تشکیل میگردد. 


رئیس هیئت مدیره. 


آ گهیی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شر کت بازرگانی شیلات در حال تصفیه 
شماره ثبت ۴۹۰۶۳ (سهامی خاص) 
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه شر کت باز ر گانی شیلات در حال تصفیه که در ساعت ۱۰ صبح 
مورخ ٩۴/۰۲/۲۸‏ با دستور جلسه: 
۱- گزارش مدير تصفیه 
۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
۳-رسیدگی به صورت‌های مالی دوره منتهی به ٩۳/۱۲/۲۹‏ 
۴-انتخاب بازرس 
۵ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
۶اتخاذ تصمیم در خصوص تمدید دوره تصفیه و انتخاب مدير 
در محل شرکت واقع در خیابان شهید بهشتی - خیابان احمد قصیر -نبش کوچه 
چهارم - پلاک ۷ طبقه سوم تشکیل می‌شود حضور به هم رسانند. 
میدی بنایی - مدیر تصفید 


آ گهی دعوت سهامداران 
شر کت مهندسین مشاور مارون (سهامی خاص) 

به شماره ثبت ۱۳۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۵۰ 
بدینوسیله از کلیه س‌هامداران شرکت مهندسین مشاور مارون (سهامی 
خاص) به شماره ثبت ۱۲۲۴۵۲ دعوت به عمل می‌آید که در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه که در تاریخ ٩۴/۲/۳۰‏ ساعت ٩‏ صبح در محل دفتر 
مرکزی تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:۱- گزارش هیئت‌مدیره و بازرسین در مورد عملکرد 
سود و زیان و ترازنامه سال مالی ۱۳۹۲ ۲- تصویب ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ ۳- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل 
۴ تعیین روزنامه کثیرالانتشار 

هیئت مدیره میندسین مشاور مارون 


2 آ گهی مزایده 

شرکت تولیدی بافت آزادی در نظر دارد تعدادی از خودروهای 
خود را از طریق مزایده بفروش برساند از متقاضیان محترم دعوت 
می‌شود جهت اطلاع از شرایط و بازدید اقلام موضوع مزایده از 
زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز ۱۳۹۴/۲/۲۲ از ساعت 
٩‏ صبح الی ۱۵ بعدازظهر به امور باز رگانی شرکت واقع در کیلومتر 
یک جاده مخصوص کرج روبروی پل فرودگاه مراجعه نمایند. 
اختیارردیاقبول یک با کلیهپیشنهادهابرای شر کت محفوظ است. 
۱-مینی‌بوس مدل ۱۳۷۰ ۲دستگا 
۲ کامیون بنز۱۶ تن مدل ۱۹۷۵ میلادی 
۳ کامیون بنز خاور۸ تن مدل ۱۳۶۳ 
۴_خودرو پژول ۸ مدل ۱۳۸۰ 

۵-خودرو مزدا مدل ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ 

۶ خودرو مزدا مدل ۱۳۶۱ 
وان رات مدا ۱۱۶۸۱ 

۸ خودرو پیکان وانت پژویی مدل ۱۳۶۴ 
٩-خودرو‏ پیکان وانت مدل ۱۳۷۰ 
۰-پژو۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۸٩‏ 
۱-مزدا آمبولانس مدل ۷۱ ادستگاه 
۲-نیسان ۲۰۰۰ مدل ۶۲ ۱دستگاه 


تلفن تماس: 7۲۱۲۵۲-۶۶۶۲۱۲۶۶ع۶۶ 


ادستگاه 


ار دنیآ کی بدي ۰۲۱-۲۲۲۲۵۲۳۳ 
شمار و نما بر نیا ر مندیها ۸۸۶ ۲۲,۲۸۲,۲۸۶ ,۱۲,۲,۲,۲,۳۹۶ 


" آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع * 
کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران سهامی خاص 
به شماره ثبت ۵۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴ 
به اس‌تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌الاده مورخ 
۸و اناد هفتند: ۲ ۴ کارت بازونس 
قانونی مورخه ٩۱/۱۱/۲‏ افزايش از محل دارایی‌های اهدایی 
به ق سر گنها تانعة سومان کات کرک و تشه رک‌های 
صضنعق اران میات دل اناد شد: س راید شر کت ا ماخ 
۰ ریال به مبلغ ۶۷۲/۲۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال 
منقسم به ۶/۷۲۲/۱۹۰ سهم ۱۰۰/۰۰۰ ریالی با نام از طریق 
تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت افزايش يافته و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه 
در تازت فوق الد کر تکمیل امضاء گرد یداه است. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و موّسسات غیر تجاری تهران 
۶ ۱۲۹۹۸۶۶ /م الف 


آگهی تغییرات شرکت گروه نماد صنعت پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۱۶۸ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۶۶۰ 
به استناد صورتجلسه هیئثت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود فضیلی به کد ملی 
۶ به عنوان رئیس هیت مدیره و مدیرعامل و 
آقای حسین نصرتی به کد ملی ۲۵۵۹۵۰۴۶۷۷ به عنوان نائب 
رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی احمدی دانش آشتیانی به 
کد ملی ۰۳۸۰۷۷۶۸۷۱ و آقای مهرداد کارش‌ناس نجف‌آبادی 
به کد ملی ۱۰۹۰۲۴۸۴۲۳ و آقای محمد وحید شیخزاده نجار 
به کد ملی ۰۳۸۰۸۴۱۴۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب 
گردیدند. کلیه اران تجاری و اسناد تعهدآور اعم از جک سفته, 
برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو 
نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 
کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شر کت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران 
۰ ۱۲۹۹۸۵۶ /م الف 


آگهی تغییرات شرکت صرافی پارسیان سهامی خاص به 

شماره ثبت ۲۶۳۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۰۳۴ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
۹ و مجوز شسماره ۱۳۸۲۰۲ مورخ ٩۳/۵/۱۳‏ بانک 
مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۰ اسفند 
ماه ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند 
وهمکاران به ش.م ۰۵۰۵۹۹۹ بازرس اصلی 
ها ا a‏ ا 
علی‌الیدل برای یک ال اا شدند. روزنامه > اا 

اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران 
۷ ۰۷۵۶ کک 


۰ به عنوان 


۹ اد او 
اس 
به شماره ثبت ۲۳۳۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۴۸۰ 
به استناد صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده 
مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و 
صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ 
مورد تصویب قرار گرفت آقای مهدی بلال کد ملی 
۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید امیر 
موسوی کد ملی ۰۰۴۱۳۱۷۸۱۵ به سمت بازرس علی‌البدل 
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار 
اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران 
۱۳۰۷۵۵ /مالف 


اطاایات 


دوشنبه ۱۴اردیبهشت ۱۵-۱۳۹۴ رجب ۴-۱۳۳۶ مه ۲۰۱۵ -سال هشتادونهم -شماره ۲۶۱۳۴۷ ۱ ۱ 


مقدمه و نیز مشخص شود چه کسانی دارای توصیه می‌شود که ميزان و نیستند. لذا نمی‌توان همه قراردادهای اداری است و به عنوان عنصری که 

معامله در دستگاه‌های دولتی نمایند گی و حق امضاء اسناد وقرارداد نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دولتی را تابع نظام حقوقی یکسانی مارا در شناخت فراردادهای اداری 
دارای پیچید گی خاصی هست. برای شرکت هستند. دقیقا با ذکر جزییات اقساط و مدت دانست. بلکه بسیاری از قراردادهای کمک کند از اهمیت چندانی 
ازیک طرف باید بهترین کیفیت ** بلوغ و عقل در معامله انو یااسنادی که به صورت چک دولتی هستند که تابع قانون مدنی برخوردار نیست. 

از لحاظ خدمت و هم از لحاظ زمان يم قررداد بش سخاص حسابجاری و یا چک مسافرتی یا و تجارتند. از این نظر قراردادهای ضمن این که در حقوق ایران؛ 
کالا دولت ابتیاع کند و هم از لحاظ حقیقی مسأله بلوغ» عقل و این که وجه نقد است توضیح داده شود تا دولتی را به دو نوع تقسیم می کنیم: اگر چه در موارد بسیار نادرممکن 


مکانیزم انتخاب. بای د فرآیندهای 


گاهی پیچیده‌ای طی کند. علاوه بر است.همچنین ممکن است شخصی خصوص بگیرد. داری: ءقراردادی است که هم از نظر.. بین اشخاص با دستگاه‌های دول | توسطل آشغال؟! ماوت نبود ابت موه بلامحل 
این همه موارد فوق در قالب رعایت به نمایند گی و وکالت ازسوی محل تنظیم قرارداد و محل تشریفات انعقاد و هم از نظر احکام (آن هم در صورتی که شاکی» طرف 0 که ۵ تی داشتی! حوب 
هخه قوانین و مقورات موضوعه ایا دیگری قسرارداد را تنظیم می‌کند در انجام تعهد: به طور کلی باید محل ي ن¿ خاص و خحصوصی باشد نه دولت) به دیوان u‏ 
باشد. عقد قرارداد توسط دستگاه‌ها این صورت باید برگه نمایند گی و تنظیم همه قراردادها معین باشد زیرا حقوق عمومی عدالت اداری ارجاع داده شود ۱ پر 4 يجه کشیدم کشیدم ب بحتیس 
دولتی از جمله الزاماتی است که باید وکالتنامه او واعتبار ان رابررسی کرد طبق قانون ایین دادرسی مدنی» محل ed‏ ولی حقیقتاهنوز چنین نظام که | خودمه! ۱ ۳ 
مدیران جهت حفظ منافع دولت وحتما شماره و مشخصات آن رادر تنظیم قرارداد نقش مهمی در تعیین غیراداری قراردادی است که هر چند ‏ صلاحیت اخحتصاصی برای رسید گی مادر: نه! بدبختیش مال ماست! حالادیگه مجبورم 
منعقد کنند. در این راستا ضوابط و من قرارداد نوشت. ۷ از نظر تشریفات انعقاد. تابع مقررات ‏ به اختلافهای قراردادی بین دوزت | این چاردیواری خراب شده رو بخاطر چک بی محل تو 


معیارهایی توسط دولت جهت تنظیم موضوع قرارداد: موضوع قرارداد ‏ اختلاف ناشی ازقرارداداست خواهد عمومی و قواعد آمره‌است ؛ولی در واشخاص راداشته باشد ایجاد روم ۷ دویزنم ۵ 
قراردادهاذکر شده تدوین شده‌است مال یا عملی است که طرفین قرارداد داشت. ماهیت. تابع احکام حقوق خصوصی نشده است. در حال حاضر به همه | بلندپروازی‌های تورو داده باشیم! تو فکر می‌کنی مردم شعور 
کی ین افج ما کور حو متعهد به تسلیم یا انجام آن هستند. محل انجام تعهد نیز در برخی مدنی و تجارت است. قرارداده ای دولتی در دادگاههای ارت ۳ eT a‏ 
شود. در این مقاله سعی شده شمه‌ای برخی شرایط اساسی مال یا قراردادهاباید معین شود به خصوص * عناصر قرارداد اداری موی ر سید گی می شوک این نمی دونن که تو اهدر ری وبا پول نزولی و 


از مقررات و ضوابط لازمه جهت عقد 
قرارداد آورده شود که امیدوارم مفید 


واقع شو ۱. دارای ارزش اقتصادی باشد. گر محل انجام تعهد به دلایلی قرارداده ای اداری و قراردادهای اندیشیده شود. در صورت تشکیل اج کر 
اول -قوانین حاکم بر قراردادها ۲ در زمان بستن قرارداد. مشخص نشود در محلی که قرارداد غیراداری دولتی این است که همیشه دادگاههایاختصاصی.ضمن‌سرعت اه و ی 
قبل از ورود به بحث قراردادهای موجود معلوم و معين باشد مثل دران جا تنظیم شده باید تعهد انجام یک طرف قرارداده شخص حقوق دادن به حل اختلافات و جلوگیری از کک 1 0 کک 
دولتی» ابتدا نگاهی بر اصول کلی یک دستگاه اتومبیل بامشخصاتی که بگیرد مگراین که طبق عرف. محل عمومی است. البته اگر شخص هدر دادن فرصتهاو متوقف ماندن و جسرتهایی کا پست‌اسرت دبای 
حاکم بر قراردادها خواهیم داشت طرفین رویت کرده‌واز کیفیت آن ‏ خاصی اقتضاء نماید. رای باقن خصو صی ند بر وھا که عا ماج هبار هاف پسر:من اشتباه کردم مادرا 
زیرا این اصول بر قراردادهای دولتی کاملامطلع شوند. شرايط و تعهعدات طرفین: نمایندگی از دولت مسئولیت ارایل. جبران ناپذیری برای دولت میشود؛ متاسفانه در جوامع مر کرای کر یب اکر 
نیز حاکم هستند. ۳ چنان چه در زمان بستن شرایطی که ضمن قرارداد تعیین یک خدمت عمومی رابر عهده گرفته دررشدو توسعه قواعد حقوقی جوانها اما برخی از آنها که خواهان طی کردن مسیر صد ساله 
به طور کلی موضوع هر قرارداد قرارداد موجود نباشد باید کیفیت و می‌شوند به یکی از سه دسته زیر ۳ باشد؛ در این صورت. قراردادی را که حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک در عرض یکساعت و یا حتی کمتر از آن هستند برای بدست 
ونیزشرایط و تعهداتی که طرفین ‏ کمیت آن معلوم و معین بوده و كاملا تقسیم می‌شود: ار در راستای ارایه آن خدمت عمومی شایانی خواهد کرد. آوردن آمال خود اقدام به کارهایی می‌کنند که نه تنها خودشان 
یک قرارداد برای خود تعیین می کنند. توصیف شود و طرف واگذارکننده الف. شرایطی که باطل هستند ا منعقد می‌شود نیز قرارداد اداری به با توجه به تعریف و عناصر را که اطرافیان خود راهم اسیر لحظات سخت و دشواری 
قانون حاکم بر قرارداد پس از قانون متعهد به انجام تولید و ساخت آن و و باعث می‌شوند قرارداد نیز باطل شمار میرود. ذکر شده این نکته روشن می‌شود ی 
مدنی که مرجع اصلی تعبین کننده واگذاری آن پس از تولید با جزییاتی شود مثل شرطی که برای زمان انجام ۲ وجود هدف عمومی:اگر که تشسخیص فرارداده ای اداری‌از ندکی مل و صبر در طی ز لا ھی او ی 
شرایط صحت قرارداد و اوصاف که هیچ تردیدی باقی نماند بشود. قراردادی اعلام می‌ شود بدون این جه همه فعالیت‌های دستگاه‌ها غیراداری کار ساده‌ای نیست. بلکه زیبای زند گی شان که در نتیجه کار و زحمات شبانه روزی شان 
اصلی و تشکیل دهنده آنها را به طور مثل قراردادهای ساخت و واگذاری که زمان دقیق پایان مهلت مشخص دولتی برای تحقق اهداف عمومی درهرموردبایدبادرنظر گرفتن است مبدل شود.یکی از علامتهای زیر کی انسان نگریستن در 
کلی بیان می کند به سایر قوانین نیز آپارتمان. شود کے مھ 4 ۶ ۳۹ (و نه خصوصی) صورت می گیرد؛ اما جنبه‌های مختلف از جمله درج | کی اطرافیان و عبرت گرفتن از شکست‌هاو موفقیت‌های 
مراجعه کرد. به عنوان مثال چنانچه ۶ امکان تسلیم آن باشد و از ب. شرایطی که باطل هستند دکر سی لو وو عل ۵ در رد ۵ بعضی از آنها آنقدر جزیی و در زمره اهمیت هدف عمومی: قرارداد اداری ۷ 
موضوع قراردادی, اشتغال کارگر همه مهمتر ملک کسی باشد که ولی به سلامت قراردادی لطمه‌ای ۰ اعمال خردو متوسط است که‌نمیتوان رااز غیراداری باز شناخت. با این دیگران است و انها امکان ندارد به چنین مراحلی پا بگذارند 
است به‌قانون کارو قان_ون تأمین قصد واگذاری آن را داردو الامعامله ‏ نمی‌زند. فرضا کسی مغازه‌ای را به وجودهدف یا خدمت عمومی را از حال معی ار عش دیگری که برای | که‌این نیزاز E‏ یت 
اجتماعی مراجعه کرد یا در تنظیم فضولی بر مال غیر محسوب می‌شود دیگری بفروشد و شرط کند که حتما ۵ ۵ »کے ها ۵ آن استنباط کرد. در مقابل بسیاری ‏ تشخیص قراردادهای اداری وجود ns‏ ِِ 
قرارداد مرب وط به حمل و نقل به SS‏ بايا فرزند خری_دار نیز رآن مغازه ر سنگاه ى 9 از قراردهایدراتي ا با هدف اھ رست ارزو گفای مد > ۱ 1 ِ 
قانون تجارت رجوع کرد. ندهد میشود. ر کند خدمات عمومی اميخته است که در قوانین مختلف از انها نامبرده شده 9 ر مین ۵پیت 
الف. عناصر تشکیل دهنده یک مدت قرارداد: در همه قراردادها ج. . شرایطی که باطل ھ بنكو قلی کنجی فوق لبسانس حقوة خش اول عقیقت ا نمی‌توان چنین قراردادهایی ست. آقای دکتر انصاری» به آن دسته که تبعات آن در قالب شش مات سای بدشکاوا محف 
قرارداد: باید تاریخی که طرفین برانتقال مالیا تخلف از آنها باعث می‌شود برای ۰ E‏ ا رادر ردیف قراردادهای خصرسی.۰ ازقراردادهایی که مصادیقی از آنهادر ‏ | دیر یا زود در زند گی پدیدار می‌شود اما از جهت قانونی هم 
مک ۳ : ا 1 رب و سر ات وهای دا اا رای کدی دار 
عنوان قرارداد: انچه به حل ناشی انجام کاری توافق میکنند درج شود. طرف دیگر حق فسخ پیدا شود یا فسخ به طرف مقابل اطلاع بدهد. دەزمانی حاص انجام تعهد ‏ باشند بايد بالغ» عاقل و رشید باشند. قرار داد. قوانین مختلف ذکر شده اند. عنوان E‏ و نا رفصل ِ ۱ رباو طلاهیرداری از 
a E‏ ۳ ۱ از ق ار دادها مدره شرا اعت کنر یج 1 1 محدوده‌زمانی ۳ 1 e‏ و رسي , نم ان مثال ق ار داد نقاش یک ۱ ادااع نام : پر قانون مجازات اسلامی به ان پرداخته شده است. در ماده۵ ۵4 
از قرارداد کمک میکند قصد واقعی در برخی از قراردادهامدت جریمه و خسارتی پرداخت کند. رکه ایض : تاش از ق ارداد رامعلة م ساند که د معامله باید دارای شرایطی به عنوان مثال قرارداد نقاشی ر عقود معین اداری نام نهاده است. 
طرفین از انعقاد قرارداد است نه‌اين قرارداد از جمله ارکان تشکیل‌دهند ٭ حق فسخ: حق فسخ گا ES‏ ۳ ا وت یر a EE‏ دستگاه اتومبیل دولتی را نمی‌توان اقسام قراردادهای اداری عبارتند از: همان قانون آمده است:هر نوع توافق بين دو یا چند نفر تحت 
۳ ما یک قراردا ی و سس و ی ی همسنگ پیمانکا ا اقام قراردادهای ی هر قراردادی از قبیل بیعءقرض»صلح و امثال ان جنسی رابا 
که طرفین با چه اسم و عنوانی در مهم اناست. مشل قراردادهایی که رت درمقابل هزینه‌های موضوع‌اجرای قرارداد عمل شود. (ارزش اقتصادی برای دادو ستد) “ری راجع به ساحت ی ات ط اضافه با هما فالتا 
قر ارداد شناخته میشو ند و حه عنواذ ر ان ارایه حدمات با انجا هیچک دام از طر ذ اند ان را : ۱ ۱ دگاه ۳ جاده و اتوبان ۱. عقود معین اداری: مثل عقد شر فه ب ن جنس مکیل و موزون ید و 
فرار مودو چنه عنوابی.. موصتوع اه اراد E‏ م از رین تی تو 2 قرارداد مثل هزینه قانونی برای تند ب. شرایط لازم برای صحت ‏ باشد. همچنین مورد تعهد برای مہ رود ادو رة اهن و ادهو دو .مود معیں اداری: e E‏ 
ام ادا خخ د اتا اند کا تا شرفت ارداداجاره که تشد اش یاه هزیه ۶ لا 2 ج سر به د رم ری سد همچین مورد هير ی | ړ ا متسان عقدمقاطعه | یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم 
E ۳ e el E‏ مگردرقراردادیرای ‏ سند رسمی اعم ازهزینه دفترخانه قرارداد: مقدورباشد ونیزموردمعامله‌برای ور و ی ی ار یر کی 
اما بهتر است از عنوان کلی قرارداد 0 r‏ " ی مالیات. عوارض و ساير حقوق قصد و رضای طرفین: ضمانت طرفین معامله معلوم و معین باشد. TT + E RE‏ ا( واس طه بین آنها علا وه بر رد اضافة به صاحب مال په شس 
بدون پيشوند يا پسوند استفاده شود سی آن است به نحوی که اگر ب اا حق فسح بیس بینی ٥ی22‏ دولتی یساهزینه حمل ونقل کالا. . اجرایعدم وجود قصد در معامله وتنام رت ی ای یس 9 ید ماوقا سه سال خب ر 10 انشا ر رمال مال 
ہس 1 م 


که نشان دهنده توافق طرفین بر 
موضوعی بوده است بدین ترتیب به 
راحتی برای حل اختلاف به عملکرد 


فرد ممنوع المعامله نباشد بسیار مهم 


عملی که موضوع قرارداد است 
عبارتند از: 


مدت اجاره معلوم نباشد اساسا 
قرارداد باطل است. 
توصیه می‌شود تاریخ راهم 


جلوی هر گونه سوءاستفاده را در این 


در قراردادهایی که خدماتی باید ارایه 
شود یا کالایی باید تحویل بشود. 


بدین ترتیب که به یک طرف اجازه 
یا اختیار داده می‌شود که قراردادی که 
برای طرفین لازم الاجرا است تحت 
شرایطی برهم بزند به این اختیار 


بیمه انبارداری در قراردادهای خرید 
و فروش کالا بسیار مهم است و چه 


بسابی توجهی در تعیین مسئولیت 


بطلان ان است. لکن در صورت 
نبود رضایت حين معامله»ء عقد 


شی است هدر زک رای 
به خاطر آن معامله می‌کنند. جهت 


. قرارداد اداری: قرارداد 


5 پیسروی قراردادهای اداری 
NS‏ .ازاین جهت 


است موضوع احتلاف قراردادی 


می‌تواند یکی از نواقص نظام قضایی 
باشد که جا دارد برای ان چاره‌ای 


قرارداد استخدام دولتی» عقد قرضه 
عمومی» .قرارداد اموزشی و تحقیقاتی 
دولتی. قراردادهای آبونمان حدمات 
عمومی (آب و برق و گاز )؛ قرارداد 


مادر: چقدر بهت گفتم این دسته چک لعنتی رو بنداز 


بفروشم و گوشه خیابون چادربزنم فقط بخاطر اینکه جواب 


بلامحل برای خودت قصر پوشالی درست کردی؟!وقتی که با 
لباسهای مارک دارت از جلوشون رد می‌شدی پیش خودت 


مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.» در ارتباط 
باصدور چک بلامحل هم قانون صدور چک را داریم»این 
مبحث به قدری در جامعه بین مردم شناخته شده است که تنها 


به ت عد ا ۲ ۱ ۹ ۳ ۴ TET‏ 
صور دی و هم به صورت 2 ف موجب بروزاختلاف و تشکیل حصول رضایت پس ازعقداست‌و معامله بايد مشروء باشد. مثلافرو ۳ ر از آن بسنده می کم بطق قانون مذ 
قراردادی توجه خواهد شد. حروفی درج کنند زیرا از نظر حقوقی اصطلاحا «خیار» گفته می شود در 3 ِ ۳ ۴ ۰ ی ا ر N‏ تعریف ارایه شده تعریف کاملی عاملیت امر عمومی قرارداد تملک به ویج ری از اد می‌کنیم»طبق نون مذ کور 
و ی امد دا قانرن مدز از ده نه ع نصار اد پرونده‌هایی در داد گستری شود. در صورتی که رضایت به ان ملحق نه برای استفاده جهت قمار خانه ۱ ا ۳۹ اما | 5 گر دارنده تا شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه 
طرفین ی ی داشت :در ی ی فورس ماژور: عبارت است از شود صحیح قلمداد می‌شود و گرنه ‏ باعث بطلان معامله است. نیست. زیراغرض از ارایه تعریف اراضی برای اجرای طرحهای دو ] نیرو فا کار دور گزاف غلم ردا 
توافق بر انجاما کند که ممکر ۱ است تاریخ انتقال یا است به‌عنوان مثال|5 1 : آن است که احکام خا نظا ویاظرف شش ماه از تاربخ صدور گواهی عدم پرداخت 
ابر ناه مرقیم EE‏ "فوازهی‌سکن ست ان تیا اتب ول م۱ کت ات مواقم فاحل ی کر باشل انت دوم. قراردادهای دولتی سا مس وی ۲۰ شسکایت نتماید«یگر حق شکایت کیفری را نخواهد داشت 
ات پک پاچد اسان باد هی تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم راخریداری گند و بعدامشخص شود نتوانند مانع بروز آن بشوند مثل وقوع قصد و اراده‌ای که برای ایجاد در معنی عام هر قراردادی که موی و ی ۲ عقود غير معین اداری: ایر ما همچنان از آن قابل پیگیری و وصول از طریق محاکم 
حقبقی) و یا شرکت‌هاو موسسات قرارداد باشد لذا در بند جداگانه‌ای که اتومبیل قبلا تصادفی بوده است و ۱ 0 شود.اگر معلوم بود که کدام قرارداد قراردادهایی که توسط دستگاه‌ها «مچتت پس بل پیکیری و وص 1 
یقی) و یاشرکت‌ها و موسسا و ومیل فاا ت دای بود سس سیل پازآزله ویاجنگ که موجب . عقد ضروری است باید ابراز شود. ‏ یک طرف آن دستگا‌های اداری ی ی ی ST EO‏ حقوقی می‌باشد.(مستنبط از ماده ۱۱ قانون صدور چک) و در 
دولتی و غیردولئی باشند. زمان تنظهم ما می‌تواند به دلیل ان تعطیلی بانک‌ها و بازار شودویکی اگر ابتدا به صورت پيشنهاد مطرح اعم از دولتی (من| وزارتخانه‌هاو تابسع قواعد عمومی و میکتاع دولتی ی رتباط با اعمال مجازات مربوطه حسب ماده ۷ قانون مذ کور 
قرارداد با اشامن حقوقی بابد با دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود. ور a‏ از طرفین نتواند به تمهت مالی هر دش : دایجاب نام دارد و اگر به معنای م ت و شسرکتهای دولتی) یا قواعد حقوق خصوصی است دیگر موی او هن چند از تست شام چک از شش ماه تادوسال اهدرو 
a e‏ شرکت واگهی | E‏ مور دح فسخ بر که شخصی به موقع عمل کند بروزاین حوادث پذیرش آن پیشنهاد باشد. قبول نام دستگاه‌های بل‌دی (شسهرداریها) ‏ ضرورت چندانی برای ارایه تعریف عناوین عقود معين اتف ده بته مجازات‌های مندرج در این ماده شامل مواردی که ثابت 
آخرین تغییرات شرکت مندرج در قرارداد که در قراردادهای خرید و که دارای حق فسخ است باید پس از گاهی باعث می‌شود که به طورکلی دارد. باشد؛ قرارداد دولتی است. اما روش وجود نداشت باشد. مثل خرید مواد اولیه و اذوقه 5ک ھا ا انت ا ا 
: آیا ‏ فروش به آن‌ثمن معامله گفته میڈ اطلاع ازایرادی که در معامله هی ٤ a‏ ا ۶ صلاحیت دادگاه‌های ادا تاجات ان ارج زا بر تراز ای a‏ مشروع یابهره ربوی 
ری فرع د ا گرا اھ ھن مع مک ھی ود کال بر دی ٢٥٥ر‏ ٣٣دح‏ انجام موضوع قرارداد منتفی می‌شود اهلیت طرفین: برای این که است که همه قراردادهای دولتی از نا ی را ی | ادر شاه سیت 
شر کت دز موده موص فمالیته ‏ بارت امت از ارزښی که دز ههال داشته ارب شرایطی که خیار فسخ برای و گاهی به طور موقت دریک متعاملین دارای اهلیت برای معامله درجه و اهمیت یکسانی برخوردار برای حل اختلاف: این عنصر نيز عنوان عقود نامعین اداری تام برد. الهام سادات طباطبایی وکیل پایه یک داد گستری 
خود قصد انعقاد قرارداد دارد یاخیر کالا یا خدمات پرداخت می‌شود. وی ایجاد شده) فورا قصد خود رابر همانند عنصر قبلی از اثار قراردادهای ادامه دارد 1 با جل پاي 2 
K5 ۰4‏ ۳4 ر ۹۹ ad KF‏ ۳ ۲ 5 ر 5 ۳ 
آگهی مزایده aa‏ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوت سے آگهی دعوت سهامداران شر کت صنایع زر ین کود کر مانشاه سهامی خاص شماره ۱۳۹۴۳۰۴۲۹۱۰۷۰۰۰۰۶۷ ۰۰ ۱۳۹۳/۲۰ 
شر کت کشت و صنعت کل چشمه در نظر دارد محصول سردرختی باغ الو و شلیل شر کت پیشگامان صنعت مبلمان پر شیا (سهامی خاص) " "۵9 7 ب : اصلاحبه ۲ اگھ 71 ثبت شده به شمار ۱۸۱۰۹ و شناسه‌ملی ۱۰۶۶۰۱۷۹۹۹۷ آگهی تغییر ات شر کت ماشین لنت تهر ان شر کت سهامی خاص 
خود را (در سطح ۲۹ هکتار) از طریق مزایده به‌فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت شماره ثبت ۳۲۲۶۷۲ شناسه ملی ۰۳۵۹۰۳۹۵ 1 ) جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه ۱ به شماره ثبت ۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۱۸۷۵ 
بازدید و آگاهی از شرایط مزایده به شر کت مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۱۷۳۵۷۲-۲۶۲۷ ۲ ره یاه ر a‏ مرت می اوه تا در لیس مخ موی هلا درلیده به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱ تصمیمات‌ذیل 


تهانی حاصل فرمانند. 


زمان مزایده: روز پنجشنبه مورخ ٩۴/۲/۲۴‏ ساعت ۱۰ صبح 
مکان مزایده:استان گلستان -آزادشهر -کیلومتر یک جاده گنبد شر کت کشت و 


بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه که در ساعت ۱۶ مورخ ٩۳/۲/۳۰‏ در نشانی: تهران» بز ر گراه چمران» 
خیابان ستول, خیابان نمایشگاه بین‌المللی» مجموعه ورزشی انقلاب» سالن آمفی‌تثاتر 
تلفن: ۲۶۲۱۶۱۶۷ تشکیل می‌شود. حضور به هم رسانند. 


دستور جلسه: 


۱-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت 


1 


در آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۴-۲-۱١‏ شر کت شیر پاستور بزه پگاه گلستان 
که در صفحه ۱۳ روزنامه اطلاعات مورخ ٩۳/۲/۹‏ چاپ شده است. تانکر استیل 


نی موردنیار صحیح می‌باشد. که ضمن پورش مد دوس له کی می شود: 


ت 2 


ر 4 


که‌درس NG ME DA‏ اه حیابان بری کی دوم مهس برق 

واحد ۱۳ کدپستی ۶۷۱۴۶۳۷۵۵۴ تلفن ۰۸۳۳۸۲۱۴۶۹۱ تشکیل می گردد حضور به هم رسانید. 

دستور چلسه: ۱-استماع گزارش هیئت‌مديره. ۲-استماع گزارش بازرس. ۳-انتخاب اعضای هیئت‌مدیره 

ای ات هه نان از ای ERE SEL‏ وهای ال 

منتهی به .٩۲/۱۲/۲۹‏ ۶ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد. 
3 


هیأت‌مد یره 
5 


اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی پویا تراز اروین ثبت شده تحت شماره ۲۷۱۴۲ و با شناسه‌ملی 
۲۳ ,3 و خانم زهرا منوچهری راد به شماره ملی ۳۲۳۵۰۸۰۳۰ ۰ به ترتیب به‌سمت 
بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 

٩۴۰ ۱۲۰۵۶۷۳۳۷۸۲۵ ش‎ 


اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری سمنان 
| 


ابلاغ اتهام 
جناب آقای حمید پور هدایتی - فرزند مجید - کمک بهیار -شاغل در بیمارستان شریعتی -استان البوز 


آگهی تغییرات شر کت دالامپر اوج بناسهامی خاص 
به شماره ثبت ۶۵۶۲و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۰۶۹۹۰ 


آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه شر کت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی‌البرز قزوین 
(سهامی‌عام) شماره ثبت ۱۶۰ 


A e E مالی) عملکرد سال‎ AS SoS 


فراخوان عمومی اد : 


نظر بهاینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ۳-اخذ تصمیم در مورد حساب تقسیم سود و ذخایر انباشته سهامداران بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شر کت انبارهای عمومی و خدمات گم رک البرز قزوین (سهامی عام) دعوت‌می‌شود 5 0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س‌الیانه مورخ ۱۳۹۴/۱/۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شسد: 
2 ه ۰ ۳ 1 
البرز به علت غیبت غير موجه در دست بررسی می‌باشد و به علت عدم دسترسی به آدرس محل سکونت. بد ینوسیله ۴-انتخاب اعضای هیئت مدیره تادر جلسسه مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۳/۶ در محل شرکت ارز بابی کیفی مناقصه گرا ۰ ا-آقایان مسعود حبیب پور کدملی ۲۷۵۴۳۲۵۵۱۱ - یوس ف یوسفی کدملسی ۶۳۸۹۸۹۰۲۲۲و 
آگهی حداکث سرمایه گذاری صنعت و معدن واقع در تهران میدان آرژانتین» خیابان الوند. خیابان ۲٩‏ تشکیل می‌گردد حضور به‌هم ۰ 2 ن 


به‌شسما ابلاغ می‌گردد که از تاریخ نش به مدت ۱۰ روز فر 
خود را به‌همراه مدا رک مورد استناد به دفتر هیات واقع در کرج - بلوار طالقانی شمالی - بالاتر از میدان طالقانی 
شهرک‌اداری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی البرز - دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری 
کارمندان تس لیم نمائید. بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده وعدم مراجعه جهت تسلیم دفاعیه و مدارک 
مربوطه بر طبق ماده ۱۸ آئین‌نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اقدام خواهد شد . 

سس هبات وی ی ھا اوی کا مات 2 


ت داده خواهد شد تا دفاعیه کتبی فرامرزقدسی کدملی ۶۳۸۹۵۹۳۸۴۸ به عنوان اعضاء اصلی هیئت‌مدیره به مدت دو سال تعیین و 
انتخاب شسدند. ۲-آقای عبدالکريم شاهینی کدملی ۲۷۵۲۵۳۳۳۷۳ به عنوان ب‌ازرس اصلی و آقای 
فیصل‌سبک‌روح کدملی ۲۷۵۴۱۸۸۶۸۱ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. 
۳- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. 

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذر بایجان غربی 


مرجع ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری ارومیه ے 


۵-انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی‌البدل 
۶ تعیین روزنامه کثیرالانتشار 
۷-سایر موارد قانونی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد 
هیئت مد یره شر کت پیشگامان صنعت مبلمان پر شیا 
" 


رس‌انید. داشتن وکالت‌نامه تامالاختیار برای نمایندگان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی سهامداران الزامی می‌باشد. 
دستور چلسه: ۱-استماع گزارش هیئت مدیره. بازرس قانونی و حسابرس شرکت. ۲-بررسی و تصویب ترازنامه و 
سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۰٩۳‏ ۳-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی. ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار 
برای درج آگهی‌های شرکت. ۵-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد. 

هیئت مدیره شر کت 
" 


شماره ۱-۱۷-۰۱ 
شر کت توزبع نیروی برق استان البرز در نطر 


مجوز معتبر از شسورای عالی انفورماتیک (حداقل رتبه ۵ شسورای عالی انفورماتیک 
در زمینه خدمات پشستیبانی) می‌باش ند طبق ضوابط برای ارائه خدمات مربوط به 


دارد مناقصه گرانی را که دارای 


ی ۶۰امالف 


2 2 2 2 مرو 1 ۳ aS‏ ۱ 0 س 
4 ۳ 5 در الکترونیکی نمودن پرونده‌های مشترکین منطقه برق غرب کرج ارزیابی کیفی نماید. 8 
شر کت کار با خاص) به شماره ثبت ۴۴۸۹ تبر بز 2 8 تج آگھی تغییر ات شر کت دالامپر اوج بناسهامی خاص 
ود اطلاعیه REE‏ ا اج دای ی ار E IS‏ بهشمارهثبت ۶۸۶۲و شناسه‌ملی 1۰۳۳۰۱۰۶۹۹۰ 
E‏ 2 ارزیابی کیفی مناقصه گران از ساعت ۸صبح روز سه شنبه مورخ ٩۴/۲/۱۵‏ تا پایان به استناد صور تجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳۹۴/۱/۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱-آقای فرامرز قدسی 
0 به شما ره شناسه ملی ۱۰۳۰۰۱۰۵۸۳۵ ر 2 1 7 کدملی O‏ ور سای هراتس بای اقا توس دوسقی کدملی ۲ 


وقت اداری روز دوش نبه مورخ ٩۳/۲/۲۱‏ به نشانی کرج - بلوار طالقانی شمالی - 


احتراما بدینوسیله از کلیه سهامداران» وکیل و یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و همچنین به مت عضوو تا ریس هت مد یره وقای م سود LS ES‏ ۲۷۵۳۲۱۵۵۱۱ به مت عضو 


۲ : ِ ۰ 4 ٥ 
ل 0 له عاد ] انه ۰ مه مخا ۱ 0 ۱ ۱ ۰ نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بالاتر از پل آزادگان -ابتدای بلوار امام رضا - طبقه اول - امور خدمات پشتیبانی و هیئت‌مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال تعیین وانتخاب شدند. ۲-امضای کلیه اسناد مالی و چک‌هاو‎ ۱ 
وه ی هر و وس ای روص ی و و وه را‎ W۷۷۷ ۰۵6۳02 ا ھی ی سړ ی ل سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه یا وب‌سایت‌های شرکت توزیع نیروی برق استان البرز به‌نشانی‎ 
ERLE 0 + ۰ + ۰ ۰ (سهامی عام)‎ 


مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ در محل شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین واقع در تهران - 
خیابان ولی‌عصر -بالاتر از نیایش -خیابان ناهید غربی -پلاک ۸۱ تشکیل خواهدشد 
حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 

۱-استماع گزارش هیئت‌مدیره. حسابرس و بازرس قانونی 

۲-بررسی و اتخاذ تصمیم دس بت به صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 
۹ اسفند ۱۳۹۳ 


شرکت توانیربه نشانی 1۳ 273117.018]. ۲۷۲۲۷۲۷۰۲61۱0161 و یا پایگاه اطلاع‌رسانی 
ملی مناقصات کش ور به‌نشانی 8.1۳ 0110://1615.131001] مراجعه و مدا رک مربوطه 
را دریافت نمایند. 

مهلت تحویل اساد ارزیابی کیفی : حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 
مور ۱۳/۳/۵ بهصورت لاک و مق شده له دب حانه آمور خد مات بش انی واقع در 
آدرس فوق‌الذ کر تحویل گردد. 

# این آگهی به‌منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران انتشار یافته و شرکت توزیع 
نیروی‌برق استان البرز پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی 


۳ ۲ ۱ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی 
به | گاهی عموم سهامداران محترم می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شر کت مخابرات ایران (سهامی عام) مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ارومیه ‏ ے 
E ADE‏ ۱۰۱۰۱۳۲۲۹۰ راس‌اعت تصیحج رو مه مور ۵۳۱۱/۲۳ سا همانت های 
پژوهشگاه نیرو واقع در تهران - شهرک غرب -انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری) پژوهشگاه نیرو تشکیل می‌شود. 

بدینوسیله از سس‌هامداران گرامی و یا وکلای قانونی آنان دعوت می شسود به منظور اخذ برگ حضور در جلسه از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ 
روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه با در دست داشتن اصل برگ سهام. و کالت‌نامه یا ب رگ نمایند گی معتبر و کارت ملی به اداره سهام شر کت 
واقع‌در بزرگراه همت -اول سردار جنگل -ساختمان شر کت مخابرات ایران مراجعه و يا از طریق سایت اینترنتی شرکت به آدرس ۲۷۱۷۱۷۰۵117 


ی ۶۰مالف 


7 بر 
آگھی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت‌دوم) 
شرکت‌تعاونی مسکن شماره ۲ کار کنان آتش‌نشانی تهران 
از اعضای محترم دعوت می‌شود در مجمع مذکور در ساعت ۱۴/۰۰ روز سه‌شنبه مورخه ۱۳۹۴/۲/۲۹ 
درمحل ایستگاه ۶۱ اقدسیه حضور به هم رسانید. دستور چلسه: ۱- تغییر آدرس تعاونی ۲- تصویب 


۳-انتخاب حسابرس و بازرسان قانونی شر کت 
۴-تعیین روزنامه کثیرالانتشار 


اساس‌نامه جدید مطابق با قوانین وزارت تعاون ۳- تغییر شسرایط اختصاصی عضویت ( بند ب ماده ۱۲ 
اساسنامه) و کالت‌ها: در صورتی که حضور عضوی در مجمع میس نباشد می‌تواند حق حضور و اعمال 


اقدام نمایند. ۵ تغییر اعضاء هیئت‌مدیره دعوت بعمل خواهد آورد. ضمنا در قبال ارائه مدارک ارزیابی وجهی دریافت رأی از سوی خود را به نماینده تامالاختیار خود واگذار نماید. در این صورت هر شخص عضو می تواند 
ق 1 سا ۱ که د لاح عاد راد نخواهد شد وکالت سهنفر دیگر و هر غیر عضو وکالت یک‌نفر را بپذیرد. همچنین برگه‌های نمایندگی مزبور با امضای 
دستور جلسه: یر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد. ame‏ نحو : E EO EIEN‏ 

2 ً هیئت شر کت مس : هیئت مدیره 
هام کرش هنت مد یهد حصوص عماح دسال ا کے 5۲۱۲۲۹ ۲ یئت‌مدیره شر کت کلرپادت_ م | لے E‏ َ 
۲-استماع گزارش حساپرس و بازرس قانونی 2 و۳ a‏ ۳ 7 ۳ 
ا و تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی شتهی به ٩۳/۱۲/۲٩‏ و سود تقس توف باه a‏ ری امج و و یو وم موی وتو شرکت فولاد خوزستان 

ر 
و 5 « es‏ ابر رأی شماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۱۲۰۱۴۲۳۶ هیأت بن تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌ها ابررأی شماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۹۰۱۲۰۱۳۴۹۰هیأت د قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌ها 
اتب ایس ارس 5ے ال وعل ادوس کا دید رای شسعاه ۲۱۳۶۰۴۱۱۰۱۲۰۱۳۲۶ مت ال مف ان مین تیف شمیت بت ای و ا ری شسماره KHOUZESTANSTEELCO Sa‏ 
2 4 7 فرزند عزیزاله به شماره شناسنامه ۱ صادره از سیرجان در یک قطعه زمین به مساحت ۷۳۶/۷۸ مترمربع پلاک ۲ فرعی از ۳۲۵ حبیب‌الله به شسماره شناسنامه ۳۰۶۰۰۷۳۳۷۶ صادره از سیر جان در یک باب خانه به مساحت ۲۴۵/۹۷ مترمربع پلاک ۲ ذ ها 
۵- تحت پاداش اعضای هيات e‏ اصلی راقع 13 کا از و ری K.S.C E ES e E‏ می‌عام 


اصلی واقع در بخش ۳۶ کرمان به آدرس: سیرجان صدرآباد خریداری از مالک رسمی آقای علیاکبر حسامی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می‌شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 


. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می‌شود در صورتی که 
باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 


محمدعلی احسانی محرز گردیده | 
اشخامی نسیت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داضت 


2 تسس و و تس سس رو و 


آگهی مناقصه عمومی یک مر حله‌ای 
شماره ۵۲۳۳۵۸۷۲ 


شر کت فو لاد خوزستان در نظر دارد عملیات استحصال فولاد از ضایعات فلزی و 
غیرفلزی واحد فولادسازی خود را به مدت سه سال به شرح ذیل از طریق مناقصه به 
یکی از شرکت‌هانی که دارای امکانات کافی, منانع انسانی مناسب, سوانق و تخارب 
اجرایی مرتبط کداقتصادی و گواهی صلاحیت معت می‌باشند واگذار نماید. 


۱ | اخذ رسیده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض» دادخواست خود را یه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت. خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض, دادخواست خود را به مراجع قضایی 
۷- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی و سایر موارد قانونی در سال .٩۴‏ " ۳ انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
E E SN 3‏ ت 5 ا ك ۰ تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ 
۸-سایر مواردی ر صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است. بات مد بر شر کت مخابر یران لیب رف تا ی E E‏ 
ےا 1 ےا "۳ ےا n‏ 


وزارت نیرو 


شر کت سهامی برق منطقهای کرمان آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای 
شماره ۹۴/۴ 


موضوع مناقصه: خرید تابلوهای شماره. گردش فازی و کد دیسپاچینگ خطوط به شرح مندرج در اسناد مناقصه 

تاریخ و محل فروش اسناد مناقصه: از تاریخ ٩۴/۲/۱۶‏ لغایت ٩۴/۲/۲۳‏ به آدرس‌های ذیل مراجعه فرمایند. 

اتان نمی ای را اه یا و کال ع را ۱ د 

۲-کرمان -بلوار شهید عباسپور -ش ر کت سهامی برق منطقه‌ای کرمان -امور تدا رکات و قراردادها 

مبلغ خر ید اسناد مناقصه: ۲۰۰/۰۰۰ ریال واریز شده به شماره حساب سیبا ۲۱۷۵۰۹۳۸۰۶۰۰۸ نزد بانک ملی ایران -شعبه برق منطقه‌ای کرمان. 

مبلغ و نوع تضمین شر کت در مناقصه: رسید بانکی واریز شده به شماره حساب سیبا ۰۸ ۹٩۳۸۰۶۰‏ ۲۱۷۵۰ بانک ملی ایران -شعبه برق منطقه‌ای کرمان 

باضمانت‌نامه بانکی به مبلغ ۱۷۰/۲۵۶/۵۰۰ ریال 

مهلت تحویل پا کت‌های مناقصه: حداکثر تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ٩۴/۳۱۴‏ 

محل تحویل پا کت‌های مناقصه: کرمان -بلوار شهید عباسپور -اداره دبیرخانه شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان. 

زمان و محل باز گشایی پا کت‌های مناقصه: ساعت ۱۳:۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ٩۴/۳/۵‏ ساختمان شماره یک -طبقه دوم (اتاق کنفرانس) شر کت سهامی 

برق منطقه‌ای کرمان. : 

-به پیشنهادهایی که فاقد سپرده با امضاء مشروطء مخدوش. سپرده‌های کمتر از میزان مقرر» چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضای مدت 

مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

حس این آگهی در سایت اینترنتی به آدرس‌های 1615۰1000۲8۰1۴  ))0:/‏ ۱۲۲۲۲۷۰۱۵۲6۰۵۰1۲ و 1۳ 3111۳.01۳8 21 ]۰ WW‏ در دسترس می‌باشد. 
روابط عمومی شر کت سهامی برق منطقه‌ای کرمان 


گهی ماقصه عمومی یک مر حله‌ای نوبت دوم) 


نظر دارد با استناد به مجوز شماره ۴/۶ مورخ ۱۳۹۴/۱/۶ شورای اسلامی شهر الیگودرز پروژه مشروح ذیل را به شخص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید 


از کلیه داوطلبان شر کت در مناقصه دعوت می‌ شود با رعایت موارد ذیل در 
سعاعات اداری جهت اقدام مقتضی به آدرس اهواز کیلومتر ۱۰ جاده اهواز - 
بندرامام خمینی شرکت فولاد خوزستان -واحد خرید خدمات - قراردادهای حمل 
و نقل و خدمات عمومی تلفن ۰۶۱۳۲۱۳۶۴۳۸ و دورنگار ۰۶۱-۳۲۹۰۸۱۴۲ یا 
پایگاه اطلاع‌رسانی 165017 ۷۷ ۷۷ ۲۷ با ارائه معرفی‌نامه معتبر مراجعه فرمایند. 
۱)ضمن کسب اطلاعات لازم و اعلام آمادگی پرسشنامه ارزیابی پیمانکاران را از 
منوی پورتال تأمین کنندگان - شناسایی تأمین کنندگان پایگاه اطلاع‌رسانی فوق 
دریافت. تکمیل و تا تاریخ ۹۳/۲/۲۳ ارائه گردد. 

۲) دریافت اسناد مناقصه «پس از تائید واحد ارزیابی فنی پیمانکاران) در تاریخ 
۹ در قبال ارائه اصل رسید واریز مبلغ /۰۰۰ر ۵۰۰ ریال(غیرقابل استرداد) 
در وجه شرکت فولاد خوزستان. 

۳) تحویل پيشنهادها تا تاریخ ۹۴۱۳/۱۱ 

۴) تاریخ گشایش پاکت‌های پیشنهاد قیمت مورخ ٩۴۱۳/۱۲‏ 

۵ ملع تسین شرت کر مداد )هدرد د ور ھا رال 

۶) نوع تضمین: الف) ضمانتنامه معتبر بانکی 

ب) چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فولاد خوزستان 

۷ شماره حساب‌های واریز وجه: 
الف) حساب سپهر ۱۰۰۳۰۴۴۵۲۰۰۱ 
ب) حساب سیبا ۰۱۰۲۵۱۳۱۸۶۰۰۲ بانک ملی شعبه مجتمع فولاد اهواز کد ۶۵۳۲ 
روابط عمومی شر کت فولاد خوزستان 


شهرداری الیگودرز در ذ 
مشخصات پروژه: 


نوبت دوم 


رتبه موردنیاز] مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه آمبلغ خرید اسناد | فهرست پایه 
۰۰ ريال ۰۰ ریال | ۹۴ابنیه 
۰۰ ريال ۷۰۰/۰۰۰ ريال أ ۴بنیه 
۰۰ وربال ۶۰۰/۰۰ ريال | ۹۴ ابنیه 


اصلاح هندسی میدان ولیعصر شمالی 
پیاده روسازی معابر 


۰۰۰/۰ ريال 
۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال 


احداث و بازسازی کانال‌های رودخانه و سطح شهر | ۲۱۷۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰ ربال 


شرایط مناقصه: 

۱-متقاضی‌ ان می‌توانند همه روزه در وقت اداری به مدت ۱۰ روز کاری پس از درج آگهی 
روزنامه جهت خرید اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل گواهینامه تایید صلاحیت معتبر 
شر کت به واحد امور قراردادهای شهرداری الیگودرز مراجعه نمایند. 

۲-متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع مناقصه همه 
روزه در وقت اداری با شماره تلفن ۰۶۶-۴۳۲۲۵۶۹۲ واحد امور قراردادهای شهرداری 
۲ شرکت کنندگان در مناقصه. اسناد مناقصه و پیشنهادهای قیمت خود را باید 
در پاکت‌های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین شر کت در مناقصه و گواهی 


نوبت دوم به مدت ۵ روز کاری تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 

هرک کنندگان در متاقسه مالغ رید اس فاد ماقضه ا ا شماره 
۶ نزد بانک ملت واریز نمایند. 

۶-به پیشنهادهای (مخدوش -مبهم -دارای شرط -ناقص) و به پیشنهادهای فاقد سپرده. 
سپرده‌های مخدوش. سپرده‌های کمتر از میزان مقر چک شخصی و نظایر آن و نیز 
پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل شهرداری شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۷-شسهرداری در رد یا قبول هریک یا تمام پيشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد 
مختار است. 

۸ کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار است. 

تائید صلاحیت معتبر در رشسته مورد نظر و اساس‌نامه و رزومهکاری و قراردادهای ‏ 4-هزینه چاپ آگهی روزنامه به عهده برندگان مناقصه می‌باشد. 
عمرانی مرتبط با موضوع مناقصه رادر (پاکت السف) و پیش نهاد قیمت را در 
(پاکت ب) قرار دهند و هر دو پاکت را در یک پاکت قرارداده و در وقت قانونی ثبت دبیرخانه 
شهرداری نمایند. 

۴-متقاضیان می‌بایست همراه پیشنهاد قیمت خود مبلغ تضمین شر کت در مناقصه را به 
صورت ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه و همراه پیشنهاد قیمت از تاریخ پایانی مدت فراخوان 


اوا بای کک کے از علام ید وا عد|موقراردادها جهت 
تنظیم قرارداد مراجعه نماید. در غیر این‌صورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و با نفر 
دوم قرارداد منعقد می گردد. 

۱-اين آگهی از طریق سایت شهرداری الیگودرز به آدرس 1۳ 7( 01277 ۲۲۱۷۷۸۰2112010 
قابل دسترسی می‌باشد. پاراحمدی - شهر دار الیگودرز 


۰ بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز کد ۳۸۸۲ 


۱ 
| 


وزير امورخارجه ابالات متحده امریکا 
۲۰۱۳-۰۹ 


ترجمه: 


علی اکبر عبدالرشیدی. 110 


در بهار آن سال هزاران زن از هر گروه و طبقه مسیحی و مسلمان, 
به خیابان ها ریختند و راه پیمایی کردند. سرود خواندند و نماز به 
اور همه لباس سفید بر تن کرده در زیر تابش آفتاب گرم 
بت ی ار رب مر 
می‌کردند که روی آن نوشته شده بود آزنان لیبریا خواهان صلح هستند . 
جنگ سالاران لیبریا در ابتدا کوشیدند آنها را نادیده بگیرند. . بعد تصمیم 
گرفتند آنها را متفرق کنند اما زان معترض حاضر به ترک محل نبودند. 
سرانجام جنگ سالاران با آغاز گفتگو موافقت کردند. اما گفتگوها آنقدر 
کش پیدا کرد و در جاده سنگلاخ پیش رفت که گروهی از زنان برای 
و رای ی 
رفتند و در آنجا متحصن شدند. دست در دست هم درها و پنجره‌ها 
را بستند و آنقدر منتظر شدند تا مردان داحل سالن به توافق رسیدند. 
این حکایت در یک مستند با نام "دعاکن شيطان به جهنم برگردد" به 
تصوی ا دم کک ا ا 

در نهایت موافقتنامه صلح به امضا رسید. چارلز تایلور دیکتاتور از 
کشور کرت اما زناد لیبربا E‏ تمام هم عود را صرف 
کردند تا اطمینان حاصل کنند صلح» lT‏ 
برای خانواده‌های انها نتایجی در بر خواهد داشت و کشورشان هم 
به آشتی و تفاهم خواهد رسید. در سال ۲۰۰۵ نیز یکی از آدم‌های 
خودشان را برای ریاست جمهوری انتخاب کردند. الن جانسون سرلیف ( 
به عنوان اولین زن در افریقا به ریاست جمهوری لیبریا رسید و بعدا 
جایزه صلح نوبل را هم تصاحب کرد. 

رئیس جمهور جانسون سرلیف مانند نلسون ماندلا فرزند یک 
رئیس قبیله بود. وقتی جوان بود اقتصاد و سیاست عمومی را در 
تا ی امس کار ال ۱۹ ار دا کی واه 
به دانشگاه هاروارد دانشنامه کارشناسی ارشد گرفت. در کشورش وارد 
فعالیت های سیاسی درخشانی شد. معاونت وزارت دارایی را بر عهده 
گرفت. بعد در سال ۱۹۸۰ وقتی کودتا دولت وقت لیبریا را سرنگون 
کو ار سر کرت ما رار اک ها و سے پاک کاک 
در سال ۱۹۸۵ به لیبریا بازگشت و خود را نامزد مقام معاونت ریاست 
جمهوری کرد اما به دلیل انتقاد از رژیم سرکوبگر دیکتاتور ساموئل دو" 
دستگیر و زندانی شد.فریاد جهانی علیه این دستگیری سبب شد وی 
بخشیده شود. نامزد سنا شد و کرسی سناتوری کشورش را تصاحب 
کرد اما به عنوان اعتراض از رفتن به سنا خودداری کرد. دوباره دستگیر 
و ی د ا ۱ درل ی در بالات متا ام کارا 
آغاز کرد. در سال ۱۹۹۷ به کشورش بازگشت. این بار عزم مبارزه برای 
تصاحب مقام ریاست جمهوری را کرد و به رقابت با چارلز تایلور 
پرداخت. در این انتخابات نفر دوم شد. دوباره به تبعید اجباری رفت. 
در سال ۲۰۰۳ که جنگ داخلی در لیبریا پایان یافت و چارلز تایلور 
استعفا داده سرلیف به کشورش بازگشت و سرانجام در سال ۲۰۰۵ این 
رال ا در سال ۰۱۱ ۰ هم برای بار دوم به همین مقام 
برگزیده شد.لیبریا تحت رهبری جانسون سرلیف بازسازی را آغاز کرد. 
دولت سیاست های مالی مسئولانه تری را اتخاذ و مبارزه با فساد و 
حرکت به سمت شفافیت بیشتر را اغاز کرد. لیبریا در حوزه پرداخت 
بدهی‌های خود و اصلاحات ارضی پیشرفت و اقتصاد لیبریا علیرغم 
بحران اقتصادی بین‌المللی رشد کرد. تحصیل برای کودکان دبستانی 
حتی دختران. اجباری و مجانی اعلام شد. جانسون سرلیف به سختی 
کوشید خدمات امنیتی را اصلاح کند و حکومت قانون را به گونه‌ای 
که برای مردم قابل اعتماد باشد برقرار کرد. 


پی نویس: 


ادامه دارد 


11-۶۱90 Johnson Sirleaf 
12-Samuel Doe 


آگھی تغییرات شر کت صنایع بهین الماس اشتهار د سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۳۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۴۶۵۹ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالحسین بازرگان به شماره ملی ۰۰۳۷۸۵۷۹۶۷ به سمت 
رکیش فت من رة ناص نبان به ماره مل :۲۷۵۲۲۹۱۱۳۹ یه سمت نانب رت 
هیئت‌مدیره و مدیرعامل منصور نباتی به شماره ملی ۲۷۵۳۴۰۰۷۰۹ به سمت عضو 
هیئت‌مدیره هومن نباتی به شماره ملی ۰۰۶۲۴۲۲۰۲۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره 
مهردادنباتی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۵۱۹۵۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ناهید انواری 
به شماره ملی ۰۰۳۸۸۸۹۸۳۸ به سمت عضو علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد تعهدآور اعم از چک و سفته با امضای مدیرعامل و 
یکی از اعضای هیأت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.نادر صالحی ارشلو به شماره 
ملی ۰۸۷۲۲۶۵۲۶۶ به س مت بازرس اصلی وشهین وطن زبس ت به شماره مل 
۵ »۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت ها و موسسات غیر تجاری تبران 
۱ ۸۶۰ امالف 
آگهی تغیبرات شر کت خدمات ارزی و صرافی سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۳۷۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ 
و مجوز شماره ۲۰۸۰۰۴ مورخ ٩۳/۸/۳‏ بانک مرکزی جموری اسلامی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شسد: بانک کش‌اورزی به ش .م ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ و شرکت خدمات 
پشتیبانی مهر ۷۸ به ش.م ۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹ و شرکت کشت و صنعت کارون 
به ش.م ۱۰۴۲۰۰۴۵۶۲۹ و شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی به ش.م 
۰۰ و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به ش.م ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ به 
عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسناد واملا ک کشور 
اداره ثبت شر کت‌هاو موسسات غیر تجاری تبران 
۶ ۱۳۸۸۵۹ /مالف 
هه هه هد همزمز زد زد 
آکهی تغیبرات شر کت صنایع انرژی بر دوران سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۰۲۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۸۹۴ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:محل شرکت به تهران. خیابان شریعتی» خیابان داوود گلنبی. میدان 
احمدی روشن (کاے سایق ساختمان تاره یی طیقه ۲ واحد ۱ کہ 
۴ می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت ‌ هاو موسسات غیر تجاری تبران 
۱۳۸۸۵۸۴ /مالف 
اد ده زد هه هه زد همزمز عم زد 
آگهی تغیبرات شر کت گسترش معادن و صنایع سنگ گوهر سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۱۱۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۵۹۶۳ 
به استتاد هو تجا هیکت مدیره مورخ ۱۳۹۲/۳۷/۲۶۱ تصم مات وی انحان شه 
سمت اعضا هیات‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حکمت اله ملاصالحی به 
شماره ملی ۰۰۵۱۵۸۴۱۶۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره آقای مصطفی 
عزیزی شریف آباد به شماره ملی ۲۱ به سمت نایب رئيس هیئت‌مدیره 
آقای رضا سنگ قلعه به شماره ملی ۲۰۳۱۴۹۵۰۱۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک. سفته. بروات» قراردادها و عقود اسلامی 
پاامصام هی عل و یک از اعا همه هیناه شوت مت رای اد 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تبران 
۵ ۱۳۸۸۵۷/مالف 
اد اد اد E HE E E‏ اد اد جرد E jE E jE‏ برد جرد اد لد اعد اد جرد اد اد جع اد ود اد HE‏ اعد اد جرد E E jE‏ 
آ گهی تغییر ات شر کت گر وه سرمابه گذاری سایپا سهامی عام 
به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ 
به استناد صورتجلسه هیفت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ و مجوز شماره ۱۲۱/۲۹۶۲۲۱ 
مورح ۱۲/۱۰/۰۲ سازمان بورس واورای بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید 
مدنی کد ملی ۰۰۴۳۷۴۱۸۹۲۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت مرکز 
تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا و آقای جمشید ایمانی کتک لاهیجانی کد 
ملی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت تولیدی موتور 
تس رایس ال تاو افای ان ید E O LL‏ 
مدیرعامل و عضو هیشت مدیره نماینده شرکت ایرانی تولید تومبیل سایپا و آقای محمود 
دودانگه کد ملی ۵۰۹۹۶۹۰۲۵۴ نماینده شرکت بازرگانی سایپا یدک و آقای حسن 
امیری هنزکی کد ملی ۰۰۵۲۳۱۵۶۳۰ نماینده شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا و 
آقای مجید شاطری کد ملی ۱۲۶۲۲۴۰۷۹۴ نماینده شرکت پارس خودرو و آقای مهدی 
محمد رضایی کد ملی ۲۷۵۰۵۸۳۹۲۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی 
نیوان ابتکار به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. اختیارات من درج در بندهای ۰۱ ۰۵ ۸۷ ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۴۰۱۳ ۰۸۱۵ ۰۱۶ ۰۲۱۰۱۸ ۰۲۲ 
سا تام با مات در باس انواع شرت‌ها وموسسات دیکر وبا نود 
به آیین‌نامه معاملات سهام مصوب هیئت مدیره) ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض 
گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانک‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مذیره 
همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره 
نایار دس کات مطیر کر دررن وتات نی وانانی با کال در 
یاه رس ال کے یک اراعضای مت مر اک مر اه 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موّسسات غیر تجاری تبران 
۲ ۱۳۸۸۵۰۱ /م الف 
۳ 


سرویس خارجی:سه ویژگی بارز شرایط 
حاکم بر یمن را به گونه ای متمایز می کند 
که لزوم احتیاط آمریکا را می طلبد و دولت 
واشنگتن را به تأمل هر چه بیشتر در انتخاب 
رویکرد درست دعوت می کند. 

نخست آنکه بحران یمن بسیار پیچید 
است. یکی از وجوه چ ا 
حضور خطرناکترین ا القاعده در 
شبه جزیره عربستان است که از قضا دشمنی 
دیرینه‌ای با حوئی های یمن دارند و جالب 
آنکه همین حوثی ها از جانب «علی عبدالّه 
صالح» حمایت می شوند که بیش از سه دهه 
بر یمن حکومت داشته و زمانی متحد کلیدی 
آمریکا محسوب می شد. اکنون دولت واشنگتن 
باید تصمیم بگیرد که دشمنی اش با حوٹی‌ها به 
نفع القاعده تمام می شود و ایا این به راستی 
در جهت منافع آمریکاست؟ 

دوم آنکه جنگ یمن بیش از هر چیز از 
اختلافات داخلی این کشور ريشه می گیرد و 
این حقیقت از سوی آنهایی که تمایل دارند 
حوثی ها را بازوی عملیاتی ایران در مناقشات 
منطقه ای جلوه دهند نادیده گرفته می شود. 
قضیه اصلا به این نحو نیست. حوئی ها 
از مدت ها پیش تحت سلطه بوده اند و 
توفیقات اخیر آنها هم ناشی از همراهی دیگر 
گرؤوهای ضعیف پسی اه که مطالات 
سیاسی مشترکی دارند . 

سوم آنکه انگیزه عربستان سعودی و دیگر 
کشورهای درگیر در جنگ یمن در همسویی 
با منافع آمریکا نیسست. یکی از دلایل اعراب 
برای تحمیل جنگ به یمن دامن زدن به آتش 
اختلافات فرقه ای بوده است و اصلا به 
دولت واشنگتن نیست که با جانبداری از آنها 
خود را مخالف یا موافق یکی از فرقه های 
جهان اسلام معرفی کند. 

انگیزه دیگر دولت ریاض. تصرف مناطقی 
از یمن به امید تحقق رویای تسلط محض بر 
شبه جزیره عربستان است. اعراب دائما نقش 
ایران را در حوادث یمن پررنگ می کنند اما 
واقعیت آن اسست که دلخوری آنها بیشتر از 
خود حوثی ها است که هرگز سر تسلیم در 
برابر عربستان خم نکردند. البته» تسلط عربستان 
سعودی بر همسایگانش نیز به نفع آمریکا 
نیت .اکنون این سؤال وجود دارد که چرا 
آمریکا علیرغم آگاهی از پیچیدگی های حاکم 
بر شرایط یمن دست به حمایت از عربستان 
سعودی زده است. گفته می شود که دولت 
اویاما برای فرونشاندن خشم اعراب از توافق 
هسه اق با یزان باکر حمایث از اھا در 
جنگ یمن افتاده است. 

اگر این موضوع واقعیت داشته باشد و به 
ثمر رساندن مذاکرات هسته ای و در نهایت 
تغییر دیپلماسی آمریکا در خاورمیانه در گرو 
همراهی با اعراب باشد شاید بتوان امیدوار 
ر کرک مرکا ی ات 
قابل پیش بینی» در نهایت نتایج مثبتی را به 
e‏ 
پیچیدگی هایی که به آن اشاره شد به منزله 
درسی برای واشنگتن است مبنی بر اينکه 
شاید بهتر است آمریکا جانب احتیاط را نگه 
دارد و این بار هم اقدام به طرفداری از یک 
گروه خاص نکند. 

زدیگر مې غالاری ران مو 
سیاسی در تحلیلی در روزنامه رای الیوم با 
این مقدمه نوشت: شبکه‌های ماهواره‌ای عربی 
مخصوصا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 
به طور گسترده اخبار بمباران هوایی در یمن و 


هدف‌هایی که تخریب می‌شوند رابا سرخوشی 
بی سا ماو می کب ها بوک این 
شبکه‌ها تصاویر شهروندان بی‌گناه یمن که 
در اثر این بمباران‌ها کشته می‌شوند را نشان 
می‌دهند در حالی که سازمان ملل اعلام کرده 
که شمار کشته‌ها به ٠۰٠١‏ تن و زخمی‌ها نیز 
به ۳۰۰۰ تن رسیده است. 

همین شبکه‌های تلویزیونی از ابتدا و 
همچنان تصاویر اجساد غیرنظامیان را که در 
اثر حملات موشکی در سوریه کشته می‌شدند 
با قربالیان #اعش جر عواق و کوه ستجار رابه 
طور گسترده منتشر می‌کردند. این شبکه‌ها به 
دلایلی که ما قطعا می‌دانيم تاکنون یک تصویر 


بنادر و فرودگاه‌های تخریب شده رنج می‌برند 
و یمن در وضعیت انزوای کامل به سر می‌برد 
و با دنیای خارج ارتباطی ندارد. 

مذهبشان برای نجات جان خود اجازه ندارند 
به کشورهای همسایه مهاجرت کنند انچنان که 
در همه جنگ ها به جز جنگ غزه شاهد این 
مهاجرت‌ها بوده‌ایم و عجیب انکه کشورهای 
مس پات پم ملیعی مید رای ار جر 
ی 
الان نتوانستیم اتش بس اتسانی در يمن برقرار 
کنیم تا انجمن‌های خیریه کمک‌های خود را 
به دست شهروندان یمنی برسانند و پزشکان 
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صورت نگرفته است گویی مردم یمن که در 
این جنگ کشته می‌شوند اصلا انسان نیستند. 
ما اینجا از جانب همه قربانیان این جنگ سخن 
می گوییم و در جبهه اثتلاف حوئی‌ها یا جبهه 
هادی. رئیس جمهوری مستعفی و حامیان وی 
در کشورهای حوزه خلیج فارس نايستاده‌ايم. 
همه انها خانواده برادران. فرزندان. خواهران 
مادران و کودکان ما هستند. 

سلسله آدم کشی‌ها توسط تروریست‌هادر 
سوریه از دهها کشته شروع شد و به ۱0۵۰ 
هزار رسید از خداوند عاجزانه می‌خواهیم که 
شسمار مرگ بی‌گناهان یمن را در علد ۱۰۰۰ 
اول متوقف کند چرا که برای مردم این کشور 


و هرگونه زیاده روی در این بازرسی يا 
"تجاوز ‏ عامدانه و يا غیرعامدانه احتمال دارد 
که جرقه جنگی منطقه‌ای را روشن کند که 
باشد و سلل‌ها بدون هیچ نتیجه‌ای مانند 
هشت سال جنگ ايران و عراق ادامه پابد. 
به همین دلیل و دلایلی دیگر امیدواریم که 
کرد و آوردن طرف‌های ذزگیر به پشت 
میز مذاکره بدون هیچ پیش شرطی به جز 
یمن. بازسازی زیرساخت‌های دولتی براساس 
دموکراسی. عدالت و مساوات. برقراری زند گی 


ز کودکان یمنی کشته و زخمی شده را منتشر 
نکرده‌اند و مدعی رعایت اخلاق حرفه‌ای و 
تحلیلی هستند و همواره برحی شعار آنظر من 
و نظر دیگری" را سر می‌دهند. این شبکه‌ها 
به گونه‌ای اخبار یمن را منعکس می‌کنند که 
گویی در جنگ کنونی یمن که از حدود چهار 
هفته قبل آغاز شده از گلوله‌های گل و ریحان 
استفاده می‌شود و نه موشک‌های ساخت امریکا 
که کلاهک‌هایی با قدرت تخریب و کشتار بالا 
حمل می کنند. وضعیت اسفناک انسانی در یمن 
به اوج خود رسیده است این تنها سخن ما 
نیست. بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل نیز 
اتش بس فوری برای ارسال کمک‌های انسانی 
و مواد غذایی برای چندین میلیون یمنی تحت 
محاصره را خواستار شد اما فریادهای او تاکنون 
گوش شنوایی نیافته است.بیشتر شهرهای یمن 
از جمله دو پاپتخت شمالۍ و جنوبۍ موقت 
و دائمی|اث ش از قطع نیمه کامل برق» آب و 
سوخت. نبود مواد اوليه» غذا و دارو تعطیلی 


فرصت مداوای هزاران مجروح این جنگ 
را به دست اورند؟ پس ارزش‌های انسانی 
کجا هستند و چرا این ارزش‌ها از قلب‌های 
طرف‌های جنگ دور شده است؟ آنچه این 
روزها می‌شنویم خبرهای تخریب اهداف و 
انبارهای تسلیحاتی در نقاط مختلف یمن و 
رزمایش‌های نظامی. هوایی. زمینی و دریایی 
و شرکت جنگنده‌های این کشورها در این 
حملات هوایی در مسابقه‌ای است که ساکنان 
غزه هم از آن رنج برده‌اند. 
یھ کی شوت بر 
آلمان" در جنگ جهانی نی دوم 
و عدن وضعیت شهر تاریخی لنینگراد با شهر 
سن‌پترزبورگ روسیه را یافته است .سه هفته 
کامل از آغاز بمباران شهرهای یمن و اهداف 
مورد نظر گذشته است ولی هنوز هیچ گونه 
تلاش واقعی از سوی طرف‌های درگیر در 
یمن برای آغاز گفتگوها با هدف دستیابی به 
راه حل "سیاسی" که مانع خونریزی‌ها شود 


پایتخت آرایش 


طعم گرسنگی. محرومیت و فقر کافی است و 
این کشور در لیست بیست کشور فقیر جهان 
قرار دارد در حالی که در همستایگی خود 
کشورهای عربی هستند که حساب پول‌های 
صدهامیلیاردی خود را ندارند و نمی‌دانند 
چگونه آن را خرج کنند و با آنها چه کنند.بله 
احتمال درگیری منطقه‌ای وجود دارد. 

در تنگه باب المندب رزم ناوهای مصری: 
غریستاتی بو ایراتی حضویر دارگ که تاگنون ما 
خبری از مشارکت این رزم ناوها در جنگ‌هایی 
که اسرائیل به راه انداخته نشنیده‌ایم. من باز 
هم باید بگویم تاکنون منطقه شاهد حضور این 
تعصداد جنگنده در جنگی در خاورمیانه نبوده 
و رقابت کش ورها برای ارسال جنگنده برای 
حضور در جنگ یمن بی‌سابقه بوده است. 

احتمال درگیری وجود دارد یک طرف 
عربستانایران را به بازرسی کشتی‌هایی تهدید 
می‌کند آنهم با این ادعا که به انتقال سلا 
برای حوئی‌ها و هم‌پیمان‌هایش مشکوک است 


در دوراهی تصمیم گیری 


مسالمت‌آمیز میان تمامی گروه‌های مردمی و 
تشکیل کشور متحد به نتیجه برسد. 

مردم یمن که نماد کرامت. جوانمردی و 
خویشتنداری هستند هرگز از سوی برادران 
خود مهربانی ندیده‌اند؛ برادرانی که یمن را فقیر 
و در حاشیه نگه داشتند و درهای زندگی را 
به روی انان بستند. مردم یمن در صورتی که 
این برادران خود را براساس اصالت و کرامت 
اخلاقی ببخشند و از شم خود که در طول 
تاریخ هر متجاوزی را شکست داده و چون 
کوه ایستاده است. صرف نظر کنند؛ هرگز این 
بی‌مهری را فراموش نخواهند کرد. 

در این حال»روابط میان حزب‌الله لبنان و 
عربستان در طول تاریخ همواره دچار پیچید گی 
بوده است و نه تنها رابطه دوستانه‌ای میان انها 
حاکم نبوده بلکه این ارتباط هنوز پ پیچیده و تیره 
و تار است و همزمان با تچاوزهای عربستان 
به یمن این اختلافات کاملا علنی شده استا: 
روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی تحت عنوان 
«عوامل زمینه‌ساز مخالفت حزب‌اللّه با عربستان» 
به بررسی عوامل گسترش مخالفت حزب‌اله 
لبنان با عربستان پرداخته است. 

حزب‌اله لبنان و عربسستان هیچ‌گاه به 
طور مستقیم وارد مبارزه علنی نش‌ده و به 
طور غیرمستقيم با یکدیگر اختلافاتی داشته‌اند. 
حزب‌الله همواره سعی می‌کرد که به طور 
علنی طرف اصلی در این رویارویی نباشد اما 
عربستان در تلاش بوده تا از طریق همپیمانان 
خود به ویژه جریان المستقبل به عنوان طرف 
مستقیم در رویارویی با حزب‌الله باشد. 

اکنون» پس از ورود عربستان به جنگ 
و تجاوز مستقيم عليه ملت یمن. حزب‌الّه 
لبنان هرگونه محافظه‌کاری در خصوص روابط 
خود با عربسستان را کنار گذاشته و با اعلام 
حالت «دشمنی اشکار با عربستان» به حمایت 
از مردم یمن پرداخته و به طور بی‌س‌ابقه‌ای 
حمله مستقیم خود عليه رژیم عربستان را آغاز 
کرده است. سوالی که در این مرحله مطرح 
می‌ش ود این است که حزب‌اللّه در موضع 
تحکمی و مخالفت خود ذ ت به عربستان 
نان می‌دهد که حزب‌اله لبنان حصومت و 
دشمنی خود با عربستان را به اوج می‌رساند 
چراکه سیدحسن نصرالله» رهبر مقاومت در 
سسخنان خود اعلام کرد که هیچ سقف و 
محدوده‌ای برای خحصومت خود عليه عربستان 


و تجاوزهای جنایتکارانه آن قائل نیست و با 
اعلام مخالفت اشکار خود با ال سعود. نشان 
داد که تبعات این اعلام اختلاف هیچ اهمیتی 
برای حزب‌الله ندارد. 

سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود 
این است که چرا حزب‌اله به طور مستقیم 
نظام حاکم عربستان را هدف خود قرار داده 
است؟اعضای حزب الله لبنان در پاسخ به این 
سوال دلایل مختلفی را ذکر کرده‌اند : 
پس از بررسی‌های دقیق اتخاذ کرد و امیدوار 
حمایت کنند و از تعهدات خود برای رویارویی 
با عریستان پا پس نکشند. 

به نظر می‌رسد هدف دوم از اتخاذ این 
میم واکتفن با وهای سک و برای 
که تاریخ را ورق می‌زنيم متوجه می‌شویم که 
عربسستان همواره سعی می‌کند قدرت سران 
مقاومت را در لبنان. سوریه و ایران» به ویژه 
قدرت حزب‌الله در منطقه را زیر سوال ببرد. 

عامل سوم رس‌اندن این پیام از سوی 
حزب‌الله به عربستان است که ما سالیان سال 
مقابل اقدامات شما سکوت کردیم و خشم 
خود را فرو بردیم اما اکنون اقدامات شما را 
و تهدیدات شما را جدی نمی‌گیريم و به 
شما اجازه نمی‌دهیم که از طریق سیاست‌های 
خود. مذاکره یا تحرکات مذهبی و فتنه‌انگیزی 
از ما باج‌گیری کنید. چراکه حزب‌اله مواضع 
خود را مشخص کرده و نمی گذارد که شما 
ان را شکست دهید بلکه این ما هستیم که در 
نهایت شما را شکست خواهیم داد. 

چهارم اینکه سیدحسن نصرالله در 
سخنرانی اخیر خود اعلام کرد که هجمه 
مستقيم و تند حزب‌الله عليه عربستان شبیه 
به ورود به یک جنگ مستقیم و علنی علیه 
عربستان است. 

پنجمین عامل اتخاذ اين موضع توسط 
حزب‌الله» مساله امروز یمن و فردای لبنان و 
سوریه است. حزب اف اعلام کرد خزستان از 
طریق حمله به یمن سعی دارد آتش جنگ 
را در منطقه شعله‌ور کند تا از این طریق 
هرچه سریعتر به دستاورد نظامی بزرگی در 
یمن برسد و پیروز شود و پس از ان مطمئنا 
هدفش را متمرکز سوریه خواهد کرد تا بشار 
اسد را شکست دهد و با رفتن به سمت لبنان. 
عزیپالله و همپیمانانش را شکست دغل 

اینکه حزب‌الله دفاع از ملت یمن 

آن هم در مقابله با حملات عربستان را جزو 
وظایف خود می‌داند و اينکه حزب‌اله باید 
در مقابله با تجاوزهای عربستانی که دیگر 
جنایاتش به اوج خود رسیده در کنار ملت 
ستمدیده یمن بایستد تا در نهایت با تمام قوا 
و بالا بردن توان خود و محاسبات 
تلاش‌های عربستان برای تجاوز به 
ناکام بگذارد. 

هفتم اینکه حزب‌الله مطمئن است که 
عربستان در این جنگ نتایج عکسی خواهد 
گرفت و شکست راه‌حل نظامی به معنای 
شکست جنگ عربستان است و شکست 
آلسعود در یمن به منزله ناکامی آن در 
تمامی زمینه‌هاست.در اخر ‏ حزب‌اله همزمان 
با تصولات داخلی یمن و ایجاد اختلافات 
مصنوعی ایجاد شده توسط سعودی‌ها اشکارا 


یمن را 


ادامه دارد 


آگهی تغیبرات شر کت مهندسی سر یر پی سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۳۹۱۳۲ و شناسه ملی ۰ ۱۰۱۰۲۷۹۹۸۷ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شدامحل شرکت 
به آدرس جدید: شهر تهران - خیابان شسهید فرحزادی - خیابان شهید حافظی -کوچه هما - کوچه ثقفی 
پلاک ۳۴ واحد یک کد پستی ۱۳۶۸۷۶۳۵۶۱ تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تبران 
۷ -۱۳۸۸۵۶ /مالف 
ده مد مد هم ۷ EN‏ ود 
آگهی تغیبراتش کت سامان بار ز سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۶۱۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۸۴۱ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شسد: به موضوع فعالیت شسرکت انجام هرگونه عملیات و فعالیت مستقیم و غیرمستقیم در 
امور بازرگانی مالی و پیمانکاری مجاز منجمله کلیه امور مربوط به واردات و صادرات کالا و 
محصولات و مصنوعات داخلی و خارجی اعم از مواد اولیه محصولات نیم ساخته ماشین الات 
ملزومات و تجهیزات مورد نیاز صنایع کور و يا تأمین مایحتاج عملیات و قراردادهای 
پیمانکاری در داخل یا خارج از کشر به طور کلی در چارچ وب قوانین ضوابط و مقررات 
موضوعه از سوی جمهوری اسلامی ایران» همکاری و مباشرت در امور مربوط به بهسازی تکمیل 
بازاریابی و فروش انواع قطأت منفصله مورد مصرف در صنایع داخلی و یا اقدام به صدور این 
گونه قطعات به خارج در راستای فعالیت مشروحه در این بند -مبادرت به ارائه هر نوع سرویس 
مرتبط با امور بازرگانی داخلی و خارجی -مدیریت برنامه‌ریزی و پیاده سازی آموزش‌های 
تخصصی و تحقیقاتی به منظور توسعه مهارت‌های مورد نیاز صنایع خصوصا صنعت لاستیک 
کشور - اقدام به سرمایه گذاری از طریق تاسیس شرکت‌ها و مسسات جدید یا مشارکت در 
شسرکت‌های موجود از طریق خرید یا تعهد سهام این گونه شر کت‌ها بالاخص شرکت‌های 
پذیرفته شده در بورس با رعایت قوانین و مقررات بازار سسرمایه - اخذ هرگونه وام و اعتبار و 
سرمایه گذاری از منابع داخلی و خارجی تحت هر عنوان - نیز خرید و فروش مبادله یا انتقال 
فناوری و دانش فنی و عقد هر نوع قرارداد در این زمینه‌ها - ارائه خدمات تخصصی و مشاورتی 
به اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی در قبال حقالزحمه - به طور کلی شرکت می‌تواند به 
کلیه عملیات و معاملات مجاز بازرگانی و با خدماتی که مستقیما با به طور غیرمستقیم با تمام 
ابا هر یک از موضوعات شرکت که فوقا به آن اشاره شده است و یا برای انجام موضوع شرکت 
ضروری یا مفید باشد از جمله و بدون قید انحصار شامل توزیع و پخش کالاها مبادرت نماید به 
مدت نامحدود الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و هم چنین اساسنامه 
جدید مشتمل بر ۶۳ ماده و ٩‏ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تبران 
ی بر الف 
selef‏ ۳ ۳ 
آگهی تغیبرات شرا کت توسعهپتروشیمی هزاره‌سوم مهامی خاس 
به شماره ثبت ۳۸۱۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۲۱۸۴۸ 
به اسستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
مصطنی طهرانی صفا:۱ ۰۰۳۲۸۹۹۷۰ رئیس,هیفت مدیره به نمایندگی از شسسرکت بازرگانی 
پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۵۳۴ آقای سید ابوالحسن سید خاموشی 
۰ نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام) 
به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲ آقای جلیل سبحانی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ عضو هیئت مدیره به 
نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات شیمیایی صنایع پتروشیمی (سهامی 
خاص) به شناسه ملی ۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹ و آقای مهران معلمان به کد ملی ۰۰۳۰۷۹۷۳۴۹ په 
سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. همچنین حدود 
اختیارات مدیرعامل برابر ماده ۴۴ اساسنامه شرکت تعیین و تفویض گردید. هیئت مدیره علاوه 
بر اختیاراتی که اساسنامه شرکت جهت مدیرعامل قائل شده از اختیارات ماده ۴۰ اساسنامه 
نیز بندهای ۰۷ ٩۰۸‏ ۱۳۰۱۱۰۱۰ را به مدیرعامل تفویض می‌نماید. امضاء کلیه اسناد و اوراق 
تعهدآور از جمله چک‌هاء سفته‌هاء بروات و سایر اوراق تجارتی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و 
یک از اعضای ھت مدیره هیراه بام کے کت ودر غاب مدرغامل با لصا تس بان 
رئیس هیئت مدیره و عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات جاری و 
آداری شرکت با امضای مذیرعامل با مهر شرکت معتبر مي‌باشد. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موّسسات غیر تجاری تبران 
۲۳ ام الف 
اد ده هه هه هه هد اعد ام ام هم مه مه مود 
آگهی تغبیرات شر کت پر داخت الکتر و نیک بانک پاسار گاد سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۶۵۰۸۸ و شناسه ملی ۴۱۷ ۱۰۱۰۳۱۰۵ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۲/۰۸۱۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا 
هیئت مدیره به قرار ذیل: بانک پاسارگاد ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ به نمایندگی آقای احمد وادی دار 
۹ به سمت رئیس هیشت مدیره و شرکت کاشفان نواندیش پارس 
۹ ۱۱ به نمایندگی آقای ذبیحاله خزائی ۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹ به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۲۳ به نمایندگی آقای محمود 
پاینده داری نژاد ۰۰۴۴۱۳۷۰۸۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایهگذاری پارس 
آریان ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ به نمایندگی آقای اسعد نیازمند ۰۰۴۴۲۷۹۰۳۵ به عنوان عضو هیئت 
مذیره و شراکت ملاد کت نوآوران ۲ به نمایندگی آقای سید علی دانشگر 
۰ ۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمود رضاقلی به عنوان مدیرعامل انتخاب 
گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک» بروات» سفته‌ها و قراردادها با دو 
امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره 
e OS‏ مت دانسا AA‏ 
TS‏ ما ای رک ۱ 
معاونین و مدیران ذیربط مجاز می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق بندهای ۰۱۸۰۱۴ 
۲۲۳ ۶ ۰۴ ۱ء ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تبران 
۴ ۱۳۸۸۲۵۶ ام الف 


آکهی تغییرات ش کت داروسازی کوثر سهامی عام 
به‌شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:هیئت مدیره 
قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۲۷ اساس‌نامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود:- 
نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی, مؤسسات عمومی» مراجع قضایی و سایر 
اشسخاص حقیقی و حقوقی- تنظیمآئی‌نامه‌های داخلی شرکت از قبیل مالی» اداری. بازرگانی. 
فنی و غیره و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. - استخدام. عزل نصب پرسنل 
شامل کارکنان, روسا و مدیران شرکت بر اساس چارت سازمانی مصوب و همچنین تنبیه و تشویق 
آنان(در مورد مدیران با اطلاع هیئت مدیره) - تعیین حقوق و مزایای کلیه پرس‌نل شرکت به جز 
اعضاء هیئت مدیره و پرداخت مخارج و هزینه‌های مربوطه در چارچوب بودجه مصوب(تعیین و 
افزایش حقوق مدیران با هماهنگی رئیس هیئت مدیره)- پرداخت هزینه‌های شرکت در قالب 
بودجه و اختیارات مصوب هیئت مدیره اعم از جاری و سرمایه‌ای - تنظیم بودجه سالانه شرکت 
اعم جاری و سرمایه‌ای به همراه برنامه زمانبندی پروژهها و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی 
و تصویب - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل. کارمزد و سود تضمین 
شده و هزینه‌های متعلقه-هر نوع اصلاح و یا تغییر در قراردادهای منعقده که انجام آن ضروری 
باشد با مسئولیت مدیرعامل- خرید مواد اولیه لوازم یدکی قطعات ملزومات خدمات و سایر لوازم 
مورد نیاز شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مربوطه و رعایت صرفه و اصلاح شرکت - عقد قرارداد در 
چارچوب و سقف ریالی مجاز آئین‌نامه معاملات با امضاء مدیرعامل مجاز می‌باشد-عقد قرارداد 
خرید خدمت و استخدام موقت پر تنل صرفا با امضاء مدیرعامل - احذ اعتبار و وا بلند منت و 
کوتاه مدت از بانکها و مژسات در چارچوب مقررات و قوانین جاری به هر مبلغ و گزارش آن به 
هیئت مدیره - تعیین برنامه تولید محصولات شرکت. ارائه تخفیفات و ایجاد تسهیلات جهت 
فروش محصولات شرکت به شرکتهای توزیعی با درنظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موّسسات غیر تجاری تبران 
۸۲۰۳ امالف 
زد و دود دج دید ده ده زد اد اعد دز زد زد زد ود 
آگهی تغیبرات شر کت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس شر کت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ماده ۱۲ 
اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید(اعم از ادغام با 
سایر اشخاص حقوقی) و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.تادیه مبلغ اسمی جدید 
به یکی از طریق زیر امکان‌پذیر است:پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام بدیل مطلبات حال شده اشخاص 
از شرکت به سهام جدید.انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید 
به سرمایه شرکت. تبصره: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. ادغام سایر اشخاص حقوقی در 
شرکت.ماده ۱۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه یا 
نحلال یا ادغام سایر شرکت‌ها در شسرکت ی ادغام شرکت در سایر شرکتها منحصرا در صلاحیت مجمع 
عمومی فوق‌العاده است.ماده ۲۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:مواردی که تصمیمات مجمع عمومی 
متضمن یکی از موارد فیلباشد بایستی یک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرکز ثبت شرکنها 
ارسال گردد:انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.تصویب ترازنامه. کاهش یا افزایش یا ادغام و 
هر نوع تغییر در اساسنامه.تعیین روزنامه کثیرالانتشار ادغام یا انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.ماده 
۰ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید در مواردیکه بر O‏ ی 
از یان برود هبأت مدیره مکلف اسست بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نماد 
تا موضوع انحلال یا بقاء شسرکت را مورد شور و رأی قرار دهد.هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت 
ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده ۱۸ اساس‌نامه حاضر سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه 
موجود کاهش دهد. در صورتیکه هات مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید 
یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت 
را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. در موارد زیر: الف) وقتی که شر کت موضوعی را که برای آن 
تشکیل شده است ادحام داده ےد یا ادام آن غیرممکن شده باشدب) در صورتیکه شرکت برای مدت 
معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید گردد.ج) در 
صورت ورشکستگی, د) در هر موقع که مجمع فوقالعاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت 
بدهد.ه) در صورت صدور حکم قطعی دادگا با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت تشریفات 
قانونی شرکت می‌تواند با اشخاص حقوقی دیگر ادغام گردد. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موّسسات غیر تجاری تبران 
۲ ۱۳۸۸۲۷ امالف 
آگهی تغییر ات شر کت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام 
به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی 1۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰ 
به استناد صورتجلسه هیفت‌مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای شاهین کریمی با کد ملی ۲۱۲۱۲۶۶۹۵۱ به نمایندگی از شرکت تولید 
اتومل سای (سهایی عامبه شاه ملی ۰۱۳۸۵۵۱ ۱۳۱۰ به E‏ مذیرعاها و 
عضو هیات‌مدیره و آقای کاظم قائمی کیوی با کد ملی ۰۰۲۶۳۷۷۵۶۲ به نمایندگی 
شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری خودروی ساپیا دسهامی خاص) به شناسه ملی 
۱۰۱-۳۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای کامران صفوی با کد ملی 
۷ به نمایندگی از شرکت ساایپا دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی 
۹ به عنوان عضو هیات‌مدیره و آقای سید مصطفی تولیت با کد 
ملی ۱۲۶۲۲۲۰۰۰۹ به نمایندگی از شرکت زامیاد (سهامی عام) به شناسه ملی 
۴ به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا شاکری با 
کد ملی ۰۰۶۴۹۱۲۸۷۶ به نمایندگی از شرکت پارس خودرو (سهامی عام) به 
شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴ به عنوان عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی 
هیات‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات 
و کلیه قراردادهای تعهدآور با امصاء مدیرعامل و یکی از اعصاء هیات‌مدیره متفقا 
به همراه مهر شر کت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات‌مدیره به 
شاه یرتک سر وی اشت ا سای بل E E‏ ال و 
شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور -اداره ثبت شر کت‌هاو 
موسسات غیر تجاری تبران 


۱۳۱-۹ ۱۳۵ ا/م‌الف 


آ گهی تغییر ات شر کت تو سعه سر مایه گذاری باس مهر ابر انیان 

سهامی خاص به شماره ثبت 9۴۰۳۴۲۱۶ شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۵۵۵۰۶۹ 
به استناد صور تجلسه مجمع عموی فوق‌العاده مورخ ۷/۲۲ ۱۳۹۳/۰ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:محل شر کت به آدرس تهران خیابان عضدی‌جنوبیء» پلاک ۲ طبقه ۰۷ 

کدپستی ۱۵۹۸۷۱۸۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کتبا و موسسات غیر تجاری تیران 

۱۳۲۵۹۲-۶۴ /مالف 
دج CEILI LELE CEE ECELE‏ 
ere EE e‏ 
به شماره ثبت ۳۸۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ 

به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ تصیممات ذیل اتخاذ 
شد: - آقای عبدالحسین ثابت به شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ به نمایندگی از 
شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۰۹۰ به عنوان رئیس 
هیئت‌مدیره.- آقای علی رومی به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲ به نمایندگی از 
صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۳۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به عنوان مدیرعامل 
و نائب رئیس هیئت‌مدیره - آقای حسن رکنی به شماره ملی ۴۶۰۹۶۹۷۱۰۶ به 
نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ به عنوان 
عضو هیئت مدیره - آقای عباس کفاش طهرانی به شماره ملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ به 
نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی 
۷ ۱۳۰ به عنوان عضو هیئت‌مدیره.- آقای مرتضی داداش به شماره ملی 
۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به 
شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۲ به عنوان عضو هیئت‌مدیره.برای بقیه مدت تصدی 
هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با 
امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی (آقای طه خورسند با کد ملی ۳۲۳۰۰۴۰۴۵۷) 
و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره به همراه مهر 
شر کت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان 


jE je E ود‎ jE je E E E E E 


بااسضاءیکی ازااعضاء ت مدره به همراه مھر شرکت مغر مي‌باشد. - احتبارات 
هیئت‌مدیره مندرج در بندهای ۱۷۱۸-۱۹-۲۰ -۱۳- ۱۶-۷-۸۰۱۲ ماده ۵۱ 
اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تبران 
۶ -۱۳۹۸۶۱ /مالف 


آگهی تغیبرات ش کت فوب بریس سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۱۱۴۹۰ و شناسه ملی ۱۷ ۱۰۱۰۳۵۲۹۵ 
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به 
تغییر پلاک شرکت توسط شهرداری پلاک قانونی شرکت از ۱۷ به یک تغییر یافت 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تیبران 
۶۱ -۱۳۹۸۶۴ مالف 
اد ود ده هه اه اد دهع هه هه ههد 
آگهی تغییرات شر کت انرژی دانا سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۴۹۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۸۸۶۶ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به 
تصویب رسید.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب 
شد.موسسه حسابرس شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس 
اصلی واقای منصور شمس احمدی به شماره ا ۰۱۳۹۳۱۳۷۳۲ به عنوان بازر سس 
علو الیتال بای یک سال مالی انتخاب گردید: 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تبران 
۲۱ ۱۳۹۸۶۲۳ ا/م‌الف 
اد ده هه اه اه اه اعد دا از ام ام هم مد مد 
آگھی تغییر ات شر کت مهتاب سیر جم سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۲۹۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۳۸۶۰ 
به استناد صور تجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان به نمایندگی آقای دلاور نجفی حاجی پور 
به کد ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ به جای آقای منصور عرب یار محمدی به کد ملی 
عنوان رتیس هیات‌مدبره و شا رکت حمل نف ل ریلی تورالرضا 
اصفهان به شماره ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴ به نمایندگی احمد استاد حسین به کد 
ملی ۰۰۴۳۵۶۱۷۰۰۷ به سمت نائب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل. شرکت توسعه 
صنایع ریلی ابرانیان به ۵ ماره ملی ۱۰۱۰۲۳۷۲۹۷۲۳ -]نمایندگی فرهاد ظهور 
پرواز با کد ملی ۹۳۷۵۸۹۳۵۷ ۰ به عنوان عضو هیات‌مدیره. شسرکت فارسیسان 
آم اباد ارول ۸۷۷ ۱۰۹۲ بد مادک هومنک ات باک ما 
1 به عنوان عضو هیات‌مدیره» شر کت توسعه ترابر ایرانیان به شماره 
ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ به نمایندگی سید احمد نبوی با کد ملی ۰۶۰۲۲۷۰۱۵۴ به 
عنوان عضو هیات‌مدیره برای باقی سمت تصدی هیات‌مدیره تعیین شدند. 
امضای کلیه قراردادهای و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و 
ای کل رر اک رکرو کا دال ای 
مثفق رئیس با تاقب رئیسی هیات‌مدیره و یک تفر ز اعضای هیات‌مدیره با مهر شر کت 
معتبر اسست و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
ا احا ریات مدره درد دال ار ا ۱۱ 
و ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تہران 
۱۳۹۸۹۱۳ ام‌الف 


E =‏ 
تاسیس شرکت سهامی خاص آتیه معادن بینالود در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ به شماره 


ثبت ۴۶۶۰۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۷۱۹۰ ثبست و امضا ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. _ 
موضوع شرکت: انجام فعالیت و مشارکت در اکتشافات, استخراج و فرآوری معادن 
به جز معادن نفت و گازء ایجاد»احداث و بهره‌برداری از واحدهای تولیدی» صنعتی. 
معدنی» معادن فلزی و غیر فلزی و تولید کنس‌انتره‌های معدنی در داخل و خا 
کشور. مشارکت در طراحیء مهندسی.مدیریت اجرایی واحدهای صنعتی و معدنی - 
اداره کردن تاسیس یا مشار کت در واحدها و شرکت‌های با فعالیت مشابه یا مکمل 
فعالیت شرکت. - خرید و فروش انواع کالاهای بازرگانی. بررسی. مطالعه. توسعه 
تشکیل و راه‌اندازی انواع شرکت‌ها - بررسی, مطالعه. تهیه و تدوین و اجرای انواع 
طرح‌های تولیدی. خدماتی. باز رگانی, عمرانی و هر گونه مشارکت در طرح‌های یاد 
شده - اسستفاده از تسسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات مال و اعتباری 
داخلی و خارجی - انجام خدمات مشاوره مدیریتی مورد نیاز شرکت‌ها در زمینه‌های 
تولید. توسعه» مکمل اخذ هر گونه ضمانت‌نامه و تعهدنامه. بازاریابی مجاز غير هرمی 
و غير شسبکه‌ای و غیر الکترونیکی و طراحی سیستم‌های مدیربتی جهت افزایش 
کارایی آنها - انجام کلیه فعالیت‌های مجاز اقتصادی و بازرگانی واردات و صادرات 
کالاهای مجاز -اخذ انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار نزد بانکها برای 
شرکت -اخذ نمایندگی از کلیه اسخاص حقیقی و حقوقی -عقد قرارداد با کلیه 
ور هزم هو در ی وی و یات وک 9 
وایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور - معاملات بازرگانی مجاز داخلی و خارجی در 
چارچوب اهداف موضوع شرکت فعالیت در زمینه تهیه و توزیع محصولات کشاورزی» 
گل وگیاه و امور باغبانی -فعالیت در زمینه تجهیزات شسبکه‌ای رینه‌ای و ارتباطات 
انجام امور پیمانکاری مجاز موسسات و شرکت‌های دولتی و خصوصی پس از اخذ 
مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: 
تهران خیابان احمد قصیر کوچه ۱۴ پلاک ۱٩‏ طبقه کک ۱۶۵ 
۰ سهم ۰ 
تعداد ۱۰۰ سهم با نام و E N‏ 
موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۶ مورخ ٩۳/۹/۱۲‏ نزد بانک ميه شعبه احمد 
قصیر پرداخت گردیده اسست و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشداولین 
مدیران شرکت: اسماعیل کرمانی په سمت عضو هیکت‌مدیره به ش م ۶۳۴۹۲۸۱۶۷۶ 
وفاطعه حسن و به ت نایب رئیس هيات مدیره به ش م ۴۲۱۹۶۵۶۸۵۵ و 
خدیجه سادات موسوی به سمت عضو هیئت‌مدیره به ش م ۰۷۹۵۱۶۰۴۵۲ و سید 


همایون معارفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره به ش م ۰۰۶۰۸۳۶۱۸۶ و محمد 
زرگرانی به سمت عضو هیئت‌مدیره به ش م ۱۰۶۰۴۰۷۲۴۸ و سعید شمس آبادی 
(خارج از اعضاء هیشت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به ش م ۶۳۳۹۹۱۶۰۶۰ انتخاب 
گردیدند.دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک -سفته -بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره در یاب رئيس 
هیئت‌مدیره. مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 
واداری به امضام مد عامل همراه باامی ش سر کت م است اختیارات مذ یر ع 
طبق اساس‌نامه بازرس اصلی و علی‌الب_دل: خانم فاطمه بیگی به شماره ملی 
۱ »۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر رضائی مهماندوسستی به شماره 
ملی ۵۳۵۹۹۶۱۶۹۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. 
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تبران 
۳ -۱۳۹۸۸۵ /مالف 
AEA AEA SEALS ASAE SHEBE ASIA AEEAeAlEAlEAleE‏ با 
آگهی تغبیرات شر کت معدن جوبان فولاد آر با سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴۳۷۱۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۵۴۹۰ 
به استناد صورتجلسه هیکت‌مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد؛آقای سید 
محمد سعیدی راد ک م ۰۰۵۹۶۲۷۸۶۷ به نمایندگی شرکت گروه راهبران فرلا آریاش م 
TAY‏ 
سمت نالب رئیس هینت‌مدیره - خانم فاطمه‌السادات هاشمی ک م ۴۳۲۰۳۷۹۵۵۲ به سمت 


۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره - خانم اعظم دشتی ک م ۰۴۵۰۴۶۸۹۴۱ به 


عضو هیئت‌مدیره - آقای سید عباس دشتی ک م ۴۴۳۱۶۵۴۳۰۵ (خارج از اعضا) به سمت 
مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند اختیارات هيات مدیره به شرح ماده 
۰ اساس‌نامه به مدیرعامل تفویض شد کلیه اسناد و اوراق تعهداور شرکت از جمله چک‌هاء 
بروات و سفته‌ها و سایر اور تجاری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر 
شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 
مي‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و با یکی از اعضای هیات‌مذیره همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 

اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تبران 

۱۳۹٩۹۸۷۵-۱‏ /مالف 
رب 
آگهی تغیبر ات شر کت مشاور ین پارس سیستم سهامی خاص 
به شماره ثبت ۷۷۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۹۶۰۰ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای اسمعیل مسگرپور طوسی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۳۴۰۲۷ و آقای بابک قطبی به 
شماره ملی ۰۰۴۰۵۸۴۱۴۳ و آقای بهروز کتانجی به شماره ملی ۴۱۳۱۸۷۷۳۲۵ و آقای 
مجید امیذوار طهرانی به شماره ملی ۰۹۳۹۳۷۷۹۲۲ به مت اعضای هیفت‌مد بره برای 
مدت ۲ سل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت 
تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ٩۳‏ به تصویب رسید. آقای 
اسمعیل عرب خوئی به شماره ملی ۰۰۵۲۱۸۲۸۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مزگان 
زیبائی راد به شماره ملی ۰۰۳۰۱۵۲۸۴۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور 

اداره ثبت شر کت‌ها و موسسات غیر تجاری تبران 

۱۳۹۸۷۳۲ /مالف 


اطاایات 


ایران می تواند به قطب تولیدعلم منطقه تبدیل شود 

سرویس شهرستانها: برای تبدیل شدن به اقتصاد پویا و توانمند 
در عرصه‌های بین المللی باید تولید کشوردانش بنیان باشد. 

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری 
شهرستان مراغه با بیان این مطلب افزود: می‌توان با ظرفیت‌هایی که 
در زمینه‌های منابع» ثروت و نیروی انسانی در کشور وجود دارد به 
قطب تولید علم و صنعت درمنطقه تبدیل شد. 

حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد با بیان اين که اقتصاد ایران 
به علت دولتی و وابسته بودن به نفت شکننده است. افزود: تبدیل 
شدن به کشوری تروتمند نیازمند تولید دانش بنیان است. 

وی با اشاره به موفقیت‌های ایران در مذاگره با ۵+۱ گفت: 
مردم ایران با عمل به رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب دشمن را به 
زانو در اوردند. 

نائب رئیس مجلس افزود: جنگ دوازده ساله ایران با ابرقدرت‌ها 
بر سرمساله هسته‌ای سنگین‌تر از دوران دفاع مقدس بود اما مردم ایران 
با مدیریت مبتنی بر حکمت رهبر معظم انقلاب پیروز شدند. 

او افزود: دشمنی که دیروز خواستار جمع اوری تجهیزات 
هسته‌ای ایران» نابود کردن این تجهیزات و تعطیلی فعالیت‌های 
تحقیقاتی ایران در زمینه هسته‌ای بود امروز کشورمان را در باشگاه 
هسته‌ای قبول دارد. 

پاسخ ویژه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 

به پیام تلفنی یک مادر پیر 
من مادری پیر و آفتاب لب بام هستم که با حقوق بازنشستگی 

شوهر مرحومم به قرار ماهی ۰ هزار تومان... و پسرم که دانشجوی 
مقطع دکتری است... اجاره نشین هستم .... ما بازنشسته‌ها چند سالی 
میهمان شماییم و بعد می‌رویم.. 

این بخشی از پیام یکی از خوانندگان قدیمی روزنامه اطلاعات 
خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است که در تاریخ ۹۳/۲/۸ 
در ستون خط ارتباطی به چاپ رسید. 

دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم در پاسخ به 
پیام تلفنی این مادر گرامی» چنین نگاشته است: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

مهربان و دلسوخته 

پا 

مطلبتان را خواندم و دو حس در صاحب این قلم ایجاد شد؛ 
اول نقش مادریتان که با تمام سختی‌ها پشت فرزندتان ایستاه‌اید تا 
او به اوج تحصیلات دانشگاهی برسد و خدمتگزار دانای جامعه باشد. 
این مهم غرور انگیز است و از قهرمانی هیچ کم ندارد. 

حس دوم همراهي با رنج و دردی است که در کلماتتان موج 
می‌زند. فرموده بودید؛ آقای نوربخش ما میهمان شماییم! حقیقتش را 
بخواهید شما صاحبخانه‌اید و ما میهمان؛ میهمانی که بايد در حد توان 
و وسع بکوشد این خانه که همه در انیم هر روز پررونق شود تا از 
ان بهره ببریم. تردید ندارم شما مادر دانا و فداکار می‌دانید سازمان 
تامین اجتماعي روزهای دشواری را تجربه می‌کند. همه سعی‌مان بر 
آن است اول آن را به یک آرامش برسانيم. اکنون به این سمت پیش 
می‌رویم تا با خبال راحت بتوانیم درآمد و امکانات سازمان را هر چه 
بیشتر سوداور و از منابع با بهره‌وری و خلاقیت بیشتری بهره ببریم 
تا بتوانیم بهتر و شایسته‌تر در خدمت باشیم. روزی نیست که خود و 
همکارانمان در مراجعه‌های حضوری با درد و رنج مستمری بگیران 
روبرو نشویم و خود را شریک درد و رنج‌هایشان نیابیم. همین زنج‌ها 
به ما انگیزه می‌دهد بیشتر و بهتر کار کتیم > طلب‌های سازمان را نقد 
کیم و شسرکت‌های تابعه را چابک و سودآور سازیم. می‌دانم 
خواست تحقق یابد زمان می‌برد. از کارشناسان خواسته‌ام برای مسایل 
فوری مانند موقعیت شما چاره‌ای بیندیشند و مرحمی بر جراحت‌ها 
بگذاریم. از این که مادرانه ما را خطاب قرار دادید. سپاسگزارتان هستم. 
امیدوارم بتوانم در سازمان باری از دوشتان بردارم. 

رئیس سازمان بازرسی دانمارک به تهران آمد 

سرویس خبر: رئیس دستگاه نظارت و بازرسی کشور پادشاهی 
دانمارک (آمبودزمان پارلمانی) با دعوت رسمی رئیس سازمان بازرسی 
کشورمان. دیروز وارد تهران شد 

رئیس سازمان بازرسی کل کشورمان ۸ شهریور پارسال در سفر 
به دانمارک تفاهمنامه‌ای را برای افزایش سسطح همکاری‌ها به امضا 
وان دانمازک از نظر باکی دز بت فساه رنه اول زا بین تمامی 
کشورهای جهان داراست. در کشور پادشاهی دانمارک سازمان بازرسی 
یا آمبودزمان پارلمانی نهادی وابسسته به پارلمان است که رئیس آن 


تا این 


از سوی پارلمان انتخاب می‌شود. این سازمان به شکایات مربوط به 
سوء جریانات. تخلفات و نقض قوانین در نهادهای اداری رسیدگی 
می‌کند. نهاد آمبودزمان دانمارک مستقل از دولت بوده و می‌تواند رأسا 
تمامی امور مربوط به بازرسی را انجام دهد. هر شخص که احساس 
کند یکی از دستگاه‌های دولتی مرتکب تخلف و نقض قوانین شده 
پس از طی راه‌های قانونی و عدم نتیجه» 
برای پیگیری موضوع به بازرس پارلمانی مراجعه کند. سراج رئیس 
سازمان پازرسی کل کشور درباره این سفر گفت: با تویخه به این که 
کشور دانمارک رتبه اول مبارزه با فساد را در جهان دارد. بنا داریم 
همکاری‌های خود را افزایش داده و آکادمی مشترکی تعریف کنیم تا 
از تجارب آن‌ها استفاده کن 

هیات دانمارکی در جریان سفر به تهران» دیدارهایی با مسئولان 
شیاه ابی کشرومان بر واه داشت 

بازارچه غیرمجاز عضو شورای شهر کرج 
با خکم قضایی تخر یت شد 

کرج: فرماندار کرج از تخریب یک بازارچه متعلق به یکی از 
اعضای شورای اسلامی شهر کرج با حکم قضایی خبر داد. 

محمدتقی ایرانی به ایرناء اظهار داشت: این بازارچه دارای ۸۰ 
غرفه بود که تو سط یکی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج به 
صورت غیرمجاز در مهرشهر کرج ساخته شده بود. 

وی اضافه کرد: این بازارچه اختصاصی غیرمجاز با حضور مراجع 

ایرانی اظهار داشت: حکم تخریب این بنا به دنبال شکایت پدر 
یک شهید و معتمدین محل صادر و به اجرا گذاشته شد. 

این عضو شورای شهر کرج هم گفت: فقط زمین این بازارچه 
متعلق به من بود و این ملک e‏ اجاره در اختیار یک نفر 
قرار دادم که یک بازارچه موقت در ان بسازد. 

دیداربا همکلاسی‌ها پس از ۴۴ سال 

ساری: دانش آموزان سابق دبیرستان طالب آملی شهرستان آمل 

پس از ۴۴ سال دوباره در کلاس درس 


انت می‌تواند د 


به همراه مدیران و معلمان ر 
حاضر اندو کار ف ا 

در این فراخوان حدود ۲۵۰ نفر از دانش آموزان اين مدرسه 
که سال۱۳۵۰ فارغ التحصیل شده بودند یک روز آموزشی را کنار 
هم سپری کردند. 

حضور مردان سفیدموی که بیش از ۵۵ سال سن داشتند. نشستن 
روی میز و نیمکت» حضور و غیاب توسط مبصر کلاس و سر و 
صداهای قبل از حضور معلم درکلاس» تجربه‌ای بود که برخی افراد 
همراه با آن اشک شوق ریختند.مدیر برگزاری این مراسم گفت: TFA‏ 
دانش اموز سابق دبیرستان طالب املی که اوایل دهه ۵۰ هجری شمسی 
از این مدرسه فارغ التحصیل شده بودند. شناسایی شدند. 

قربانی افزود: از این عده ۲۵۰ نفر از آنها در این مراسم حضور 
داشتند که ۳ نفر آنها از کشورهای ایرلند. سوئد و هلند آمده بودند. 


دستور وزیر بهداشت بر ای تعطیلی بیمارستان‌های فاقد کلینیک 


وزیر بهداشت» درمان و آموزش 
پزشکی با بان انکه پیگیر کارهای 
رشته مامایی هستیم.گفت: عده‌ای 
هستند که پرستار را به جان پزشک 
اسان می هند این تنل سینت 
است و در این فضای غبارالود کسی 
به حق خودش نمی‌رسد و اگر هم 
برسد» رضایتمندی ایجاد نمی‌شود. 

په گزارش ایسا دکر میدن 
هاشمی در مراسم بزرگداشت روز 
ماماگفت: ای کاش در گروه پرستاری 
اوعدا کدرا مکی ایکروت 


و کار را با عقلانیت پیش می‌بردند 
اما عده‌ای محدود به عنوان جامعه 
شریفه پرستاری 
کرده‌اند. آنچه که من در طول عمر 
خود دیده‌ام این است که هیچ‌گاه 
کار افراد تندرو و زورگو به نتیجه 
نمی‌رسد و بار کج هیچ‌گاه به منزل 
نمی‌رسد اما خوشبختانه کار در 
حوزه مامایی به خوبی و با عقلانیت 
پیش می‌رود. وزیر بهداشت با بیان 
اینکه در بخش اموزشی در حوزه 
مامایی و تخصصی زنان مشکلات 
زیادی داریم» اظهارداشت: باید مامایی 
و پرستاری در بالین دیده شوند. 
نمی‌دانم چه کسی این ن کار را کرده 
که در حال حاضر مجموعه پرستاری 
و مامایی ما در بالین حضور ندارند 
با اینکه کار آنها بالینی است. من از 
۰ آموزشی درخواست کردم 

ون هیچ ملاحظه‌ای 8 
ا را تعطیل کرده و در 

جهت ارتقای آموزش تلاش کنند. در 
بخش متخصص زنان نیز باید حتما 
بام شود کا هي ید رستانی 
بدون در نظرگرفتن بخش زایمان و 
امکانات لازم برای آن مجوز نگیرد. 


قضیه را سیاسی 


هاشمی افزود: در حال حاضر 
در بیمارستان‌های تهران چیزی به 
عنوان اتاق زایمان باقی نمانده است 
متخصصان ما همه از زنان هستند 
اما برخی نمی‌توانند در شیفت شب 
حضور داشته باشند و به همین خاطر 
سزارین را تبلیغ می‌کنند. بنابراین هر 
بیمارستانی که می‌خواهد بخش زنان 
داشته باشد باید فضای مناسب و 
فراخی را برای زایمان طبیعی» زایمان 
بی‌درد و اب‌درمانی اختصاص دهد. 

وزیر بهداشت درخصوص 
گرفتن پنج سال سختی کار برای 
ماماها و با اشاره به مطالبات آنها در 
این خصوص اظهار داشت: در حال 
حاضر همه فکر می‌کنند کارشان 
سخت است و متقاضی برای گرفتن 
سختی کار بسیار زیاد است در گروه 
پزشکی ۸ الی ٩‏ گروه از جمله 
گروه‌های آزمایشگاه ماماها و.. به 
دنبال گرفتن سختی کار هستند. ما 
اینها را قبول داریم اما اعتباراتی لازم 
است که باید تامین شود تا گروه‌هایی 
که کارشان سغت استه بغوانند آن را 
بگیرند. البته بايد شرایط و وضعیت 
کشور را نیز در نظر بگیریم و ضمن 


اینکه اگر به منافع ملی فکر کنیم, 
منافع گروهی و شسخصی نیز رفع 
می‌شود. 

وی همچنین گفت: امیدوارم 
سسطوح عالی رشسته مامایی نیز 
دایر شسله و بتواییم روابط خود 
را با ذی‌نفعان تعریف کنیم. اگر 
در بخش‌های زنان ۱۰ هزار نفر 
پرسستار داشته باشیم, خوب است 
که ماماها جایگزین پرستاران شوند 
و پرستاران در بخش‌های دیگر به 
کارگیری شوند. اگر این اتفاق بیفتد 
هم به نفع ما و هم به نفع پرستاران 
را راز فز 
بخش‌های ویژه استفاده کرد با 
به اینکه در نظر داریم ۰ تخت 
ویژه را راه‌اندازی کنیم . 

وزیر بهداشت در بخشی از 
سخنانش به حساس بودن مرگ مادر 
و نوزاد در هنگام زایمان تاکید کرد 
و گفت: برای فوت هر کودک یا 
مادر باید بسیار سخت‌گیر باشیم به 
وه در مورد مادران. ما نباید در 
کشور مرگ مادر داشته باشیم و در 
این خصوص باید بسیار حساس و 


با توجه 


شهرداری تهران و شر کت مترو زیر ذره‌بین سازمان بازرسی کل کشور 


سرویس خبر: هیات‌های بازرسی سازمان 
بازرسی کل کشور در وزارت کشور شهرداری 
تهران. سازمان بنادر و دریانوردی و شسرکت 


بهره‌برداری مترو مستقر شدند. 


به گزارش 


هر بیما 


رییس بیمارستان هاشمی‌نژاد 
با تاکید بر اينکه اهدای عضو در 
کشور باید فرهنگ‌سازی شود گفت: 
فرهنگ اهدای عضو به خصوص از 
بیماران مرگ مغزی باید افزایش یابد. 
چرا که یک بیمار مرگ مغزی به 
طور تقریبی می‌تواند ۱۱ بیمار دیگر 
را از مرگ نجات دهد. 

دکتر محمد جواد سلیمانی در 
گفت‌وگو با ایس‌نا بیشترین سن 
پیوند کلیه را بین ۲۵ تا ۵۰ سال 


سازمان بازرسی کل کشور 
هیات بازرسی اداره‌کل نظارت و بازرسی امور 
راه وشهرس‌ازی (گروه بنادر و دریانوردی) تا 
۷ تیر امسال در سازمان بنادر و دریانوردی 


دانست و خاطر نشان کرد: بیماران 
بالای ۷۰ سال به دلیل کاهش ایمنی 
بدن و کم شدن توان فیزیکی پیوند 
نمی‌شسوند؛ چرا که ممکن است تا 
۵۰ درصد بیمار اسیب ببیند و حتی 
در زمان جراحی جان خود را از 
دست دهند. 

این عضو هیات غلمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه 
توجه به شرایط قلبی - عروقی و 
فیزیکی بیمار در پیوند کلیه بسیار مهم 


مستقر اسست.هیات بازرسی امور وزارت کشور 
و شهرداری‌ها هم تا ۱۰ خرداد در ساختمان 
وزارت کشور استفرار دارد. همچنین هیات بازرسی 
سازمان بازرسی کل کشور (گروه خدماتی و فنی 
شهرداری) تا ۱۶ خرداد در شرکت بهره‌برداری 
مترو مستقر خواهد بود. 

شهرداری تهران نیز از نظارت بازرسان 
سازمان بازرسی بی نصیب نمانده و هیات بازرسی 


ر م رک مغزی می تواند با اهدای عضو ۱۱ بیمار را نجات دهد 


امور وزارت کشور و شهرداری‌ها تا ۳ خرداد در 
ساختمان شهرداری تهران واقع در خیابان بهشت 
استفرار یافته است.جنانچه کارکنان و شهروندان در 
خصوص عملکرد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی 
یاد شده شکایت یا اعلاماتی دارند. می‌توانند به 


هيات بازرسی مستقر مراجعه کنند یا با شماره 


است. افزود: بیمار باید توان و تحمل 
عمل سنگین و پیوند را داشته باشد. 
همچنین قلب وی پاسخگوی شرایط 
پیوند را داشته باشد؛ در غير این 

این متخصص مجاری ادراری 
تناسلی با بیان این مطلب که مشکلات 
مالی از دیگر مشکلات پیوند کلیه 
است. اظهار کرد: بعد از پیوند کلیه 
بیماران باید برای مراقبت‌های پس 
از ان هزینه‌های زیادی را بپردازند به 


تلفن گویای ۱۳۶ يا شماره تلفن ۸۳۸۶۵۱۲۵ 
تماس بگیرند. 


همین دلیل بیمارانی که از نظر مالی 
توانایی پرداخت هزینه را ندارند قادر 
به انجام عمل پیوند نیستند. 

سلیمانی با تاکید بر این نکته 
که شایع ترین علت رای کلیه 
برای پیوند بیماری دیابت است. بیان 
کرد: قبل از پیوند بهتر است که اهدا 
کننده زنده و حتی مرگ مغزی از 
نظر ایمنی با بیمار دریافت کننده 
سازگاری داشته باشند تا پبوند پس 
زده نشود. 


لخیانحولدث 
کے 


مخفیگاه ای کا ا ی ا 
اویش ی TEE‏ 
اگاهی تهران بزرگ از شهروندان 
خواست چنانچه از مخفیگاه 
صاحبان این دو عکس که م | 
به کلاهبرداری هستند اطلاعی | ْ 
دارند» مراتب را به ماموران اطلاع ا 
دهند. 

سرهنگ محمدیان رئیس 
پلیس آگاهی تهران بزرگ دراین باره گفت: فردی با مراجعه به کلانتری ۱۱۰ 
شهدا به مأموران اعلام کردفرد ناشناسی با سوء استفاده از مدارک من اقدام به 
افتتاح حساب در بانک شعبه خیابان ۱۷ شهریون دریافت دسته چک و صدور 
دهها فقره چک‌های بلامحل کرده است. 

سرهنگ محمدیان اضافه کرد: با انجام بررسی‌های کارشناسی از سوی 
تشخیص هویت پلیس آگاهی معلوم شدکه طبق نظریه کارشناسی, نمونه خط 
و امضای استفاده شده در افتتاح حساب بانکی شعبه خیابان ۱۷ شهریور با نمونه 
خط و امضای شاکی پرونده اختلاف زیادی دارد و علاوه بر افتتاح حساب 
بانکی» ثبت شرکتی به نام شاکی پرونده و شخص دیگری انجام گرفته که شاکی 
از این موضوع اطلاع نداشته است. 

وی افزود: در بررسی مدارک ثبت شرکت که با استفاده از مدارک شناسایی 
متعلق به شاکی پرونده انجام گرفته بود مشخص شد که علاوه بر سوء استفاده 
از مدارک. شتاسای مسروفه مععلی به شاک اصلی پرونته از مدارک فتاسانی 
فرد دیگری هم برای این ثبت مذکور استفاده شده است. 

شاکی دوم به افسر پرونده گفت: درجریان جابه‌جایی منزلم, مدارک 
شناسایی ام مفقود شدو پس از آن مدارک المثنی گرفتم و برای افتتاح حساب 
به شسعبه بانک ظهیرالاسلام رفتم تا دسته چک دریافت کنم که به من اعلام 
شد بیش از ۳۰ فقره چک بلامحل دارم و به همین علت صلاحیت دریافت 
دسته جک را ندارم. ۱ 

رئیس پلیس اگاهی تهران بزرگ اضافه کرد: با بدست آمدن تصاویرعاملان 
افتتاح حساب جعلی » دستور انتشار تصاویر آنان از سوی قاضی پرونده صادر 
ش.ه ات و شهروندان که موفق به شناسایی هویت صاحبان تصاویرتحت 
تعقیب پلیس آگاهی شدند. می‌توانند با شماره‌های ۲۱۸۶۵۸۶۰ و ۲۱۸۶۵۸۵۳ 
تماس بگیرند. 

مردی زن موردعلاقه اش را خفه کرد 

سرویس حوادث: پلیس جنایی تهران بزرگ» مرد میانسالی را که درمقابل 
پاسخ منفی زن مورد علاقه‌اش اورابه قتل رسانده وجسدش را درویلای شخصی 
اش دفن کرده بود بازداشت کرد. 

رتس یلیس ر آگاهی تهران بزرگ درتوضیح این پرونده گفت: یکم 
اردیبهشت جاری جوانی با مراجعه به کلانتری ۱۶۹ مشیریه به مأموران اعلام 
کرد که مادرش به تام مریم ( ۲۳ باه ؟ به قصد خرید از مزل جارج شده 
اما بازنگشته است. 

سرهنگ محمدیان اضافه کرد: به دستور قاضی شعبه ۱ دادگاه عمومی 
و انقلاب فشافویه» پرونده فقدانی. به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
ارسال شدو در تحقیقات پلیس ازبرادر فقدانی معلوم شدکه خواهرش از چندی 
قبل خواستگاری به نام علی بابا داشته اما به دلیل این که این مرد دارای زن 
و بچه بوده به او جواب منفی داده بود. 

او اضافه کرد: با دسستگیری علی بابا (۵۶ساله ) وی ابتدا مدعی شد که 
هیچ اطلاعی از سرنوشت مریم ندارد اما با تحقیقات بعدی معلوم شدکه این 
مرد همچنان اصرار به ازدواج با او داشته و روز گم شدن مریم با حودرواش 
در محل سکونت او دیده شده است. 

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: متهم پس از مواجه با ادله پلیسی 
اعتراف کرد و گفت: در روز حادثه برای دادن مجددپيشنهاد ازدواجم به محله 
مریم رفتم وزمانی که اواز خانه خارج شد با خواهش از او خواستم نا سوار 


اتومبیلم شود. 


۳ 


j 


باصر فه جو یی در مصرف برق ماهم می توانیم در توسعه رفاهی و اقتصادی کشور سهیم باشیم 


آگھی مناقصه عمو می یک مر حله‌ای با ارزیابی کیفی 


شر کت توز یع نیروی برق شمال استان کر مان در نظر دارد. مناقصه عمومی ذیل را بر اساس فهرست بهای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری سال ٩۳‏ به پیمانکار 


واجدصلاحیت واگذار نماید. 


افزایش طول خطوط. انتقال و توزیع برق طرح 
1/۴۱ 


غرب کرمان و رفسنجان 
۱-ارائفه گواهی رتبه‌بندی نی_رو از معاونت برنامه‌ری_زی و نظارت راهبردی 
ریاست‌جمهوری الزامی می‌باشد. 
۲-ارانه گواهی صلاحیت ایمنسی ازاداره کل کار ا ورفاه احتماعی 
لاا اا 
۳-محل خرید اسناد: کرمان -خیابان خواجو -خیابان توانیر -شرکت 
توزیع نیروی برق شمال استان کرمان امور تدا رکات» س‌اختمان شماره ۲ 
تلفن ۰۳۴۳۲۵۳۰۰۰۳ 


۴-مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ریال 


زا و ان و کی ۰۸ ۰۱۰۱۸۳۳۸۲۰ اد تک صاد رات 
مس کمن کی ب 
۵-آدرس محل تحویل پيشنهادها: کرمان. خیابان خواجوء خیابان توانی 
دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 

۰ ۶-محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان - 


زیرساخت مسکن‌مهر موافقتنامه شماره ۴۰۹۰۴۲۲۴ | ۵۱۰۱۱۸۷۲۱۳۸۵ 


زمان و محل تحویل پاکت‌ها |بازگشایی پاکت‌ها 


۵ لغایت 
F/I‏ 


حداکثر تا ساعت ۱۰صبح ساعت ۱۳ 
مورخه ٩۴/۰۳/۰۲‏ در محل دبیرخانه | مورخه ٩۴/۰۳/۰۲‏ 


ساختمان شماره یک طبقه اول. سالن کنفرانس شرکت 

۷- پیشنهادهای فاقد امضاءء مشروط مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد 
مقرر واصل شود تر تیب اثر داده نخواهد شد در ضمن درج شماره مناقصه و سایر 
مندرجات روی پاکت‌ها الزامی است و حضور پیشنهاد دهند گان در جلسه با ارائه 
معرفی نامه آزاد است. 

۸-تضمین شر کت در مناقصه: در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد. 

٩-شسرکت‏ توزیع نیروی برق شمال اسستان کرمان در رد ی قبول یک یا کلیه 
پيشنهادها مختار می‌باشد. 

۰ -سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

۱-مناقصه یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی می‌باشد. 

سایت اینترنتی این شر کت به آدرس: 1677 171۷۲۷11660 می‌باشد. 

شبکه اطلاع‌رسانی معاملات توانیر به نشانی 2۷21011.018.1۳]. ۷۲۷۲۸۷ می‌باشد. 
پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات ۹.۲15 ۳:/10)5.۷۲۳0۵ 1 111 می‌باشد. 


مریم نیز به ناچار و برای ان که کسی متوجه موضوع نشود‌سوار شد ؛ 

پس از حرکت مجددا پیشنهادازدواجم را رح کردم اما اوبا عصبائیت به من 
بخ منفی دا و گفت که حاضر به ادج با هیچ شخص دیگری نیست و 
فقط قصد بزرگ کردن فرزندانش را دارد ومن در حالی که بسیار عصبانی شده 
بودم» اورا باروسری اش خفه کردم و بعدجسدش را گوشه حياط ویلایم در 
یت کردم. 

سرهنگ محمدیان اضافه کرد:باکشف جسد این زن» پرونده به اداره دهم 
پلیس ں آگاهی تهران ارس‌ال شد و متهم با صدور قرار قانونی دربازداشت به 
سزمی, برد. 

پایان شرارت‌های «یو بو» نواب 

سرویس حوادث:شرور منطقه نواب تهران که به «یو بو) معروف اشت» 
پس از مدت‌ها فرار از دست پلیس» به دام افتاد. 

سرهنگ علیرضا لطفی رئیس پلیس امنیت عمومی تهران دراین باره گفت: 
۲ فروردین امسال یکی از اراذل و اوباش سطح یک شهر تهران معروف به 
یو یو و ۳ سرنشین یک خودرو پرشیای سفید رنگ مورد سوءظن ماموارن 
کلانتری ۱۰۸نواب قرارگرفتند. 

وی افزود: ماموران به آنان دستور ایست دادند اما سرنشینان با در دست 
داشتن قمه از خودرو پیاده شدند و قدرت‌نمایی کردند و سپس پا به فرار 

او گفت: باصدور دستور دستگیری متهمان از سوی بازپرس دادسرای ناحیه 
۳ شهیدمقدس, ماموران توانستند یویو را در ۷ اردیبهشت جاری در مخفیگاهش 
خیابان دامپزشکی درحالی که درمقابل ماموران مقاومت و مقابله می‌کرد. دستگیر 
کنند و دستگیری سایر متهمان این پرونده ادامه دارد. 

دستگیری سارق مسلح طلافروشی توسط صاحب مغازه 

همدان - خبرنگار اطلاعات: یکی از دو سارق مساح طلافروشی در 
شهر همدان با عکس‌العمل مناسب صاحب طلافروشی در فرار ناکام ماند و 
دستگیر شد. 

سرهنگ علی‌اصغر خرم‌روی جانشین فرماندهی انتظامی استان همدان در 
تشریح جزئیات سرقت مسلحانه از طلافروشی افزود: پنجشنبه شب هفته گذشته 
یک طلافروشی در شهر همدان مورددستبر دزدان مسلح قرار گرفت. 
پس از چندین مرحله شناسایی محل این طلافروشی 
برای اجرای سرقت خود یک قبضه سلاح کلاشینکف با ۲۹ تیر فشنگ و 
یک قبضه تبر تهیه کرده و شامگاه پنجشنبه با استفاده از موتور سیکلت به 
محل سرقت رفتند و با تهدید و زخمی کردن فروشنده شروع به جمع 
اوری طلاها کردند. 

او اضافه کرد: یکی از شهروندان که شاهد این سرقت بود با زیرکی 
موتورسیکلت سارقان را برای ایجاد وقفه در فرار دزدان» کمی از محل حادثه 
دور کرد . 

اما سارقان وقتی متوجه ماجرا شدند با در دست داشتن مقادیری طلابرای 
بازیس گیری موتور سیکلت از طلافروشی خارج شدند و با تهدید سلاح 
و شلیک یک تیر هوایی. سوار بر موتورسیکلت شدند و قصد فرار از محل 
جرم را داشتند که مالک مغازه با یک اهرم فلزی به سرنشین موتور سیکلت 
ضربه زد و او را روی زمین انداخت ولی همدستش با موتورسیکلت از 
محل گریخت. 

سرهنگ خرم روی گفت: متهم تحت بازجویی پلیسی است و ردیابی 
همدستش ادامه دارد. 

خودرو پژو ۱۱ رهگذر را زیر گرفت 

سرویس حوادث: برخورد خودرو سواری با عابران پیاده در محور قدیم 
یاسرج اصفهان ۲ کشته برجا گذاشت. 

رئیس پلیس راهورکهگیلویه و بویراحمد گفت: خودرو پژو به علت سرعت 
زیاد و ناتوانی راننده آن» در کنترل آن با ۱۱ نفر برخورد کرد که بر اثر آن ۲ 
نفر کشته و ٩‏ نفر مصدوم شدند. 

سرهنگ ملکی افزود: مصدومان در بیمارستان بستری هستند و حال ۴ 
نفر از انها نیز وخیم است. 

وی گفت: راننده خودرو پس از حادثه از محل گریخت و تلاش برای 


دستگیری او ادامه دارد. 


ي 
4 


وی ادامه داد: سارقان ر 


شر کت سهامی عام سیمان بهبهان ر 


مج 
ما قصه 
BEHBAHAN CEMENT CO.‏ 


شر کت سیمان بهبهان در نظر دارد تعدادی ایر اسلاید صنعتی 
(AIR SLIDE)‏ تولیدی کمپانی‌های WOKU‏ و 1۳610121 
مقاوم در برابر سایش و حرارت با شرایط فنی که در برگ شرایط 
مندرج در سایت سیمان بهبهان 1۷1۷۲۷۰061166017 وجود دارد 
را خری_داری نماید. لذا متقاضیان می‌توانند نمونه (6۸1۷۲۳,۳۲) 
رابه تفکیک برای کلیه موارد درخواست شده به مساحت حداقل 
۳ مترمربع و مضافاً مسستندات مربوط به تامین از کمپانی‌های 


سزنده اروپایی» زمان تحویلء نحوه کے 9 نحوه پرداخت 


به همراه پیشنهاد فنی و مالی به صورت جداگانه را حداکثر تا 
تاریخ ٩۴/۰۲/۲۰‏ به آدرس کارخانه سیمان بهبهان ارسال نمایند. 
کسسورات قانونی و هزینه یک نوبت چاپ آگهی با برنده مناقصه 
می‌باشد و رد یا قبول پيشنهادها از اختیارات این شرکت می‌باشد. 
تلفن کارخانه ۰۶۱(۵۲۷۲۳۲۰۳۱۵) فکس ۲۷۲۲۰۸۳۲۰ ۰۶۱(۵) 
شر کت سیمان بهبهان 


دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵ رجب ۱۴۳۶ - ۴ مه ۲۰۱۵- سال هشتادونهم - شماره ۲۶۱۴۷ ۳ 


پیام تسلیت آ بت‌الته هاشمی رفسنجانی 
به مناسبت ارتحال آبت‌الته ابو ترابی 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام د درپی ارتحال آیت‌الهابوترابی» در پیامی 
این مصیبت را به مردم استان یزد و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت .متن پیام آیت له 
اکبر هاشمی رفسنجانی به شرح زیر است: 
«انالله و اناالیه راجعون) 
درگذشت آیت‌اله میرزاحسن ابوترابی را به مردم ممن استان یزد» حوزه‌های 
علمیه و خانواده و خاندان ایشان تسلیت می‌گویم. 
یگ ر گراری که سرمابه معتوی رو انیت را که از آبا و اجدادبه ارت 
برده» حفظ و تقویت کرده و پس از تلمذ در محضر بزرگان حوزه‌های علمیه, به 
خدمات سیاسی -اجتماعی به عنوان امام جمعه و پاسخ به سئوالات شرعی مردم 
مشغول شد و نام نیکی از خود به یادگار گذاشت. با ارزوی علو درجات برای ان 
فقید سعید» صبر و اجر بازماندگان را از درگاه احدیت خواستارم. 
اکر هاشمی رفسنجانی 
استاندار یزد: آیت اله ابوترابی در مردمدازی و ازى نمونه بود 
استاندار یزد باصدور پیامی ضمن تسلیت به مناسبت رحلت آیت الله میرزا 
حسین ابوترایی(ره) اورده است: این عالم در خضوع. مردمداری و دینداری 
نمونه بود. 
در پیام سید محمد میرمحمدی آمده است: 
انالله و انا اليه راجعون 
خبر رحلت عالم متقی و روحانی پرهیزگار حضرت ایت الله شب 
محمدحسن ابوترابی زارچی» دارالعباده یزد را در سوگ و اندوه فرو برد و 
همه ارادتمندان را متاثر ساخت.این عالم ارزشمند که در خضوع. مردمداری و 
دینداری نمونه بود عمری را به تبیین ن احکام و معارف الهی کوشیك و در دفاع 
از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت و شهیدان کوشا بود و زندگی ساده 
و معنوی او درسی | برای نسل‌ها که از آن چراغ راه بردارند و از حلم و 
علم و سداد بهره گیرند.در پیام استاندار یزد میخوانیم» اینجانب به فرزندان و 
بستگان آن مرحوم» حوزه علمیه و مردم متدین استان یزد تسلیت عرض نموده 
و سلامتی و طول عمر با عزت رهبر معظم انقلاب اسلامی و توفیق روزافزون 
جوانان و طالبان علم و دانش و تقوی را از خداوند منان مسئلت می‌نمايم. 
آیت‌الّه ابوترابی پس از تحمل یک دوره بیماری» صبح شنبه ۱۲ اردیبهشت 
در سن ۸۴ سالگی دار فانی را وداع گفت. 
تسلیت علما و شخصیت‌ها 
آیت‌اله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد آیت‌اله وافی 
نماینده مردم یزد در مجلس خبرگان رهبری» نمایندگان مردم اسستان يزد در 
مجلس شورای اسلامی. ائمه جمعه» فرمانداران و مسئولان استان يزد هم در 
پیامی جداگانه درگذشت آیتالله میرزا حسن ابوترابی را تسلیت گفتند. 
ایت‌الّه بوترابی به دعوت ایت‌الله سید روح الله خاتمی(ره) امام جمعه فقید 
یزد به این شهر امد و علاوه بر تدریس فقه» تفسیر و اخلاق, مدیریت حوزه 
علمیه یزد را بر عهده گرفت» از فعالیت‌های اصلی او به مدت ۲۸ سال پاسخ 
به سئوالات مذهبی و احکام دینی و برنامه پاسح په سولات مذهبی در رادیو 
یزد بود. پیکر مطهر این ن عالم والامقام امروز در یزد تشییع می‌شود. 
وقوع ۲۱ پس لرزه پې در پې 
در بخش قطور خوی 
ارومیه: دبیر ستاد مدیریت بحران خوی گفت: پس از وقوع زمین 
لرزه ۲/۳ریشتری دوشنبه هفته گذشته در این شهرستان ۲۱ پس لرزه در 
بخش قطور خوی روی داد و موجب وحشت مردم شد. 
تشر سنایی. مرکز زمین لرزه‌ها زا روستاهای زری و جالیان بخش قطور 
اعلام کرد و ادامه داد: قدرت بزرگ‌ترین زمین لرزه ۳/۲ ریشتر بود. 


۴ کشته به دلیل انحراف به چپ خودرو 

مهاباد: براثر وقوع یک حادثه رانندگی در محور پیرانشهر به نقده در جنوب 
آذربایجان غربی ۴ نفر جان باختند. 

سرهنگ عباس فرمانی فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی دراین باره گفت: 
این حادثه بر اثر برخورد یک کامیون بنز با یک خودرو سواری پیکان در 
کیلومتر ۴۰ این محور اتفاق افتاد.دوی افزود: در این حادثه ۳ نفر از سرنشینان 
خودرو سواری پیکان جان خود را از دست دادند و یکی دیگر از سرنشینان 
ان نیز پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد. 

وی علت حادثه را انحراف به چپ خودروسواری پیکان اعلام کرد. 


ازدواج موقت؛ بهانه‌ای برای اخاذی 

سرویس حوادث: مردی که همسر خود را طعمه ازدواج موقت قرار داده 
و از فردی به بهانه انتشار فیلم سیاهش قصد اخحاذی داشت به همراه برادرش 
دستگیر شد. سرهنگ منصور خدادادی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
غرب استان تهران دراین باره اظهار داشت: فردی به پلیس آگاهی مراجعه و 
اعلام کرد چند روز پیش با خانمی که خود را مطلقه معرفی کرده بود آشنا 
شدم و برای آشنایی بیشتر با انگیزه ازدواج موقت به منزلش رفتم اما دقایفی 
بعد ۲ مرد وارد منزل ش‌اند و مرا مورد ضرب و شستم قرار دادند و پس از 
فیلمبرداری و سرقت اموالم مرا رها کردند. 

وی افزود: این افراد سپس با تهدید از طریق تلفن با شماره‌های متفاوت 
از من خواستند که در قبال عدم نتشار فیلم در فضای مجازی و پس دادن 
مدارک مبلغ ۰ ۲ میرن تومان پول نقد به انها بدهم 

سرهنگ خدادادی گفت: با استفاده از اقدامات فنی و پلیسی و بررسی 
دوربین مداربسته محیط اطراف محل وقوع جرم این ۲ مرد شناسایی شدند و 
در طی قرار صوری برای دریافت مبلغ درخواستی تی به دام افتادند. 

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران گفت: یکی از متهمان در بازجویی 
گفت که به دلیل اعتیاد شدید به موادمخدر با همدستی برادر و همسر خود از 
قبل اقدام به برنامه‌ریزی نقشه اخاذی کرده و با اغفال شاکی به بهانه ازدواج 
موقت» وی را به داخل خانه کشانده بودند. 
امداد گران پیرمرد ۱ ساله نبالی را زنده از زیر آوار خارج کردند 

سرویس خبر: خب ر گزاری فرانسه گزارش داد که گروه های امداد و نجات‌نپال 
یک پیرمرد ۱۰۱ ساله را زنده از زیر اوار خارح ساختند. 

این گزارش به نقل از آرون کومار سینگ یکی از مقامات پلیس نپال 
اعلام کرد که گروه های امداد و نجات این فرد را پس از ٩‏ روز در حالی از 
زیر اوار خارج ساختند که هنوز زنده بود و بلافاصله برای مداوا به بیمارستان 
منتقل کردند. 

کمک پلیس چین به زلزله‌زدگان نپال 

چین یگان‌های پلیس منطقه خودمختار تبت در جنوب غربی چین را برای 
کمک به زلزله زدگان نپال به این کشور اعزام کرد. 

این عملیات به تأیید دولت چین رسیده و پس از نشست دوجانبه ميان 
مقامات چين و نیال به پيشنهاد کاتماندو وارد مرحله عمل خود شده شنت 

شمار تلفات زمین لرزه ۷/۹ ریشتری که ۲۵ آوریل نپال را لرزاند. بیش از 
۰ تفر وشمار زخمی‌ها بیش از ۱۴ هزار نفر اعلام شده است. 

بر اساس اعلام سازمان ملل متحد. این زمین لرزه زندگی ۶ میلیون و ۶۰۰ 
هزار نفر را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است. 

زلزلە ن گاران ۶۷ پسلرزه را د پس از این زمین لرزه ویرانگر ثبت کردهاند 


که بزرگی اغلب این پس لرزه‌ها از ۳/۲ تا ۶۸٩‏ رد یشتر بوده که اغلب آنها در 

هه میالمار و بنگلادش نیز احساس شده اسٹ. 

KF 4‏ 
آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 


شر کت پتروشیمی شهید تند گویان (سهامی‌عام) 
بدینوسیله از کلیه سپامداران شر کت پتروشیمی 
شهیدتندگویان (سهامی‌عام) دعوت می‌شود در جلسه 
مجمع عمومی عادی س‌الیانه شرکت که در روز دوشنبه 
مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ رس ساعت ۸/۳۰ صبح در تهران» 
مقت تر خان کرب خان رند شاره ۳۸ 
شر کت صنایع پتروشیمی خلیج فارس, سالن کنفرانس 
طبقه‌یازدهم تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: 
۱) قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی 
منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 
۲) قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای 
ال مان یی ۱۱۰۱۳/۱۱۰ 
۲) تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۰۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 
۴ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای 
سال‌مالی هتتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۲۹ 
۵ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت. 
۶ کین باداش اعضای دات مدیره و حق حضور 
غیرموظف. 

هیأت مد بره 
شر کت پتروشیمی شهید تند گویان (سهامی‌عام) 


میدان 


خط ار تباطی مردم بااطلاعات 


تلفن 1۳۶۰۹۰ 


ertebat @ettelaa.c0™  : ایمیل خط ارتباطی‎ 


2 ۰2 دی‎ 5 ۳ 3 E 
جند نکته درخور توحه خوانند گان گرامی‎ 
توجه خوانندگان محترم را در ارتباط با پیام‌های تلفنی به نکات زیر جلب می کنیم:‎ 
موضوع پیام ها جنبه‌های خصوصی» حقوقی و یا قضایی نداشته باشد.‎ 
پیام‌ها مختصر و دقیق باشد و از تکرار آن‌ها خودداری شود.‎ ٍ» 
. پو حوانندگان محترم شهرستانی در پیام هایشان, نام شهرستان مربوطه را بیان فرمایند‎ 


چاپ پیام‌ها بر اساس نوبت است. 


با تشکر- سرویس ارتباطات مردمی 


قدردانی از د کتر باستانی پاریزی 
چرا مراسم بزرگداشتی برای دکتر باستانی پاریزی چه در زمان 
حیات ایشان و چه حال که ایشان دارفانی را وداع گفتند از سوی 
۳ قوه برگزار نشده است؟ 
سید اسماعیل طاهری 
خیانت بادشاه عربستان 
پادشاه عربستان که خود را خادم الحرمین می‌داند. چرا به کودکان 
ونان نموه ححسله می کد بايد او وا خفن الجرمین نامیك. سازمان‌های 
خهانی نیز را ساکت مانداند! 
اصفهان - اصغرایمی 
قطع مقرری معلمان! 
طبق کدام بخشنامه در فروردین امسال مقرری یک ماهه اول 
معلمان را کسر کرده‌اند؟ مگر یک معلم چقدر حقوق می‌گیرد که 
قرو ها اول را کسیر گردفاند؟ 
ابراهیمی 
نقد جامعه پزشکی در حاشیه 
از کارگردان فیلم در حاشیه برای نقد جامعه پزشکی سپاسگزاریم 
و تقاضای ساخت سریال‌های انتقادی بیشتری داریم تا دیگر اقشار 


جامعه نیز نقد شوند. 
امیری - معلم 
بالا رفتن بی‌رویه قيمت‌ها 


یکی از دلایل فقر مردم؛ گران شدن بی‌رویه قیمت آب برق گاز 

و تلفن است. مگر حقوق کارمندان و بازنشستگان چه قدر افزایش 

یافته است که قيمت‌ها وا تمه گاه اینگونه بالا می‌رود؟ 
یک شهروند 

مسکن مهر هشتگرد 

۸ سال است که در مسکن مهر ۶ منطقه ۱۶ هشتگرد ثبت‌نام 
کرده و پول واریز کرده‌ايم. پس از ان هر بار مراجعه می‌کنیم پول 
بیشتر می‌خواهند و قول ۳ ماه و ۶ ماه می‌دهند ولی خبری از 


اپارتمان نیست. 
شهروندی از هشتگرد 
آلود گی هوا و شر کت سیمان تهران 
یکی از شرکت‌هایی که در آلودگی هوای تهران نقش به‌سزایی 
دارد شرکت سیمان تهران است. از سازمان محیط زیست تقاضا می‌کنیم 
ملاحظات را کنار بگذارد و جلوی کار این شرکت را بگیرد. 
یک شهروند تهرانی 


شورای شهر و بی‌عدالتی! 


در انتخابات شورا یاری شهر کاندید شدم اما 
و بدا دق برد ملک که ود بات ارت کیرات 
شهر ان را تایید کرده بود اسمم را از لیست خط زدند. از مسئولان 
تقاضای رسیدگی دارم. 


پس از اینکه رای 


نعمت‌آباد - عوض شکرگو 


رباخواری بانک‌ها 


لطفا با رباخحواری بانک‌ها مبارزه کنید چرا که اقتصاد کشور را 
فلج کرده ست 


نکرده‌اندا 


عباس حسینی (یک فعال اقتصادی) 

قطع برق در خیابان امیر آباد شمالی 
تا اکن خیایان امرآناد شمالی خیابان مجدهم کیت شید 
زره‌پوش هستیم و یک شب در میان قطعی برق داریم. گویا اتصالات 
برقی اینجا خراب است و پس از مدتها هنوز این مشکل را برطرف 


یک شهروند تهرانی 


چند درصد سود بانکی!؟ 


بانک صادرات در ازای وام ۴۰ میلیون تومانی از من ۱۰۰ 
میلیون تومان پس می‌گیرد. این وام با چند درصد سود پس گرفته 


می‌شود؟ 


مزاحمت ایجاد 


چرا القاب 


صادقی 


دستفروش‌های خیابان ستارخان 
تا کی باید شاهد دستفروش‌ها در ابتدای خیابان ستارخحان باشیم؟ 
چه کسی مسئول جمع‌آوری دستفروشان است که مرتبا برای اهالی 


می‌کنند. 


القاب طولانیی 
و عناوین دولتی اینقدر طولانی نت 


یک شهروند 


ت؟ آیا اين همه 


عنوان مانند معاونت پیش گیری وزارت بهداشت. درمان و آموزش 
پزشکی ضروری استت؟ ایا همه مسئولیت‌های یک ارگان دولتی در 
عنوان آن باید بیان شود؟ 


نقش دفترچه بیمه خصوصا 


شهروندی از تهران 


دفترچه پیمه! 


برای بازنشستگان حیست؟ به دکتر 


مراجعه کردم ۲۵ هزار تومان حق ویزیت گرفت سپس به داروخانه 
رفتم و ۴۵ هزار تومان پول نسخه‌ام شدا 


تمدید کارت شروران! 


یک شهروند 


چا کارت اتباع خارجی که سابقه شسرارت دارند تمدید 


می‌شود؟ 


شهروندی از تهران 


جمع آوری سطل‌های زباله! 


شهرداری منطقه۱۹ سطل‌های زباله را جمع‌آوری کرده است و 


برای ساکنان خانی‌آباد جنوب بیست متری میعاد بین فلکه 


مشکل بوجود آمده است. 


و اتوبان 


یک شهروند تهرانی 


مشکل موش‌ها! 


از ماموران شهرداری تقاضا می کنیم فکری به حال مشکل 


موش‌های راه‌های آب میدان کاج سعادت‌آباد بکنند. 


کنجین آسفالت ندارد 


رمضان از تهران 


روستای کنجین از توابع شهرستان میانه از سال ۷۷ آسفالت نشده 
است. از مسئولان مربوطه تقاضای رسیدگی داریم. 


تبریز - میانه 


تشکر از «ناسز ای منزلت» 


- کنجین 


آیا وقت آن نرسیده که جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود؟ 


از آقای خانی» سردبیر روزنامه اطلاعات سپاسگزاريم 


دردهای حامعه 


باعنوان ناسزای منزلت پرداختند. 


که به یکی از 


یک شهروند تهران 


مشکل وام یک شاعر! 


برای چاپ کتاب ۳ سال است که با ۳ میلیون تومان وام 
درخواستی من مخالفت ش.ه است. این در حالی است که دولت 
برای آقای کی‌روش» سرمربی تیم ملی با وجود اینکه ۲ میلیارد ریال 
بدهی مالیاتی دارد. همه گونه امکاناتی فراهم کرده است! 


قابل توجه اداره برق قدس 


یک شاعر 


قبوض برق جنت‌آباد وابسته به اداره برق قدس در اتوبان آیت‌اله 
کاشانی دیر به‌دست ساکنان می‌رسد و اهالی با قطعی برق و مشکلات 
دیگر مواجه می‌شوند. 


استفاده از منظره دریاچه 


یک شهروند 


تقاضا داریم که شهرداری منطقه۲۲ تهران به ساحتمان‌های ۳ 
طبقه اجازه دهد تا ۵ طبقه شوند تا بتوانند از منظره زیبای دریاجه که 
اطرافش را ساختمان‌های بلند احاطه کرده‌انده استفاده کنند. 

یک شهروند تهرانی 
تغیبر نظام پرداخت و بازنشستکان! 
می‌شود. آیا این تغییر نظام پرداخت شامل بازنشستگان نیز می‌شود؟ 


شهروند تهرانی 


اطاایات 


آیین معارفه فاطمه هاشمیی 
در فدراسیون ورزش بیماران خاص 


آیین معارفه فاطمه هاش می, رئیس 
جدید فدراسیون ورزش بیماران خاص و 
راك افا در ورک ار کا 

غلامرضا شعبانی بهار معاون ورزش 
همگانی وزیر ورزش و جوانان در این آیین؛ 
از سید باقر فاطمی نسب بخاطر خدماتی 
که برای بیماران خاص و پیوند اعضا در 
زمان سرپرسستی در این فدراسیون انجام 
داده است» تشکر کرد و گفت: این فدراسیون به مدیریت صرف نیاز ندارد 


و باید همراه با خواسته ها و قابلیت های درونی اداره شود. 

وی» تصریح کرد: از خانم هاشمی تشکر می کنم؛ چه در مدت مدیدی 
که در این فدراسیون بودند و چه در زمانی که حضور نداشتند. طلسم ورزش 
الال کے را دک و این فتراسیون را دیک کرک 

شعبانی بهان افزود: پیام مجمع» »> حمایت صد در صدی اعضا از 
لے کاایی پوو ک کم در تدر دےے بی ہی اک کوان کان 
فدراسیون. علاوه بر فعالیت در حوزه های ملاس محور در حوزه های 
قهرمانی هم فعالیت کند. 

فاطمی نسب در ادامه این آیین» گفت: این فدراسیون» یک فدراسیون 
ارزشی است و خدمت در این فدراسیون کاری معنوی به حساب می‌آید. 
خوشحالم که تلاش‌های ما به ثمر رید و این فدراسیون در وزارت 
ورزش و جوانان تثبیت شد. من باید از وزیر ورزش و جوانان» سرکار 
اقا ار ار 
کترادیرن کے کر ایی رل اتی کرت دال کر کے 

فاطمه هاشمی» رئیس جدید فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند 
ار کے ان کرو مت ما لیے ات ان ای ر 
کے کے اد دہ ا ا یرف کے ایی کے ال بارت دران 
درک اا اکر مه ات ک ت یی کو ا رن رال 
نظر روانی» اجتماعی و جنبه های دیگر زندگی کاهش دهیم. 

وی افزود: اگر کاری هم انجام می‌دهیم» برای رضایت خداست و 
کی ر ر ت کن ر ا ا کے یں ای ری کا ووک 
تا در حدمت بیماران باشیم. مه دور بودمې 
از راه های مختلف به ان کمک کرده ام 

فاطمه هاشمی. کفت: TS‏ 
شدیم و اصل ورزش بیماران خاص هم همین بود. ما باید ورزش را به 
خانه بیماران بريم و از آنان دعوت کنیم تا به ورزش روی آورندباید این 
بیماران را به مراکز ورزشی معرفی کنیم و علاوه بر توضیح شرایط خاص 
ا شرایط استفاده از این اماکن را برای ابن عزیران فراهم کنیم. 


دختران والیبالیست ایران 
در جمع ۸ تیم برتر آسیا 


ا اتا ا 4 ا لا 


TG GT GT TTT 
قهرمانی اسیا - ۱۵ یں © ی ت رر او کین درت درد‎ 
تیم ملی والیبال دختران زیر ۲۳ سال ایران در آخرین دیدار گروه یکم‎ 

مسابقات قهرمانی اسیا به مصاف قزاقستان رفت و به پیروزی ۳ E‏ 


تم ایرازه مت های یک موم و پنجم رابا کے ۲۰-۷۵ ۱۹-۲۵ و 
۱۳-۵ برنده شد. قراق ها نیز ست های دوم و چهارم را با نیج ۱۸-۲۵ 
و ۱۳-۲۵ به سود خود به پایان رساندند. تیم ایران در نخستین دیدار خود 
تیم فیلیپین (میزبان) را شکست داده بود. فیلییین به عنوان تیم دوم گروه 
یکم به دور بعدی رفت. 

احتمالا تیم چین تایپه حریف بعدی دختران ملی پوش والیبال ایران 
خواهند بودنخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی دختران زیر ۲۳ سال 
ا کے ا تا 


مقابله با اسم نیازمند عزم جدی است 


٭ دکتر محمدرضا مسجدی - استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

در سال ۱۹۸۸ برای نخستین بان پیشگامان جهانی آسم(21(1۸)) 
برای اگاهی بخش عمومی در زمینه آسم و بالابردن میزان مراقبت و 
معالجه این بیماری در سطح جهانی اولین سه‌شنبه ماه 1۷1۵ ر را که امسال 
مصادف با ۵ ۷127[ و ۱۵ اردیبهشت است. را به عنوان روز جهانی آسم 
نامگذاری کردند. 

پس از آن» در این روز در اغلب کشورها برای اطلاع‌رس‌انی و 

آگاهانیدن سیاست‌گذاران» مسئولین سلامت عمومی و هم‌چنین کل جامعه 
برنامه‌های متنوع تنظیم می‌کنند و هر سال موضوعی را به عنوان شعار سال 
برمی گزینند. برای سال ۲۰۱۵ شعار «تو می‌توانی اسمت را کنترل کنی» 
)0u can contro your Asthma)‏ انتنخاب کرده‌اند. البته گروه 
)شعار رهمیشگی خود را یعنی از مان کنترل بیماری آسم رسیده 
است» به عنوان پسوند به آن پیوند می‌زنند 

«آسم» واژه‌ای پونانی است و بیانگر حالتی است که وجه مشخصه آن 
بروز حملات مکرر سرفه» تنگی‌تنفس همراه با خس‌خس سینه می‌باشد. 

بیماری آسم عبارت از التهاب مزمن راه‌های هوایی است که در افراد 
مستعد از نظر ژنتیکی و ارثی» تحت تأثیر عوامل محیطی ایجاد و یا تشدید 
می‌گردد. بیماری آسم در طول زمان» شدت و دفعات بروز آن متغیر است. 
این بیماری در اثر اتقباض عضلات صاف ریه و هم‌چنین کلفت شدن 
دیواره و ز زیادشسدن مخاط داخل راه‌های هوایی بوجود می‌آید که عاقبت 
مجاری هوایی تنگ و در نتیجه تنفس بیمار رسخت و مشکل می‌شود. 
عوامل زمینه‌ای ارئی و ژنتیکی در ایجاد بیماری آسم نقش ایفا می‌نماید و 
عوامل محیطی از قبیل عفونت‌های ویروسی. آلرژی‌هاء آلودگی‌های شغلی. 
آلودگی هوا داخل و خارج از منزل؛ استرس» ورزش و مصرف بعضی 
داروها نظیر آسپرین و ضد دردهای هم ردیف آن, داروهای بتابلوکر سبب 
بروز حمله و تشدید ان می‌شود. 

بحث دخانیات و آسم موضوع جدی است و مطالعات متعدد نشان داده 
است که مادران باردار که در معرض دود مواد دخانی قرار می‌گیرند(دود 
گان قلیان؛ پیپ». .) در اثر ورود یو دود دخانیات به خون مادر و 
عبور از جفت به جنین می‌رسند و در نتیجه حطر ابتلا به سم در این 
کودکان بعد از تولد بیشتر است. بعلاوه قرار گرفتن نوزادان و نونهالان 
خردسال در معرض مواد دخانی نیز در ایجاد و بروز حملات شدید اسم 
نیز دخالت مستقیم دارد. ِ 

در حال حاضر نزدیک به۳۰۰ میلیون نفر در جهان مبتلا به آم 
می‌باشند و سلانه نزدیک به ۲۵۰/۰۰۰ نفر نیز در اثر این بیماری فوت 
می‌شوند. البته بر اساس آخرین گزارش مطالعه بار بیماری‌ها در سال 
۵ بیماری‌های مزمن تنفسی(عمدتا اسم و بیماری مزمن انسدادی 
ریه یا (0(۳1)) سبب ۴/۳۰۰/۰۰۰ مورد مرگ در سال ۲۰۱۳ شده و 
تقریبا ۶4 میلیون سال زندگی از دست رفته(11]0 051 در سال ۲۰۱۰ 
به همراه داشته است. 

باو سنگین این ن بیماری جدا از علائم و نشانه‌های آن آسیب مستقي 
به سلامتی فرد وارد می‌آورد. کم‌توانی در انجام فعالیت‌های زندگی و کار 
روزمره» هزینه‌های تحمیل ش.ه بر خود و خانواده و کل جامعه را نیز 
شامل می‌شود. هزینه بیماری اسم در سال ۲۰۰۷ در کشور امریکا بالغ بر 
۶ میلیارد دلار بوده است. 

بیماری اسم معضل جدی سلامت در سطح جهانی است که همه 

گوفه‌های بستی را گرفتار می‌سازد و شیوع آن در کشورهای در حال توسعه 
رو به افزايش گذاشته که منجر به افزايش هزینه‌های درمان و زیادتر شدن 
بار بیماری بر افراد مبتلا و کل جوامع گشته است. این بیماری به علت 
تحمیل هزینه‌های زیاد نیز بودجه سلامت عمومی کشور ما از یک سو و 
کم شدن کارایی و بهره‌دهی افراد در محل کار رو جامعه از سوی دیگر 
به‌ویژه در کودکان مبتلا که موجب بهم خوردن آسایش خانواده می‌شود. 
نیازمند توجه و برنامه‌ریزی جدی است. 


افزایش بازی های تدار کاتی تیم ملی 


تیم ملی والیبال ایران در اردوی 
چک و فنلاند. سوای بازی تدارکاتی 
با تیم های این م دو کشور احتمالا با 
تیم هایی از دیگر کشورهای اروپایی 
نیز بازی خواهد کرد. 

امیر خوش خبر» سرپر 
تیم ملی والیبال ایران با بیان مطلب 
بالاء درباره شرایط آماده سازی ملی 
پوشان والیبال برای لیگ جهانی. 
گفت: امیدواريم که با بازی‌های 
تدارکاتی که برای ملی‌پوشان والیبال 
در کشورهای فنلاند و جمهوی 
چک در نظر گرفته‌ايم» همه بازیکنان 
به شسرایط مطلوب نزدیک شوند. 
همچنین در صورت امکان با سایر 
کشورهای اروپایی که در همسایگی 
کشورهای فنلاند و جمهوری چک 
قرار دارند مسابقه تدارکاتی برگزار 
می کنیم. 

او در باره شانس صعود ایران 
به فینال لیگ جهانی امسال» گفت: 
اگر من از تلاش همه عوامل اجرایی 
فدراسیون والیبال برای رسیدن ملی 
پوشان به شرایط ایده‌ال می گویم 
به این معنا نیست که اکنون شرایط 
مناسبی نداریم؛ همچنین معنای آن؛ 
این نخواهد بود که تیم ملی والیبال 
کشورمان» لزوما به فینال لیگ جهانی 
صعود می کند. من فقط این نوید 
را می دهم که بازی‌های قابل قبولی 
را از تیم ملی والیبال شاهد خواهیم 
بود و همه بازیکنان و کادر فنی تیم 
ملی. نهایت تلاش خود را به کار 
خواهند بست 

چرا که تیم‌هایی در مقابل ما 
قرار گرفته‌اند که بسیار با تجربه و 
قوی هستند و سابقه حضورشان در 
لیگ جهانی. از والیبال ایران بیشتر 
اسست: تایه از حالا نمی توان 
صعود تیم ایران به فینال لیگ جهانی 


را پیش‌بینی کرد. 

او اعضای کادر فنی تیم ملی 
والیبال کشورمان را پر تلاش و 
منسجم» توصیف کرد و گفت: کادر 
فی ٹیم می والیبال: نهایت تاش 
خحود را خواهد کرد که همه ملی 
دوره از مسابقات. اماده شوند. بازی 
با تیم‌های طراز اول دنیه علاوه بر 
اينکه تجربه ملی پوشان را بالا 
خواهد برد نقاط ضعف آنان را 
نمایان خواهد کرد و در شناخت 
بیشتر نقاط مثبت تیمی. تاثیرگذار 


شرابط تغییر زمان شهر آورد تهران 


تغییر زمان شهراورد بزرگ 
تهران» بستگی به شرایط رقیبان سنتی 
فوتبالپایتخت در هفته پیانی فصل 
چهاردهم لیگ برتر دارد. 

مهدی تاج. رئیس سازمان لیگ 
درباره احتمال تغییر زمان شهراورد 
بزرگ تهران» گفت: تاکنون هیچ 
برنامهای برای تغییسر زمان بازی 
تیم‌های استقلال و پرسپولیس نداریم. 
البته اگر اين ین دو تیم در هفته سیامې 
شانسي برای کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان آسیا نداشته باشند. احتمال 
عبر وان بازی ها ین رال 


طرفین وجود دارد. 

او افزود: اگر استقلال شانسی 
برای کب سهمیه اسیایی داشته 
باقب قطعا این دو تیم نیز باید بازی 
خود را همزمان با دیگر ت 
آغاز کنند و زمان برگزاری شهراورد 
بزرگ پایتخت به هیچوجه تغییر 
نخواهد کرد. 

طبق برنامه‌ریزی سازمان لیگ 
دیدار سرخابی های پایتخت. ساعت 
۸ جمعه هفته آینده در ورزشگاه 
یکصد هزار نفری آزادی تهران» 
برگزار خواهد شد. 


تعبین میزبان بازی رفت بل ی آف لیگ دسته بک 


قرعه کشی دیدار پلی آف لیگ 
دسته یک فوتبال» برای تعیین هفتمین 
تیم سقوط کننده به لیگ دسته دوم 
برگزار شد. 

طبق قرعه‌کشی انجام شده تیم 
شهرداری تبریز در بازی رفت» میزبان 


تیم استقلال اهواز خواهد بود؛ این 
بازی» ساعت ۱۷ دوشنبه هفته اینده در 
تبریز برگزار می‌شود. دیدار بررگشت 
دو تیم یک هفته بعد برگزار خواهد 
شد؛ ۲۸ اردیبهشت تیم استقلال اهواز 
میزبان تیم شهرداری تبریز است. 


آسم شایع‌تین بیماری مزمن سنین کودکی و از عوارض شایع پس از 


بلوغ است. شیوع این بیما 
تا ۸۳۰ جوامع 


اری در کشورهای مختلف متفاوت است و از ۵ 
مختلف گزارش شده است. به‌طور کلی شیوع این بیماری 


در سنین کمتر از ۱۸ سال تقریبا o‏ با 
سنین بالاتر شیوع آن ۶/ و در خانم‌ها بیشتر از آقایان است. این ارقام با 


مطالعات انجام شده در کشورها : نیز مطابقت دارد. . شیوع آسم در آمریکا در 
سال ۲۰۰۷» ۷/ و در سال ۲۰۰۸ به ۸/ رسیده انیت در سال ۲۰۰۸ هر 
کودک مبتلا به آسم به‌طور متوسط ۴ روز غیبت از مدرسه و هر فرد بالغ 
۵ روز غیبت از کار به غفلت این بیماری داشته است. تخمین زده می‌شود 
در سال ۰۲۰۲۵ یکصد میلیون بیمار به مبتلایان به اسم اضافه شود. 

همان‌طوری که ذکر شد. آسم سه علامت شاخص دارد: : سرفه» 
تنگی‌نفس و خس‌خس سینه و لذا تشخیص آن بسیار ساده و مبتنی بر 
شرح حال یح و معاینه درست است در واقع برای تشخیص بیماری 
آسم اقدامات تشخیصی آزمایشگاهی و پاراکلینیکی پیچیده ضروری نمی‌باشد 
و ابتدایی‌ترین تست برای سنجش آن اندازه‌گیری ظرفیت‌های تنفسی بیمار 
است که ی ی ات 
به درمان به‌کار گرفته می‌شود. گاهی سرفه تنها علامت بیماری اسم است 
که نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. این حالت به ویژه در مبتلایان به التهابات 
راه‌های تنفسی فوقانی یعنی بینی و سینوس‌ها (سینوزیت مزمن) دیده 
می‌شود به‌علاوه ۷۰/ مبتلایان به سم زمینه آلرژی دارند. 

در مراقبت از بیماران بايد توجه جدی در کنترل علائم بیماری انجام 
گیرد تا فرد مبتلا فعالیت کاری عادی خود را بازیابد و از بروز حملت 
تشدید بیماری که علت اصلی مرگ و میر محسوب می‌شود جلوگیری 
به عمل اید و در صورت بروز حمله اقدامات درمانی مناسب و سریع 
انجام گیرد به‌علاوه از عوارض خطرناک جلوگیری و در صورت ظهور 
به خوبی کنترل شوند.  .‏ 

اساس درمان بیماری آسم مبتنی بر استفاده از اسپری‌ها پا انشانه‌های 
تنفسی است به‌ویژه کورتون‌های استنشاقی و داروهای گشادکننده راه‌های 
هواد یی که در این جا ضرورت آموزش مردم به استفاده 
این داروهای بسیار تأثیرگذار و کم عارضه بدون القای تصورات وهم‌انگیز 
اعتیاد به این داروها و یا گشادی قلب و تنبل شدن دستگاه ه تنفس در 
صورت استمرار طولانی مصرف آن‌ها بسیار با اهمیت است. در دسترس 
بودن داروهای موثر و با کیفیت و با قیمت مناسب و وجود سیستم‌های 
حمایتی و بیمه‌های مطلوب پایه‌های اساسی موفقیت در کنترل این بیماری 
و کاستن مرگ و میر ناشی از آن محسوب می‌شود. 

مطالعات متعدد در جوا مختلف نشان داده است که علیرغم 
دارو به دلیل عدم آموزش صحیح؛ » بیماران قادر به استفاده e‏ 5 
نیستند بنابراین اهمیت آموزش پزشکان و داروسازان و نهایتاً تعلیم بیمار 
ر انراد بسار اتی انف 

برای کاستن اثرات زیان‌بخش این بیماری برنامه‌های راهبردی در زمینه 
پیشگیری و مراقبت از آن‌ها ضروری است. خوشبختانه در قالب برنامه 
جامع نظام تحول سلامت توسط دولت محترم و به همت وزارت بهداشت» 
درمان و آموزش پزشکی و حمایت مجلس. کنترل بیماری‌های مزمن 
غیرواگیر شامل ۴ بیماری اصلی یعنی بیماری‌های قلبی و عروقی؛ سرطان؛ 
بیماری‌های مزمن تنفسی و دیابت. کمیته‌های کاری جهت برنامه‌ریزی و 
سیاست‌گذاری در سطح ملی انتخاب شدهاند. در ماه‌های اخیر راهنمای ملی 
آسم» دستورالعمل پیشگیری» تشخیص و درمان توسط این کمیته زیرنظر 
معاونت بهداشتی وزارت متبوع به تدوین رسیده است تا براساس برنامه 
منظم در س طوح مختلف نظام ارائه حدمات بهداشتی درمانی گنجانیده 
شود. پزشکان عمومی و پزشک خانواده در خط مقدم ارائه این خدمات 
و در مراتب بعدی پزشکان و مراکز تخصصی با یک الگوی مشخص و 
مدون علاج کارآمد و اصولی این بیماری را با به‌کارگیری این راهنمای 
ملی راکنا 


و مناسب از 


قالیبافان » از خدمات مستمری و درمان بر خوردار می شوند 


مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین ۵ سال باشد. 
اجتماعی گفت: قالیبافان بیمه‌شده » بافندگان فرش 
بلندمدت (بازنشسستگی, از کارافتادگی و فوت) و 
خدمات درمانی این سازمان برخوردار هستند . 

به گزارش فارس ۰ سروس نصیری افزود: 
قالبافان, بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی 
شناسه دار که متقاضی بهره مندی از خدمات 
سازمان تأمین اجتماعی هستند» سنشان باید حداکثر 


وی اظهار داشت: همچنین ارائه معرفی نامه از 
مراجع ذیصلاح, دریافت کارت شناسایی و کارت 
مهارت فنی حرفه مورد اشتغال و تائید اشتغال در 
حرفه معرفی شده بر اساس استانداردهای تعیین 
شده از دیگر شرایط برخورداری از حدمات تأمین 
اجتماعی ویژه قالیبافان است. 

نصیری با بیان این که حق بیمه تأمین اجتماعی 
این دسته از مشاغل ۲۷درصد حداقل دستمزد 


مصوب شسورای عالی کار است. افزود: ۷درصد 
ان به عهده بیمه شده است و۲۰ درصد باقیمانده 
توسط دولت پرداخت می شود . 

وی گفت: پذیرش متقاضیان بهره مندی از 
مزایای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان بافندگان 
فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار طبق 
ضوابط مقرر از له ۲ قانون و آاانین تامه 
اجرایی مربوطه و در چارچوب بودجه مصوب 
سال ٩۴‏ انجام می‌شود . 


خواهد بود. بنابراین» طرح این 
موضوع که به جای سرمایه‌گذاری 
و تمرکز روی لیگ جهانی» بهتر 
است که تلاش های خود را به 
کسب سهمیه المپیک محدود کنیم. 
حای دفاع ندارد. 

راد نگ چیا رالا 

راون ای الیل سا 
۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۲۰۰ دلار 
حق الزحمه را برای مرحله 
مقدماتی و نهانی, لیگ جهانی سال 
۵ در نظر گرفته است. 

ا اال رسال 


جایزه و 


۵ با حضور ۲۲ تیم در سه 
سطح برگزار می شود. هشت تیم 
برتر جهان در 
از رقابت ها در دو گروه مسابقات 
دور مقدماتی را از هشتم خرداد آغاز 
می کنند. تیم های ایتالی؛ برزیل 
صربستان و استرالیا در گروه یکم 
و تیم های ایران» روسیه. امریکا و 
لهستان در گروه دوم قرار دارند. 
فدراسیون جهانی والیبال 
۴8 ))مبلغ ۴ میلیون و ۲۹۱ 
هار و ۳.۰ دلار جایزه و حق 


الزحمه را برای سطح یک لیگ 


یک این دوره 


جهانی والیبال در نظر گرفته است 
کے در راشای مات و هان 
این رقابت ها به تیم های شرکت 
کننده و عوامل اجرایی پرداخت 
خواهد کرد. 

در پای‌ان دور مقدماتی. مبلغ 
۰ هار دلار به عنوان پاداش 
به چهار تیم در چهار گروه سطح 
یک تعلق می گیرد؛ تیم نخست 
هر گروه ۲۵۰ هزار دلان تیم دوم 
۰ هزار دلان تیم سوم ۰ هزار 
دلار و تیم چهارم ۱۰۰ هزار دلار 
دریافت می کند. 
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والیبال در اروبا 


در دور مقدماتی که هر تیم ۱۲ 
مسابقه خواهد داشت. فدراسیون 
جهانی والیبال برای تیم ها در هر 
بازی» پاداشی در نظر گرفته است؛ 
تیم برنده ٩‏ هزار ۰ دلار جایزه 
می گیرد و تیم بازنده ۴ هزار و ۸۲۰۰ 
دلار پاداش خواهد گرفت. 

شش تیم شرکت کننده در 
مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال - 
که به میزبانی برزیل برگزار می‌شود 
- بر اساس رتبه ای که در پایان 
این رقابت ها کسب کنند. پاداش 
خاصی دریافت خواهند کرد. 

مجموع پاداش شش تیم 
مرحله نهایی» آمیلیون و ۵۰ هزار 
دلار ۱ ت که بر اساس جدول 
ژیر بین شش تیم پرتر تفسیم 
می شود 
- قهرمان لیگ جهانی سال ۲۱۰۵ 
: یک میلیون دلار 
- نایب قهرمان : ۵۰۰ هزار دلار 
- تیم سوم: ۳۰۰ هزار دلار 
- رتبه چهارم : ۱۵۰ هزار دلار 
- تیم پنجم: ۷۵ هزار دلار 
- تیم ششم: ۷۵ هزار دلار 

همچنین فدراسیون جهانی 
والیبال» م غ ۱۰۰ هزار دلار به 
هشت بازیکن برتر لیگ جهانی 
به عنوان پاداش پرداخت می کند؛ 
فهرست پاداش ها پرداختی به این 
شرح است: 

ارزش‌مند ترین بازیکن: ۳۰ 
هزار دلار 

بهترین پاسور: ۱۰ هزار دلار 

بهترین اسپکر: ۱۰ هزار دلار 

بهترین دریافت کننده (۲ 
بازیکن) : هر نفر ۱۰ هزار دلار 

بهترین مدافع (۲ بازیکن): هر 
تفر ۱۰ هزار دلار 

بهترین لیبرو: ۱۰ هزار دلار 


«می‌ودر» فا تح ب وکس قرن شد 


«فلوید می‌ودرا. مسابقه چند 
صد میلیون دلاری بوکس را با امتیاز 
از «مانی یاکیائو» برد. 
بوکسور بدون شکست 
امریکایی» بامداد دیروز در لاس 
وگاس مقابل مانی پاکیائو روی 
رینگ رفت تا دیدار قرن را برگزار 
کند؛ دیداری که بیش از سه سال 
برای برگزاری ان» برنامه‌ریزی شده 
بود.پاکیائو در بیشتر راندهای این 
مسابقه حمله می‌کرد. ولی می‌ودر 
با امتبازهای ۱۱۶-۱۱۲ ۱۱۶-۱۱۲ 
و ۱۱۸-۱۷۰ برنده شد. 

معی‌ودن ۱۸۰ میلیون دلار و 
پاکباوی ۱۲۰ میلیون دلار از این 
مسابقه درامد کسب کردند. درامد 
این دو بوکس ور از مبارزه ای 
۲ ساعته» بیش از درآمد سالانه 
رونالدو و مسی بود. 

بسیاری از هنرپیشههای 


هالیوود و ستارگان موسیقی جهان. 
از تماشاگران حاضر در محل مسابقه 
دو بوکسور مذکور بودند. بلیت‌های 
این مبارزه بزرگ - که «بوکس 
قرن» لقب گرفته بود - در کمتر 
از ۳۰ ثانیه و به صورت اینترنتی به 
فروش رسیدا! 

اظهارات ۲ مبارز 

فلوید می‌ودر. پس از پیروزی 


امکان ارسال کمکت‌های انسانی 
به یمن فراهم می شود 


تون سیا اااي 
دببرکل جمعیت هلال احمر از تغیز 
مسیر وامکان ارسال کمک‌های‌امدادی 
به قردم نجیر داد علی‌اصغر 
احمدی در جمع خبرنگاران گفت: 
به دنبال بازگشت کمک‌های ارسالی 
به یمن؛ تصمیم گرفته شد راه دیگری 
خیر از پر هوای براق ارسال 
این کمک‌ها در دستور کار قرار گیرد 
که در این راس‌تا از طریق وزارت 
امور خارجه با برخی از کشورهای 
همسایه خلیج فارس رایزنی هایی 
انجام شد و نهایتا مذاکراتی با کشور 
عمان به عمل امد تا از طریق این 
کشور محموله‌های امدادی جمعیت 
هلال احمر ایران به دست مردم 
هنن رسك 

وی افزود: یک موسسه خیریه 
وابسته به عمان از سال های گذشته 
در کشور یمن کارهای خیریه انجام 
می‌دهد که تاکنون با همکاری وزارت 
خارجه محموله‌هایی را به کشور 
عمان ارال کرده ایم و امیدواریم 
خیلی زود به دست مردم یمن 
برسد. 

دبیرکل جمعیت هلال احمر 
درباره کمک رسانی به مردم زلزله زده 
نپال هم گفت: به دلیل وضع نامناسب 
فرودگاه های این کشور ‏ هنوز امکان 
فرود هواپیما در این کشور را نيافته‌ايم 


که به محض امکان. درصدد ارسال 
کمک های امدادی . پزشکی و 
ساخت کلینیک سرپایی برای مردم 
زلزله زده این کشور هستیم. 

احمدی همچنین با اشاره به 
کاهش ۶۷ درصدی آمار مرگ 
مصدومان حوادث رانندگی جاده ای 
هنگام انتقال به مراکز درمانی در ایام 
نوروز درباره همکاری اورژانس و 
هلال احمر در حوزه انتقال مصدومان 
حوادث جاده ای به بیمارستان ها 
گفت: اکنون در حال رایزنی هایی 
برای رسیدن به برنامه ای در این ن باره 
هستیم و در روزهای آینده جلسه ای 
با حضور رئیس جمعیت هلال احمر 
و وزير بهداشت برگزار می شود تا 
تصمیمات نهایی اتخاذ شود. 

همچنین در این نشست وحید 
رحمتی مدیرکل روابط عمومی هلال 
احمر از افتتاح همایش بين المللی 
مدیریت سوانح و کاهش خطرپذیری 
حوادث در مناطق شهری با حضور 
وزیر کشور و شهردار تهران . افتتاح 
بخش های جدید در بیمارستان نورء 
افتتاح خط تولید تجهیزات جدید 
پزشکی و تولید ماسک نانو برای 
نخستین بار در کشور به عنوان بخشی 
هلال احمر(۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت) 
خبر داد. 


در رقابت ب وکس قرن» حریف خود 
را «قهرمان واقعی» نامید. 

بزرگتریسن, مهیج ترین و پر 
تماشاگرترین مسابقه بوکس جهان؛ 
دیروز در لاس وگاس آمریکا برگزار 
شد. فلوید می‌ودر مقابل مانی پاکیائو 
قرار گرفت و او را شکست داد. این 
مسابقه» پس از سه سال برنامه‌ریزی 
به نمایش گذاشته شد. 


معی‌ودر پس از پیروزی در 
این مبارزه حساس و تماشایی. 
گفت: همه ۴۷ مبارزه‌ای که قبل 
از این مسابقه انجام دادم, نقش 
اساسی و تعیین کننده ای را در این 
پیروزی داشتند. اشتیاق زیادی به 
برنده شدن در همه مسابقات دارم. 
پاکیائو قهرمان واقعی است؛ هر دو 
ما اکنون در بهترین شرایط خود 
هستیم. . قبل از ای ین مبارزه می‌دانستم 
که ضرباتی را دریافت خواهم کرده 
ولی هوشمندانه مسابقه دادم. 

پاکیائو نیز درباره شکست 
خود. گفت: این مسابقه حوب 
بود. فکر می کردم برنده خواهم 
شد. او واقعا کار خاصی نکرد. 
مساله جثه و هیکل بزرگتر نبود. 
هی ور حالا به 
تعطیلات می‌روم تا ببینم» بعد از آن 


چه پیش می‌اآید. 


پنجمین قهرمانی چلسی 
در لیگ برتر فو تبال باشگاه های انگلیس 
تیم جلسی در فاصله ۳ هفته ماه بهپاین لیگ برثرفوتبال باشگاه ها 
انگلیس, پنجمین قهرمانی خود را جشن گرفت. ۱ 
شاگردان «خوزه مورینیو» عصر دیروز با تک گل دقیقه ۴۵ «دن آزار» 
بهترین بازیکن این فصل لیگ برتر انگلیس با نتیجه یک - صفر از سد تیم 
کریستال پالاس گذشتند و قهرمانی خود را در فاصله سه هفته مانده به پایان 
این دوره از رقابت ها قطعی کردند. 


UF اب‎ 


نقل و انتقالات تابستانی فو تبال ارو با 


دات ری انرک فد به رمان ل ر اتقلات فا سای فال 
اروپاء درباره بازیکنان و تیم های باشگاهی حاضر در فصل آینده لیگ های 
معتبر قاره سبز به گوش می‌رسد. 

با توجه به نزدیک شدن به پایان فصل جاری لیگ‌های فوتبال اروپا و 
آغاز نقل و انتقالات تابستانی؛ اخبار زیادی درباره پیوستن بازیکنان مشهور 
ےا ها کا مت یا کے ار ا زاوی ار کا 
می گذرانید: 

منچستریونایتد در تدارک پیشنهاد ۵۶ میلیون یورویی برای خرید 
«گونسالو هیگواین» است. 

بارسالوناء روی خرید «اندر هررا» و «داوید سیلوا» دو ستاره فوتبال 
سپانیه تمرکز کرده است. 

چلسی, پیشنهاد ۲۵ میلیون یورویی به علاوه واگذاری «لویک رمی» را 
برای خرید «لاکازت». ستاره تیم لیون فرانسه ارائه کرده است. 

اتلتیکو مادرید برای پیوستن «کوکه) به تیم چلسی» منتظر ارائه پيشنهاد 
۵ میلیون یورویی است. 

مدیران «آیندهوون» از بالا بودن شانس تیم های پاری سن ژرمن و 
لیورپول برای جذب «ممفیس دپای» خبر دادند. 

منچسترسیتی «یورگن کلوپ» را در پایان فصل جاری» جانشین 
«پگرینی» خواهد کرد. مدیران این باشگاه قول بودجه ۲۰۰ میلیون یورویی 
را به سرمربی جدید خود داده‌اند. 

رال مادرید شرایط خرید «مارکو وراتی» را زیر نظر دارد. این تیم 
حاضر است که «پارامندی» به علاوه ۵۰ میلیون یورو را به تیم پاری سن 
ژرمن» پيشنهاد دهد. 

کو س کی وم انگلیس, مورد توجه ت تیم تاتنهام قرار گرفته 
است. وستهامی ها برای واگذاری این بازیکن» ۲۰ میلیون يورو می‌خواهند. 

لبورپول با پیشنهادی ۱۹ میلیون یورویی در حال جابجایی «کارل 
جنکینسون) از آرسنال به تیم خود هستند. 

آرسنال در آستانه توافق نهایی با ساوتهمپتون برای خرید «مورگان 
شیندرلین» با رقمی معادل ۴۱ میلیون پورو است. 

ان سے ال ری کے کان بے سے وا یا کی اس 
مانچینی» شگگردان سابق خود به نام های «ژکوا؛ «نصری» و «(یحیی توره) 
را می‌خواهد. 

دورتموند با «کوین فولاند» ستاره ت تیم هافنهايم صحبت‌هایی کرده است. 
هوفنهايم برای واگذاری مهاجم خود. ۱۷ میلیون يورو می‌خواهد. 

میلان قصد خرید «تیاگو موتا» و «ازکوئیل لاوتزی» را از باری سن 
ژرمن دارد. ۲۲ میلیون يورو هزینه این دو انتقال خواهد بود. 

تیم رم در تدارک ارائه پیشنهادی رسمی» برای خرید «پیتر چک» و «جان 
اوبی میکل» از چلسی است. 

وولفسبورگ برای جذب «کراماریج» مهاجم گلزن تیم لستر سیتی» مبلغی 
معادل ۱۰ میلیون يورو پیشنهاد داده است. 


۰ متر مربع فرش دستباف. از کاشان به عتبات عالیات فر ستاده شد 


سروس سیاسی = اجتماعی ۱۵۳۹۶ متر 
مربع فرش نفیس دستباف اثر هنرمندان کاشان 
راهی عتبات عالیات شد تا ۲۷ رجب همزمان 
EE CT‏ 
ع پهن شود. 
ما » در آیین رونمایی 
از این فرش ها که با حضور ایت الله امامی 
کاشانی امام جمعه موقت تهران در فرهنگسرای 


به گزارش خبرنگار 


حرمین عسگریین با طرح و نقش اصیل کاشان 
بافته شده اند و به صورت مرحله ای به مقصد 
فرستاده می شوند.وی با اشاره به این که در 
جریان بافت این تعداد فرش» ۱۴۰۰ فرصت 
شغلی برای بافندگان و ۳۰۰ فرصت شغلی برای 
رنگرزان » چله بافان و طراحان به طور مستقیم 
ایجاد شده است. اظهار داشت : تمامی رنگ 
های به کار رفته در این فرش ها طبیعی است 


مدیرپروژه ملی بافت فرش عتبات عالیات گفت 
این فرش ها جزو ۲ تن مربع فرشصی 
ات که در طرح ملی فرش بافی برای حرم 
های مطهر علوی. حسینی؛ عباسی. خیمه گاه و 


و متراژهر یک با 


نفیس بافته شده اند. 


توجه به نقشسه حرم ها از 


۲ تا ۹۵ مترمربع و همگی از ابریشسم و کرک 


واجدی نيا اف زود : از این فرش ها ۷۲ 


تخته مربوط به حرم حضرت عباس (ع ) و 
۰ تخته مخصوص خیمه گاه و ارزش ریالی 
آنها ۲۵ میلیارد تومان بر آورد شده که از سوی 
یکی از نیکوکاران تامین شده است . 

وی اعلا م کرد: در سالروز میلاد باسعادت 
Ty‏ ۱ 
بقیه ۸۰۰۰ مترمربع فرش تعهد شده اماده تحویل 
به حرم ان حضرت خواهد شد و در صورت 
حمایت دولت از این طریق ۵۰۰۰ فرصت شغلی 
ایجاد می شود. 

واجدی نیا گفت : تمامی هنرمندان مشارکت 
کننده در این طرح به سفر عتبات عالیات اعزام 
شده اند . 


تشکیا کار گروه "نجات هامون "با مشار کت افغان‌ها 


معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از 
تشکیل کارگروه مشترک با افغانستان برای نجات تالاب هامون خبر داد. 

میرب دزد کی ییا افزود: بررسی شرایط تالاب هامون 
و تدوین یک برنامه همکاری مشترک اقداماتی است که کارگروه در تلاش 
است آن رابه انجام برساند . 

وی با اشاره به موضوعات امنیتی موجود در افغانستان» گفت: امیدوار رم 
بتوانیم با همکاری‌های دو کشور از اکوسیستم طبیعی این 
مشترک ما و افغانستان است حفاظت کنیم. چراکه این تالاب علاوه بر 
اهمیتی که در معیشت اهالی سیستان و بلوچستان و افغانستان دارداز نظر 


ن تالاب که میراث 


جهانی هم ارزشمند است. 

معاون رئیس جمهوری همچنین با اشاره به تشدید پدیده گرد و غبار 
در منطقه جنوب شرقی ايران اظهارنظر کرد: با توجه به این که این پدیده 
علاوه بر ایران کشورهای دیگر از جمله افغانستان را درگیر کرده است» 
بنابراین برای مقابله با آن هم نیاز به همکاری های چند جانبه داریم. 

رئیس سازمان حفاظت محیط زب ت ادامه داد: در دیدار با رئیس 
جمهوری افغانستان علاوه بر نجات تسالاب هامون در باره حفاظت و 
احیای "هوبره" -پرنده‌ای که در معرض خطر انقراض است -هم مذاکراتی 
انجام شد. 


نظارت شورای شهر بر استفاده نکردن 
از امکانات شهر ی در انتخابات 

سرویس سیاسی - اجتماعی: سخنگوی شورای شهر تهران از تشدید 
نظارت ها برای جلوگیری از بهره گیری از امکانات شهرداری برای تبلیغات 
در انتخابات مجلس خبر داد. 

تقی‌پور گفت: بر اساس قانون مدیران و مسثولان باید شش ماه قبل از 
برگزاری هر گونه انتخاباتی از جمله انتخابات مجلس استعفا دهند که این 
موضوع در شورا هم صدق می‌کند و مدیران و معاونان شهرداری تهران 
چنانچه بخواهند در انتخابات شرکت کنند باید استعفا دهند.وی با بیان این که 
هیچ کس حق ندارد از امکانات شهرداری برای تبلیغات استفاده کند. افزود: 
مدیران و معاونانی که از مجموعه مدیریت شهری بنا دارند در انتخابات 
شرکت کنند به هیچ عنوان نباید از امکانات شسهرداری در بحث انتخابات 
اسستفاده کنند و قطعا شورا بر این موضوع نظارت خواهد داشت.سخنگوی 
شسورای شهر تهران در ادامه با اشاره به لغو جلسه اعضای شورای شهر با 
رئیس‌جمهوری گفت: این جلسه به دلیل سفر ایشان به استان فارس لغو شد 
که البته دفتر رئیس‌جمهوری یک روز قبل از لغو این جلسه این موضوع را 
به اطلاع اعضای شورای شهر رسانده بود. 


آگهی‌شر کت در مناقصه ٩۴/۱-۲‏ 


ید4 


شر کت سیمان خاش در نظر دارد تأمین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای 
کارکنان کارخانه خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می گردد حداکثر تا ۵ روز پس از تاریخ 
درج این آگهی جهت دریافت اسناد به آدرس‌های ذیل مراجعه نمایند. 
میزان سپرده شرکت در مناقصه معادل ۵۰ میلیون ریال می‌باشد. 
پرداخت هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد. 


آدرس 
تهران: خیابان سسهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (انديشه ۲) 
پلاک ۶۹-تلفن: ۴۲۱۴۷۷۷۷ 
اهدان: بلوار دانشگاه -میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوری 
تلفن: ۰۵۳۴۲۳۲۹۴۵۱۹۲۱ 
سایت 1>25]66106101:6010 قسمت مناقصات. 


شرکت سیمان خاش 


انجمن تالاسمی ایران 


تالاسمی را بهتر بشناسیم 

تالاسمی ماژور یک بیماری ژنتیکی بوده و در گروه کم خونی ها قرار دارد . بیمار مبتلا به تالاسمی هموگلوبین (رنگدانه موجود در 
سلول های قرمز خون) ناپایدار تولید می نماید . این بیماران نیازمند تزریق خون بوده و در نتیجه تزریق خون های مکرر میزان آهن بدن 
مبتلایان به تالاسمی افزایش می یابد . 

با پیشرفت علم درمان تالاسمی با تزریق خون به همراه داروی دفع کننده آهن میسر شده و امید به زندگی را در این عزیزان افزایش 
داده است . 

در نتیجه یک درمان دائمی و مطلوب افراد تالاسمی توانسته اند » همچون افراد سالم جامعه به زندگی ادامه داده و به افراد پرتوان و 
خلاق تبدیل گردیده و اهداف جدیدی را برای خود ترسیم نموده اند . 


بیائیم با کمک هم زمینه بروز خلاقیتها و توانمندیهای این عزیزان را در سراسر کشور فراهم سازیم . 


ما را در حمایت از افراد تالاسمی تنها نگذارید 
نشانی : میدان ولیعصر(عج) - ضلع جنوبی بلوار کشاورز - پلاک ۲۲ - طبقه ۴ 
تلفن : ۸۸۹۱۸۵۸۸-۹ (۰۲۱) 
فکس : ۸۸۹۳۲۷۳۷ (۰۲۱) 


حساب جاری جام ۲/۸۶ ۲۲۲۲۲۲۲ بانک ملت به نام انجمن تالاسمی ایران 


info @iranianthalassemia.ir 


www.iranianthalassemia.ir 


با کمال تأسف و درعین ناباوری د رگذشت انسان 
فرهيخته و سراسر مهر و محبت مهندس ابومحمد 
اصغعری مونقی رابه اطلاع دوستان و اشنایان 
میرساند. 

مجلس ترحیم آن عزیزسفر کرده» روز سه‌شنبه 
۵ ازساعت ۱۶ الی ۱۷/۳۰ در مسجدالزهرا 
(س) واقع در خیابان شریعتی -بالاتر از پل سیدخندان 
-خیابان خواجه عبداللّه انصاری -خیابان شهید عراقی 
خانواده‌های عزادار: 

اصغری‌مونقی-اسمعیلی تهرانی -سیدمحمدی 
-احمدی - کارگر موخر و سایر بستگان 
استانداری تهران-شرکت سیلوی بختگان - 
شرکت چاپ سرزمین 


خانواده محترم اصغری مونقی 
باقلبی اکنده از اندوه فقدان نابهن‌گام مهندس 
ابومحمداصغری مونقی را به شماتسلیت عرض 


نموده» از بارگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات 
و برای شماصبر مسئلت داریم. مارا در غم بزرگتان 


ریگ و شاه یذاتیا. 


بهمین مناسبت مجلس ختم آن مرحوم روزسه‌شنبه 
۵ ازساعت۱۶الی ۱۷/۳۰ درمسجدالزهرارس) 


واقع در خیابان شربعتی -بالاتر از پل سیدخندان- 
خیابان خواجه‌عبدالله انصاری -خیابان شسهید عرافی 

برگزار می‌گردد. ۱ 
هیئت مدیره و پرسنل شر کت کامبین 
پوستچی -داغستانی 


با زگشت همه به سوی اوست 
باباور به مشیت الهی د رگذشت همسر و مادر دلبندمان 
شادروان حاجیه خانم طاهره کرباسی (زجاجی) 
رابه اطلاع می‌رس‌انیم. مراسم ترحیم آن عزیز در روز 
دوشنبه ۱۳۹۴/۲/۱۴ ازساعت ۱۷ الی ۱۸/۳۰ در 
مسجد الغدیر واقع در خیابان میرداماد بر گزارمی گردد. 
حضور سروران گرامی موجب شادی روح مرحومه و 
تسلی خاطر بازماند گان خواهد بود. 
از طرف همسر: حاج عباس زجاجی 
فرزندان: ناصر -فاطمه-سرور (زری) -محسن 
-فرح -فریما 
خانواده‌های: ز جاجی-کرباسیسامامی-حافظی 
-ارزانی-باقرزاده-رضایی نظری-مهجوربان- 
توکلیان -روانگر -خدادبان -اباذری -زهرابی 
-شهلائی -شاه‌وردی -احدیان -لطفعی زاده- 


خادم حسینی -ژیان -بنی‌ مصطفوی رضوی - 
بیان -هدائی -رخشانفر -خداداد -کاتبیان - 


ابربشم چی -فرنقی -اکبر به-رفتاری -گلکار 
-مختاباد - بوسف‌زاده و سایر وابستگان 


با تشکر از زحمات بی‌دریغ دکتر عبداله کیانی شبستری 


آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی خاص 
به شماره ثبت ٩۲۱۰۴‏ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ 

به استناد صور تجلسه هیأأت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای محمد صادق مفتح به شسماره ملی ۰۳۸۳۵۵۱۴۴۷ به 
تمایندگی از شرکت بین‌المللی توسعه ساحل و فراس‌احل نگین کیش به 
شناسه ملی ۰۹۸۰۱۷۱۱۳۱ ۰ به سمت رئیس هیأأت مدیره آقای محمد 
مهدی کربلائی طی حکم شماره ۴ - ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ به شماره 
ملی ۰۹۳۲۸۶۹۰۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به 
شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. آقای سیدعلی 
متشکره به شماره ملی ۱۲۶۰۳۶۶۴۲۱ به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب 
ایران کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۲۱ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای 
غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به نمایندگی از 
شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت عضو 
هیأت مدیره. آقای محمد بیگ محمدلو به شماره ملی ۵۲۸۸۷۸۶۳۹۰ به 
نمایندگی از شرکت مدیریت تجهیز و تأمین منابع آرمان به شناسه ملی 
۵ به ت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. 
کلیه اسناد. چک‌ها. سفته‌هاء اوراق بهادارء قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با 
افضاد مذیرغامل و یکی از اغضای هيات مدیره منفقا و با سیر شر کت معتب ر انب 
و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره با 
مهر شر کت خواهد بود. 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 


۷۶ 2 ۱۳۸۸۷۴ ا آداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران 


آگهی تغییرات شرکت وهای نسوز اپران ۳ عام 
به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ 

به استناد صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۰۹۹ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ٩۲‏ به تصویب 
رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس 
قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به 

عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 


۱۷۹۸۴۱ ان اداره ثبت ٍِِ و مؤسسات غیر تجاری تهران 


آگهی تغییرات شرکت تعاونی هی کارکنان وان " اداری و 
استخدامی کشور به شماره ثبت ۱۳۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۷۷۴۲ 
به استناد صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ وتائیدیه 
شماره ٩۳۲/۱۵/۲۲۸۶۵۹‏ مورخه ٩۳/۰۹/۰۵‏ اداره کل تعاون استان تهران در 
شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان 
سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. اقای سیدصدرالدین صدری مهر به شماره 
ملی ۰۰۴۴۱۰۷۲۷۷ و آقای علیرضا برازنده به شسماره ملی ۰۰۳۸۵۹۹۷۳۲ 
به عنوان بازرسین اصلی و خانم پوران دخت خلیق اخلاقی به شماره ملی 
۱ ۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 


۸ ۱۴۲۹۸۱ الف اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران 


(یا ودود) 
باتهایت تاسف و نار رحلت جانگداز ماد قد اکا لمو 
ومهربان مرحومه حاجیه شسکوفه خانم دژم همسر 
مرحوم اسماعیل گیلان پور را به اطلاع می رسانیم. 
طبق وصیت آن مرحومه کلیه مخارج مراسم ترحیم و 
یادبود صرف امور خیریه خواهد گردید. 
فرزندان: محمدعلی کامران. کارون دخت. علی 


کامیار گیلان‌پور 7 
خانواده‌های: دژم. گیبلان‌بور پیرستانی. 


و کلیه خویشاوندان. وابستگان و اشنایان. 


بازگشت همه به سوی اوست 
در گذشت نابهنگام شادروان بانو حاجبه خانم فاطمه 
هاشمیان (جعفرزاده) را به اطلاع می‌رساند. 
مجلس سوم‌وهفتم آن فقیده سعیده از ساعت ۱۷ تا 
۰ روز سه‌ش نبه ٩۴/۲/۱۵‏ در مسجدالغدیر واقع 
در بلوار میرداماد منعقد می گردد. 
خانواده‌های: جعفرزاده-هاشمیان_حاجی 
طرخانی- امینی یکتا-حاجی خانیسداورمنش 
9 سایر خانواده‌های وابسته. 


اوست پایدار 
به مناسبت در گذشت پدر بزرگوارمان شادروان 
مرحوم سید مهدی لطفی مجلس یادبودی روز 
جمعه مورخ ۹۴/۲/۱۸ از ساعت ۱۶ لغایت ۱۷/۳۰ در 
مسجدالنبی(ص) خیابان کار گرشمالی-روبروی کوی 
دانشگاه برگزار می گردد. 
حضور در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و 
سل خاطر بازمانک گان خواهت شد. 
خانواده‌های: لطفی -بیهقی -خرازی 


بانهایت تسف و تأثر د رگذشت همسر س کار خانم 
ملیحه قصری دولابی وکیل محترم دادگستری را 
به اطلاع می‌رساند. 
مجلس یادبودازساعت ۱۸ تا ۱۹/۲۰ روزدوشنبه 
۴ در مسجد نور واقع در خیابان فاطمی میدان 
جهاد برگزار می گردد. 

کانون و کلای داد گستری مر کز 


چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مصادف با چهلمین 
روز عسروج ملکوتی مادر گرانقدر مرحومه س رکار 
حاجیه خانم خدیجه احمدی نراقی» همسر 
شادروان فقید سعید حاج‌علی اصغ رکریمی نراقی 


است که پیکر مطهر مادر مهربانمان در جوارمزار شریف 
پدر ارجمندمان آرمیده است. 


یاد آن دو عزیزرا گرامی میداریم و هزینه‌های آئین 


چهلم همانند روز هفتم به کود کان سرطانی اختصاص 
یافت. 


ٹر با مس گرا (عروس) -حبیب کریمی (فرزند) 


آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام 
به شماره ثبت ۸٩۲۳۴۳۲‏ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سللیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 
به سال ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 
۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی انتخاب 
گردیدند.روزنامه کثیرالانتنشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های 
شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 
۱۳۹۸۵۹۰۴ /مالف 


آگهی تغییرات شرکت توربین توان گستر ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۵۰۰۵ به 
استناد صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب 
قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور به ش‌ماره ملی ۱۰۰۲۱۸۴۰۰ 
بعنوان بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی به شسماره ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ 
بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 
کنیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

۶ ۱۳۷۸۳۵ مالف 


اگھی تغییرات شرکت پی آفرین سهامی خاص 
به شماره ثبت ۹۶۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۴۸۲ 
به استناد صور تجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای علی محمدزاده (کدملی ۴۹۱۱۲۴۲۷۹۵) به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای علیرضا قزاقی (کدملی ۴۵۹۰۱۴۵۷۸۲) به سمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و آقای مهندس امیر حسین مالکی (کدملی ۰۰۷۸۵۴۳۳۰۴) 
بعنوان مدیرعامل و عضو هیشت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات 
مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار اعم از 
چک وبروات و ... و قراردادها با امضاء قلمی مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت 


مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا کلیه مکاتبات عادی و مراسلات 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس 
هیأت مدیره می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی بلوار کشاورز 
نرسیده به میدان ولیعصر(عج) پلاک ۵۰ طبقه ششم واحد ۱۷ کدپستی 
۳ تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران 
۹۶۲۶۰۲۴۵۵ ۰ /مالف 


حناب آقای دکتر حسن کمال زاده 
خبر د رگذشت برادر ارجمندتان موجب تأسف گردید. 
این ا رابه ۳۹ و خانواده متان ۳ ۳ ۰ 
عرض می کنم. 


پرویز بیات -نماینده 
و خبرنگار روزنامه اطلاعات ماهدشت 


بانهایت تاثر و تأسف در گذشت مادر عزیزتان رابه شما 
و خانواده گرامیتان تسلیت عرض می‌نماييم. 
محمد ظریفی -مهدی میرمیری -علی مجاوری 


جناب حاج آقای محمد کریم باربک‌بین 
پا کمال تأسق و تأثر د رگذشست والده محترم همسر 
گرامیتان را تسلیت عرض نم‌وده وبرای آن مرحومه 
علو درجات و برای حضرتعالی و خانواده محترمتان 
سلامتی آرزومندم. 
امیر حسن معصومی گر کانی 


جناب آقای دکتر کاوه قرنی‌زاده 
بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده راصمیمانه تسلیت 
عرض نموده و از خداوند متعال برای ان مرحوم طلب 
رحمت و برای بازماند گان صبر و بردباری مسئلت 
داریم. 
رباست. مدیریت. پزشکان. کار کنان 
بیمارستان شفایحیائیان 


خانواده محترم زجاجی 
مصیبت وارده رابه شماو کلیه بازماند گان تسلیت 


عرض نموده و از در گاه خداوند متعال صبر و سلامتی 
آرزومندم. ۱ ۱ 
دکتر شروین شیبانی 


خانواده محترم شادروان مهندس نوراله آژدری 

با نهایت تاسف و تاثر د رگذشت شادروان مهندس 

منان برای روح بزرگ ان مرحوم طلب آمرزش و برای 
باوماند کان محر عضرو شان مات دارد. 

کانون مهندسین فار غ التحصیل 

دانشکده فنی دانشگاه تهران 


د ر گذشت مادر بزرگوارتان رابه شما و خانوادها رجمند تسلیت 
می‌گوئیماز بار گاه‌ایزدمنان برای ان مرحومه علو در جات و 
برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌داریم. 
حسن اسدی زید آبادی -اکبر امینی -مسعود 
باستانی-محمود باقری-قربان بهزادیان نژاد- 
علیرضا بهشتی شیرازی -مسعود پدرآم-مصطفی 
تاجزادهسمهدی خدابی_محمدصادق ربانی املشی 
-علیرضارجایی-سعید رضوی فقیه-حسین 
رونقی ملکی-عبدالفتاح سلطانی مر یم شفیع پور 
-مسعود صادقی -کیوان صمیمی -ساجده عرب 
سرخی -بهزاد عرب گل- حمید کرواسی -جعفر 
گنجی -سعید مدنی -محسن میردامادی- 
حمید معتمدی‌مهر -ضیا نبوی -محمد حسین 
نعیمی پور -نصور نقی پور -محمدامین هادوی - 
سیداحمد هاشمی -بهاره هدابت -ناصر هاشمی 
-محمد حسن یوسف پور سیفی 


همکار گرامی 


یت ھک ل با 


آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور هشتاک 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۰۵۹۰ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ تصویب شد. اعضای 
هیأت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان بهنام زکائی 
ک م ۳۹۶۱۶۳۱۴۳۳ و مهدی تقدمی بهروزیان ک م ۰۹۳۷۴۹۳۰۰۷ و احمد 
ضیائیان حسینیان ک م ۰۹۳۷۳۳۵۵۶۸ و حسین اخوان ک م ۰۹۳۷۴۹۱۰۰۴ 
خانم مرضیه عطاران مشسهدی ک م ۰۹۴۰۲۸۳۵۷۳ و آقای محمد باقر اخوان 
ک م ۰۸۵۹۱۶۵۴۹۳ به عنوان بازرس‌ان اصلی و علی‌البدل شرکت برای یک 
سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران 
۰ ۱۳۹۴۵۲ مالف 


آگهی تغییرات شر کت صنعتی فیکای سبز سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۶۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۲۱۴۲ 
به استناد صور تجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای رمضانعلی پور مجیب به شماره ملی ۲۵۹۴۸۳۰۵۶۹ به سمت رئیس 
هیئت مدیره» آقای سید خلیل حسینی به شماره ملی ۱۲۸۶۸۹۲۵۷۰ به 
سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهره حسینی به شماره 
ملی ۱۲۸۲۳۲۹۸۴۷ به سمت عضو هیفت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و 
اسناد بهادار از قبیل چک» سفته» بروات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و 
یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 
۱-۶۵ ۱۳۹۴۵ /مالف 


آگهی تغییرات شرکت صنعتی فیکای سبز سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۶۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۲۱۴۳ 
به استناد صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی 
به ۲٩‏ اسفند سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین 
حسابرس افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای 
کامران سلیمی به شسماره ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ بعنوان بازرس علی‌البدل برای 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت 
درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقایان رمضانعلی پور مجیب به شماره 
ملی ۲۵۹۴۸۳۰۵۶۹ و سید خلیل حسینی به شماره ملی ۱۲۸۶۸۹۲۵۷۰ و 
خانم زهره حسینی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۲۹۸۴۳۷ به سمت اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران 
۱۳۹۴۳۵۰2-۴ /مالف 


دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵ رجب ۱۴۳۶- ۴ می ۲۰۱۵ - سال هشتاد و نهم - شماره ۲۶۱۴۷ ۱۵ 


دوست گرامی و ارجمند 
جناب آقای ناصر زجاجی و خانواده محترم 
مصیبت درگذشت مادر عزیز و گرامیتان راصمیمانه 
تسلیت عرض می‌نمایيم. 
علیرضا حبیبی‌مهر و بانو 


همکاران ارجمند 
سرکار خانم محمدی و جناب آقای ره‌انجام 

بانهایت تأسف مصیبت‌های‌وار ده رابه شماو خانواده‌های 
محترم‌تان تسلیت عرض نموده از در گاه‌ایزدمنان برای 
ان د رگذشستگان علو درجات و برای بازماندگان صبر و 
امور مالی -اداره حسابداری‌ها -بودجه و 
گزارشات -حقوق و دستمزد-سازمان وصول 
-اداره اموال و انبارهای موسسه اطلاعات و 
شرکت ایران چاپ 


سرکار خانم ملیحه محمدی 


سیدنظام‌الدین شفاهی نیاکی و بانو 
مشترک روزنامه وزین اطلاعات 


جناب آقای حاج عباس زجاجی 
اتان معرززحاجی 
درغم فقدان عزیز شما خانم طاهره کرباسی ماهم 


عزا داریم. 
فائزه -فرشاد -علی -باشا فرنقی 


جناب آقای ناصر و س ر کار خانم رفعت زجاجی 
درغم از دست دادن روان‌شاد سر کار خانم طاهره 
کرباسی ما را صاحب عزا بدانید. 
مریم -ساعد روشنکیش -فائزه 
و دکتر فرشاد فرنقی 


جناب آقای حاج عباس زجاجی 
سر کار خانم رفعت و جناب آقای ناصر زجاجی 
بانھای ت تا سف و تانر در گذ شنت غر نز از دست رفتەرا 
تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات 
و برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی 
ارزومندیم. 
سیف‌الله رهبر -فرزین -فریبرز -بلا و فرامرز 
-روبا و فرزان -سهیلاو حسین رهبر 


برادر ارجمند جناب آقای ناصر زجاجی 
عضو هیئت مد بره موسسه خیربه توانبخشی 
۱ معلولین ذهنی تهران ِ 
بانهایت تألم و تأثر مصیبت فقدان مادر گرامیتان 
راتسلیت عرض نموده از در گاه خداوند منان برای 
ان سعیده فقی ده غفران الهی و برای جنابعالی و 


انم 


موسسه خیربه توانبخشی معلولین ذهنی تهران 


همکار گرامی 
سرکار خانم دکتر فرناز اعتصام 
بانهایت تاسف در گذشت پد ر گرامیتان را از طرف 
همکاران و خود تسلیت گفته و برای شما و بازماندگان 
صبر و سلامت آرزومندم. 
دکتر احمد جلیلی 


حناب آقای استاد محمد بهرامی 
مصیبت وارده رابه جنابعالی و همسر گرامیتان که پدر 
ادیب و دانشمند خود را از دست داده‌اند. صمیمانه 
تسلیت می گوییم. _ 
علیاکبر رفوگران و بانو 


آگهی تغییرات شرکت تجارت فلزات زرین ایرانیان سهامی خاص 

به شماره ثبت ۴۰۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۴۹۷۷ 
۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
مالک بهمنش ش م ۳ به جای آقای حسین یوسف زاده به سمت مدیرعامل 


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۰۳ 


(خارج از هیئت مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی هیئت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شر کت‌ها و موهسسات غیر تجاری تهران 
۲ ۰-۳۰ ۰« 


آگھی ست ات شر کت دای ها متها اف ا 
به شماره ثبت ۲۶۰۰۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۳۹۳۲ 
به استناد صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰ دیماه ۱۳۹۰ 
مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های 
شسرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی بیات رایان با شم ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ 
و آقای منوچهر بیات با کد ملی ۲۲۹۴۹۳۸۹۹۲ به عنوان بازرس اصلی و بازرس 
علی‌البدل شر کت برای مدت یک‌سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیأت مدیره 
به مدت دو سال به‌شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت ماف هایپرمارکتس ال‌ال‌سی 
شرکت ماجدالفطیم هلدینگ الال‌سی شرکت ماجدالفطیم ریتیل ال‌ال‌سی 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران 
۱۳۹۹۰۸-۱/مالف 


آگهی تغییرات شرکت ایمن ساخت پاسارگاد سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۶۵۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۱۶ 
به استناد صور تجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج‌آگهی‌های 
شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 
به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ابرار اندیشان شم 
۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن نظری شم ۴۸۴۹۴۳۸۳۶۹ 
به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک‌سال انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
۶-۷ . تا او و رس و 
آگھی اھ کے کک کت اا شای کا 
به شماره ثبت ۴۴۳۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۲۷۶ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ژرفبین نیکوروش به شناسه 
ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا عرفی به شماره 
ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران 
۸- ۱۳۹۹۰۵ /مالف 


همکار محترم و گرامی آقای اکبر کریمی 

و همکار محترم سر کار خانم ملیحه محمدی 
با کمال تأسف و تاثر مصیبت‌های وارده رابه شماو 
نموده وازدرگاه ایزد منان برای آن مرحومان غفران 
الهی وبرای بازماند گان صبر و شکیبائی مسئلت 
سید علی محمدهاشمی -حمیدر ضابه رام 
بیگکی سید حامد موسوی -احمد برزگر- 
احمد سلیمانی -رضاایمانی -رضا دلخوش 
-محمد سلیمانی-حمیدرضا محمودزاده- 
علیرضاعرب-غلامرضار حمت‌اله-محسن 
-محم ود ایویسی -حمید خلیلی -محمدرضا 
عطاتشی_قیاس مشهدی محمد بورمهانی 
خامنه‌ای -محمد تقی اسماعیلی -ابراهیم 
یزدانی سید حیدر تقوی -مصطفی بشیری - 
۹ ا 
-مهدی سلیمانی -عل ی اصغری نژاد-شه رام 
صومعه‌نشین -محمد بهرامی امیر اصغری نژاد 
-نوید نوری-احسان احمد پور -محمدرضا 
پورموسی -عباس فشمی-مهدی لاری -جواد 
حیدری -علی خدائی -عادل رضانی 
خانم‌ها: جهانشاهی -نعمت‌پبور-مکرمی - 
سیری -بیگی -محبی 


جناب آقای دکتر مسعود باقری 

فوت وال ده محترمتان رابه ش ما تسلیت عرض 
می‌نماييم. 

ابوالحسن احمدبانی -محمدباقر تحو بل زاده- 
جهانبخش حاصلی مر تضی خیر آبادی-ابرج 
رستگار -فریدون سیامک‌نژاد -سیف‌الرضا 
شهابی -سیدمحمد صدر -عباس کبریایی‌زاده 
-اکیر صمدیان -حبیب کیخا-حسن منظم - 
ناصر نقدی -مهدی وزبری 


کم 
1 ل لوچ را را کر 


۰ ۳ 7 6 ۳ 
تالارها 
مراکز طبخ غذا 


6 6 6 60 6 6 6: 60 60 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 


برای درج آگهی در صفحه ترهیم و تسلیت 
با شماره‌های زیر تماس بکیرید : 
- ۲۳۲۳۲۵۸۰۱۴ 
۴ :+ ۲۹۹۹۴۲۴۹ 
۱۹۶۱ 


آگهی تغییرات 
شرکت کارا نوین پمپ آربا سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴۴۳۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۱۷۰ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی 
۲۳ به سمت بازرس اصلی و داود اکبری فرد به شماره ملی 
۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک‌سال مالی انتخاب 
گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 
به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران 

۹ ۱۳۹۹۰۳ /مالف 


آگهی تغییرات 
شرکت خدماتی زبارتی نهروان سیر سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۶۲۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۵۰۶۶ 
به استنادصور تجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ و تایبدیه سازمان 
حج و زبارت اسستان تهران به شماره ٩۳/۱۷/۸۸۸۷‏ مورخ ٩۳/۹/۲۶‏ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی قربانی به شماره ملی ۰۸۷۰۲۷۳۶۸۱ به 
سمت رئیس هبات مدیره و مدیرعامل آقای اکبر شیرازی به شماره ملی 
۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای حسن طالبی 
همت‌آبادی به شماره ملی ۰۵۱۶۶۰۷۶۸ ۰ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین 
گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل جک. سفته. 
بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت 
مدیره همراه با مهر شر کت معتبر می‌باشد. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران 
2-۵ ۱۳۹۹۰۲ /مالف 


آگھی تغییرات 
شرکت نفت و گاز اروندان سهامی خاص 
به شماره ثبت ۸۲۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۶۳۷ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۱۳۹۲ به تصویب 
رسید. سازمان حسابرسی ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۳ به عنوان بازرس قانونی 
برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج 
آگهی‌های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران 
۱۳۹۸۸۸۷۰۷ امالف 


حمله مشت رک ار تش سوریه و نیروهای 
حزب الله به اتاق عملیات ترور یست‌ها 


سرویس خارجی: نیروهای حزب‌الله لبنان و نخبه ارتش سوریه 
در عملیاتی ویژه اتاق عملیات تروریسست‌ها در حومه شهر ادلب 
را هدف گرفتند و گفته می‌شود «ریاض‌الاسعد» بنیانگذار و فرمانده 
تروریست های ارتش آزاد سوریه در میان کشته‌هاست.نیروهای نخبه 
ارتش سوریه به کمک رزمندگان حزب الله لبنان بعد از بررسی 
تحرکات گروههای تروریستی در حومه ادلب (نزدیک شهر جسر 
الشغور) و همچنین کشف مقر اصلی تروریست هاء حمله ویژه ای را 
در دستور کار قرار دادند.در این عملیات موفق. شماری از فرماندهان 
تروریست که برای انجام عملیات جدید در حومه ادلب گرد هم آمده 
بودند در محاصره نیروهای ارتش سوریه و رزمندگان حزب الله قرار 
گرفتند 
بر اساس گزارش هاء با شروع حملات نیروهای ارتش سوریه 
و رزمندگان حزب‌الّه درگیری شدیدی بین آنها با نیروهای تروربستی 
در مقر فرماندهان ترورر ت‌ها و اطراف آن صورت گرفت که در 
نتیجه این درگیری‌ها ۱٩‏ تروریست از جمله چند فرمانده و همچنین 
چهار افسر نظامی ترکیه کشته شدند.در این درگیری یک نیروی ارتش 
سوریه و یک رزمنده حزب‌الّه به شهادت رسیدند. در این حال برحی 
اخبار از کشته شدن ریاض الاسعد در این درگیری ها و دیده شدن 
جسد او در بین کشته ها حکایت دارد.این سرهنگ فراری نیروی 
هوایی ارتش سسوریه که با اغاز بحران سسوریه در سال ۲۰۱۱ به 
عضویت گروه‌های تروریستی درآمد و از مسسان اصلی ارتش آزاد 
است پیش از این در ترکیه مستقر بود.وی سال ۲۰۱۳ در دیرالزور 
(شرق سوریه) بر اثر رفتن روی مین یک پای خود را از دست داد. 
از سه هفته قبل نیز با اغاز عملیات در جسر الشغور وارد ادلب شد و 
در عملیات ارتش سوریه و حزب‌الّه کشته شد. 


از سویی ارتش سوریه به کمک رزمندگان حزب الله لبنان در 
یک عملیات غافلگیرکننده در غوطه شرقی دمشق بر شهرک «میدعا» 
مسلط شد. شهرک میدعا از مهمترین پایگاه های تروریست های 
«جیش الاسلام) محسوب می‌شود که بخشی از شهر دوما واقع در 
غوطه شسرقی و در بین دو منطقه «عدر» و «النشابیه» است. در این 
حال یگان هایی از ارتش سوریه مخفیگاههای گروه های تروریستی 
داعش و النصره را در حاشبه شرقی و شمالی حمص منهدم کردند 
و دهها تن از تروریست ها را به هلاکت رساندند و تعدادی را نیز 
زخمی کردند. یگان هایی از ارتش سوریه در روستاهای «ابو حوادید» 
«مسعده»» «السلطانیه)؛ «رجم العالى» «سلام شرقی» و «رحوم» دهها 
تروریست را کشتند و البار مهمات آنان را منفجر کردند. دو مخفیگاه 
تروریست های داعش در نزدیکی چاه نفت شماره ۱۰۵ واق قع در جبل 
الشاعر در ریف شرقی حمص نیز به طور کامل ویران شد. E‏ 
ارتش سوریه همچنین شماری از تروریست های جبهه و نیز گروه 
موسوم به «حرکت احرار الشام الاسلامیه» را به هلاکت رساندند و در 
«الرستن سفلی» و «تلبیسه) واقع در حاشیه شمالی حمص نیز تمامی 
ذخیره سلاح و مهمات این تروریست ها را نابود کردند. 

از طرفی ارتش سوریه در حالی به پیشروی‌های خود در 
ریف‌های ادلب و حما ادامه می‌دهد که در این راستا موفق شد سه 
منطقه دیگر را آزاد کند. ارتش سوریه در ادامه عملیات خود در استان 
ادلب موفق شد تیه «معر طبعی» و منطقه «السيرياتيل» از توابع ریف 
ادلب را از عناصر مسلح باز پس گیرد. آزادسازی این دو منطقه پس 
از درگیری‌های شدید و سخت بین نیروهای ارتش سوریه و عناصر 
تروریستی تکفیری صورت گرفت و در جریان آن دهها تروریست 
کشته و زخمی شدند. یک منبع نظامی سوریه گفت: در دست گرفتن 
منطقه سیریاتیل توسط ارتش سوریه نقش مهمی در گسترش کمربند 
امنیتی اطراف شهر «اریحا» دارد. از سوی دیگر: حملات ارتش سوریه 
علیه مواضع و مقرهای گروه‌های تروریستی در شهر جسرالشغور به 
ویژه اطراف بیمارستان ملی این شهر انهدام این مواضع و کشته و 
زخمی شسدن دهها تروریست را در پی داشت که در میان کشته‌ها 
«ابو اسامه الرقه» سرکرده جبهه النصره در منطقه «رمناز» در ریف 
ادلب شناسایی شد. اما در اسستان حما یگان‌های ارتش سوریه در 
راستای ادامه پیشروی مستمر خود در منطقه «سهل الغاب» و پس 
از بازپس گیری شهرک‌ها و روستاهای الزیار» المشیک و تل واسط 
روستای «الناقوس» در ریف غربی حما را هم ازاد کردند. 

از طرفی» مولود چاووش اوغلو وزير امورخارجه ترکیه گفت: 
اولین برنامه مشترک آمریکا و ترکیه برای آموزش و تسلیح مخالفان 
سوریه از هفته آینده یعنی نهم مه (۱۹ اردیبهشت) در ترکیه اغاز 
می‌شود. اما در تحولات سیاسی. سخنگوی دفتر سازمان ملل اعلام 
کرد که مڈاکرات زنر ٣‏ با هدف ها وی ان بخران وريه امروز 
در مقر این سازمان در ژنو آغاز می‌شود. 


اخبار ضد و نقیض از ورود نیر وهای زمینی ائتلاف عر بی به یمن 


سرویس خارجی: خبرگزاری‌های 
بین‌المللی و رسانه‌های محلی یمن در 
حالی از ورود شماری از سربازان 
نیروهای اتتلاف عربی به رهبری 
عربستان به بندر عدن در جنوب 
یمن خبر دادند که سخنگوی اثتلاف 
با تکذیب این خبر گفت: هیچ نیرویی 
از اثتلاف در عدن پیاده نشده است. 
«احمدالعسیری» با بیان اينکه عربستان 
هیچ عملیات زمینی گسترده‌ای را در 

یمن آغاز نکرده است در گفتگو 
رویترز از اظهارنظر درباره اعزام 
هرگونه نیروهای ویژه اثتلاف عربی به 
عدن خودداری کرد. 

در این راستاء شبکه الجزیره در 
خبری فوری اعلام کرد نیروهای 
زمینی اثتلاف عربی پس از ورود 
به نهر «البرقیه» در استان عدن با 
نیروهای انصاراله درگیر شسدند. 
خبرگزاری فرانسه هم در خبری فوری 
ز ورود نیروی زمیی عربستان به یمن 
خبر داد. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز 
گزارش داد که مأموریت نیروهای 
عزامی شناسایی و جمع آوری 
اطلاعات است. 

بر اساس این گزارش؛ یروهای 
مذکور به سمت فرودگاه بين المللی 
ستان عدن حرکت کردند. یک مسئول 

یمثی که خواست نامش فاش نشود 
گفت: نیروهای اثتلاف برای انجام 
عملیات شناسایی و براورد موقعیت 


وارد عدن شده‌اند و پیش بینی می‌شود 
که رازان دیگری نیز به انها اضافه 
شود. این مسئول یمنی تصریح کرد 
استقرار شسماری از نیروهای زمینی 
اثتلاف در عدن, با هدف حمایت 
از نیروهای وابسته به عبدربه منصور 
هادی, رئیس جمهوری فراری یمن و 
مقابله با انصارالله است. در این راستا؛ 
یکی از اعضای ارشد کمیته‌های مردمی 
وفادار به منصور هادی به خبرگزاری 
فرانسه گفت: این نیروها برای کمک 
به ما وارد عدن شده‌اند. 

در این راستاء یک منبع یمنی آگاه 
اعلام کردعبدالفتاح السیسی رئیس 
جمهوری مصر در دیدار با پادشاه 
عربستان مساله حمله زمینی به یمن 
را بررسی کرده است. این مقام یمنی 
افزود. به نظر می‌رسد رهبران مصر 
و عربستان دراین دیدار درباره امکان 
حمله زمینی به یمن به توافق رسیده 
باشند. 

در تحولی دیگ منابع. امنیتی 

یمن از حمله جنگنده های عربستان 
برای ننخستین بار به جزیره الکمران 
در استان الحدیده خبر دادند. حملات 
هوایی به استان صعله نیز همچنان 
ادا دارد. از طرفی؛ جنگنده های 
سعودی یک دستگاه کامیون حامل 
مواد غذایی را در استان صعده و نیز 
فرودگاه بین‌المللی استان عدن را هدف 
حملات هوایی خود قرار دادند. 

عربستان همچنین در راستای 
تشن محاصره یمن یمن اقدام به بستن 

گذرگاه «الطوال» در مرز مشترک دو 

ک ور کرد و از دولت های مصر 
واتیویی خواست به سفارت های خود 


در یمن ابلاغ کنند تا به یمنی‌ها ویزا 
ندهند. این اقدام از سوی عربستان 
در شرایطی انجام گرفت که یمنی 
ها از گذرگاه مذکور به سمت خاک 
عربستان مهاجرت می‌کردند . 

این تحولات در حالی است که 
یکی از رهبران انصارالّه با اشاره به 
اینکه عربستان از ماه ها قبل از تجاوز 
نظامی علیه یمن برای تروریست‌ها در 
یمن سلاح می‌فرستاه گفت: انصاراله 
با کمک آرتش و کمیته‌های الفلانی 
کامیون‌های حامل سلاج دهها فروند 
موشک تانک و حتی بالگرد را توقیف 
کرد که قرار بود به دست تروریست‌ها 
و شبه نظامیان هوادار منصور هادی در 
شهر عدن برسد . 

اظهارات جان کری 

وزیرخارجه امریکا در مورد 
تحولات یمن گفت: قطعی نیست که 
یمن مقابل اثتلاف عربی به یک کشور 
ناکام و شکست خورده تبدیل شود 
اما وی تاکید کرد واشنگتن سخت 
در تلاش است به یک رام‌حل دست 
یابد. جان کری گفت: ما در حال 
همکاری با سازمان ملل و دوستانمان 
ری ا E‏ 


عربستان به یمن و موضع 


تا یک روند مذاکره شده را که در آن 
تمامی طرفین درگیر به پای میز مذاکره 
۰ » تضمین کی تا درباره آینده 
تصمیم بگیریم. در این حال» 
وی نس امنیت ملی آمریکا در 
پیانیه‌ای گفت: معاون رئیس‌جمهوری 
امریکا در امورامنیت داخلی و مقابله 
با تروریسم در نشستی با نماینده 
ویژه سازمان ملل در یمن بر اهمیت 
مذاکره میان تمامی طرفین درگیر برای 
برقراری سازش در درگیری‌های یمن 
تاکید کر که ات : 
این در حالی است که بنا به 
خی موه اش عرق, الارسظر 
عربسستان در صدد تشکیل «ارتش 


جمع کثیری از یمنی‌ها با برگزاری تظاهرات 
گسترده در استان‌های "ذمار" و عمران" ادامه تجاوز 
نامناسب جامعه جهانی در 
قبال کشتارها عليه مردم این کشور را محکوم کردند. 
تظاهر کنندگان از جامعه جهانی خواستند برای توقف 
تجاوز عربستان و شکست محاصره دریایی» زمینی 


مدیر مسئول: سید محمود دعائی 
سر دییر: علیرضا خانی 


نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت‌جنوبی -ساختمان 
اطلاعات - کد پستی ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ (تهران) 


پست تصویری تحریربه ۲۲۲۵۸۰۲۲ 
تلفن: ۲۹۹۹۹ 
نمابر آگهی ها ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 


تلفن پذیرش آگهی ها ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 


نشانی اینترنت: صhttp://www.ettelaat.c0‏ 
پست الکترو نیکی: 0122)۵6016122).01۳0))ه 


آمریکاز طرع تسلیج مستقیم عشایر سنی عراق عقب نشست 


سرویس خارجی:معاون 
رئیس‌جمهوری آمریکا در گفتگوی 
تلفنی با نخست‌وزیر عراق» از طرح 
کنگره برای تسلیح مستقیم نیروهای 
کرد و عشایرسنی این کشور 
عقب‌نشين کرد و گفت‌:واشنگتن به 
حفظ عراق متحد متعهد است.جو 
بایدن معاون رئیس‌جمهوری امریکا 
تلفنی با حیدر العبادی نخست‌وزیر 
عراق گفتگو کردبنا بر اعلام کاخ 
سفید. بایدن در این تماس بر تعهد 
ایالات متحده بر اساس موافقتنامه 
چارچوب راهبردی به عراقی متحلء 
فدرال و دموکراتیک. همانطور که 
در قانون اساسی تعریف شده تاک 
کرد.این بیانیه می‌افزاید: وی همچنین 
تأکید کرد که تمامی کمک‌های نظامی 
بالات متحده برای مبارزه با داعش» 
همانطور که تعهد داده شده است» بر 
اساس درخواست دولت عراق بوده 
و باید به صورت هماهنگ با دولت 
عراق صورت گیرد.تماس تلفنی 
بایدن با عبادی پس از ان صورت 
گرفت که کنگره آمریکا در اقدامی 
جنجال‌برانگیزه در لایحه دفاعی این 
کشور از دولت خواست مناطق 
کردنشین و سنی‌نشین عراق را به 
عنوان یک «کشور در نظر گرفته» و 
بدون هماهنگی با بغداد وارد عمل 
شود. این اقدام کنگره» با واکنش 
شدید دولت عراق» پارلمان» مراجع 
و سایر چهره‌های سرشناس عراقی 
مواجه شد .در پی این اعتراضات. 
مقامات دولتی آمریکا و سخنگوی 
وزارت خارجه این کشور مجبور 
شدند تا از این موضع عقب‌نشینی 
و اعلام کنند که به عراق متحد 
متعهد بوده و با لایحه پیشنهادی 
کنگره مخالفت می کنند.در چنین 


طالبان: مذاکره با دولت افغانستان ار تباطی به آشتی 

سرویس خارجی: (ذبیح الله مجاهد»» سخنگوی طالبان 
ت این گروه با دولت پیرامون 
و ارتباطی با آشتی ملی ندارد. به گفته او 
ت قطر میان نمایندگان طالبان و دولت افغانستان؛ 
بررسی اوضاع جاری کشور است. از دیگر سو «محمد 
اسماعیل قاسمیارعضو شورای عالی صلح 


اعلام کرد موضوع 


- 


تایید کرد محور گفتگوهای نمایندگان دولت و طالبان در 
قطر» صلح نیست و این نشست یک گردهمایی سالانه 
است. به گفته وی در این نشست طرفین دیدگاه خود و 
راه های برون رفت از معضل افغانستان را اعلام می‌کنند. 
این در حالی است که رسانه های افغانستان به نقل از 
برخی مقامات این کشور اعلام کردنده هیاتی ۲۰ نفره به 
نمایندگی از دولت افغانستان با هدف گفتگوهای صلح به 


اجاره‌ای» همسو با خود در یمن 
است و این یعنی شروع جنگ داخلی 
فرسایشی که سال‌ها به طول خواهد 
انجامید؛ غم‌نامه‌ای دیگر همانند آنچه 
در سوریه رخ می‌دهد. بر این اساس 
کنفرانس گروه‌ها و قبایل همسو با 
عربستان طی روزهای اینده در ریاض 
پایتخت عربستان برگزار خواهد شد 
و عمده‌ترین موضوعی که قرار است 
در این کنفرانس مطرح شود تشکیل 
ارتش اجاره‌ای عربستان متشکل از 
قبایل و گروه های مخالف انصاراله 
و ارتش یمن است. بنابر این گزارش: 
هنوز گروه‌های شرکت‌کننده در این 
کنفرانس اختلافات شدیدی حول این 
موضوع دارند و همین مسأله نیز باعث 
به تأخیر افتادن زمان برگزاری کنفرانس 
شده است. 
تکاپوی عربستان برای افزایش 
حملات به یمن در حالی است 
که. جنبش انصاراله یمن در نامه‌ای 
به دبیرکل سازمان ملل و سفرای 
کشورهای دوست ضمن تشریح 
پاره‌ای از جنایات آل سعود علیه یمن؛ 
ایفای نقش انسانی کارآمد برای پایان 
دادن به تجاوز وحشیانه عربستان به 


یمن را خواستار شد. در این نامه آمده 
است» متاسفانه بايد به اطلاع برسانيم 
که مقادیر باقیمانده از سوخت در 
بیشتر بیمارستان‌هائ يمن که مملو 
ساغت اه تمام می‌شود و این ۰ مساله 
را وزارت بهداشت یمن و صلیب 
سرخ اعلام کرده‌اند و ما همچنین با 
کمبود شدید دارو مواجه هستیم. 

در این حال» هماهنگ کننده 
امور انسانی سازمان ملل متحد در یمن 
هم از رو به پایان رفتن سریع ذخیره 
شوختی و مواد عدایی دز این کشور 
خبر داد و اعلام کرد زیرساخت های 
یمن ظرف چند روز اینده فرو می 


شرایطی.نخست وزير عراق در پاسخ 
به تماس تلفنی معاون رئیس‌جمهور 
آمریکا تاکید کرد که بغداد هر لاجد 
و قانونی را که وحدت عراق را 
تضعیف کند. رد می کند . 

در همین حال مان کک 
آمریکا مبنی بر ارسال سلاح 1 
عشایر سنی و پیشمرگه‌ها را ممنوع 
اعلام کرد تا با این کار هیچ یک از 
دولتمردان عراقی اجازه مذاکره را هم 
در این باره نداشته باشند. پارلمان 
عراق در سی‌وچهارمین جلسه خود 
با ریاست سلیم جبوری و با حضور 
۰ نماینده با تصویب این قانون 
مخالفت خود را با پیش‌نویس طرح 
کنگره آمریکا اعلام و تاکید کرد که 
زدن به حاکمیت ملی و استقلال 
عراق شود مخالف است و دولت 
عراق متعهد به فراهم‌سازی سلاح و 
تجهیزات لازم برای مقابله با داعش 

و ازادسازی تمامی شهرهای این 
کشور است و باید تمامی نیروهای 
عراقی را عليه داعش بسسیج کند. 
همام حمودی. عضو هيات رئیسه 
پارلمان عراق اعلام کرد . اقدام اخیر 
آمریکا به طور کامل رد شده است و 
هیچ ‌گونه مذاکره‌ای در خصوص آن 
صورت نمی‌گیرد چراکه حاکمیت 
و به کسی اجازه داده نمی‌شود که 
از آن تجاوز کند.وی تاکید کرد: ما 
هيچ‌گونه پیش‌نویسی را که هدف آن 
ضربه زدن به حاکمیت و وحدت 
ملی باشد نمی‌پذيريم و به طور 
رسمی و با تمامی امکانات خود با 
ان مقابله می‌کنیم.وزیر کشور عراق 
نیز در دیدار با سفیر آمریکا در بغداد 
ضمن انتقاد از طرح کنگره تاکید کرد 


افغانستان نیز 


پاشد. «پوهانس وان در کلاو» گفت: 
خدمات موجود در این کشور در زمینه 
درمان, آب و غذا به سرعت در حال 
نایاب شدن است چراکه دیگر سوختی 
به این کشور ارسال نمی‌شود. وی 
تصریح کرد بدون سوخت. بیمارستان 
ها و خودروهای امدادرسان قادر به 
کار نخواهند بود و آبی هم به شبکه 
توزیع پمپاژ نخواهد شد و در چند 
روز اینده همه چیز در یمن متوقف 
خواهد شد. دیدبان حقوق بشر نیز با 
انتشار گزارشی اعلام کرد عربستان 
سعودی در جریان حملات یک ماهه 
خود به یمن از تسلیحات ممنوعه 
آمریکایی از جمله بمب‌های خوشه‌ای 
استفاده کرده است. در چنین شرایطی؛ 
«یاتریک کوک برن» روزنامه نگار و 
کارشناس انگلیسی مسائل خاورمیانه 
گفت: تداوم حملات به یمن توسط 
عربستان سعودی و کشورهای متحد 
آن, برای اروپا عواقب سنگینی خواهد 
داشت که مهمترین ۰ آن تشدید فعالیت 
های تروریستی در کشورهای اروپایی 
و سرازیر شدن سیل پناهندگان یمنی 
به این قاره خواهد بود. 

از سویی. نماینده دائم روسیه 


E EET 2‏ ی 


و هوایی یمن که مانع از رسیدن به موقع e‏ 
کا ار یا ورت کی کد 

از سوی دیگر E‏ 
ی با برگزاری تظاهرات 
کس ردن مخالفت خود را با حضور تروریست‌های 
القاعده در اين شهر اعلام ک دند. 


دی ار ماکان "اا ِ 


در سازمان ملل گفت: آمریکا که از 
بمباران شهرهای یمن توسط عربستان 
سعودی و کشورهای متحد ان حمایت 
می کن باید مسئولیت عواقب انسانی 
این سیاست خود را برعهده گیرد. 
«ویتالی چورکین) بر ضرورت توجه 
جامعه جهانی به اوضاع انسانی در 
یمن و کشتار گسترده غیرنظامیان در 
این کشور تاکید کرد و اظهار داشت: 
روسیه از شرایط یمن و پیامدهای 
ادامه جنگ و خونریزی در این کشور 
به شدت نگران است. 

# بحرین 

نمایندگان پارلمان اروپا خواستار 
آزادی زندانیان سیاسی در بحرین 


اطلایات 


سال ۵ * تاد ونهم 


الکراده دست کم ۱۳ 
که این طرح مقدمه جنگ مذهبی در 
عراق در دیدار با سفیر امریکا در 
بغداد ضمن انتقاد از طرح کنگره 
برای تسلیح نیروهای پیشمرکه و 
عشایر اهل سنت» جدای از بغداد 
تاکید کرد که این اقدام مردود و 
امری اشتباه از نظر دولت عراق است. 
وی اظهار داشت › طرح مورد نظر 
کنگره مقدمه جنگ مذهبی و داحلی 
در عراق است. از طرفی.جمعیت 
علمای اهل تسنن عراق در بیانیه‌ای 
اعلا م کرده است که به شدت طرح 
کگ آمریکا را که در راستای 


ملی ندارد 


قطر رفتند تا با نمایندگان طالبان مذاکره کنند. در چنین 
شرایطی» خبرگزاری رسمی قطر گزارش داد. مقام های 
افغان و گروه طالبان به مدت دو روز در دوحه پایتخت 
این کشور مذاکرات آشتی برگزار خواهند کرد. یک مقام 
وزارت خارجه این کشور نیز اعلام کرد نشست مقدماتی 
شروع شده است. یک 
معاون ستاد ا 0 با اشاره به ظهور داعش در 
شمال این کشور گفت 
خارجی حمایت می شوند و اگر این 
قدرت جنگیدن نخواهند داشت. در این میان» منابع خبری 
افغانستان اعلام کردند گروه طالبان سه تن از جمله پنج 
گروگان را که چند روز پیش در شاهراه کابل - قندهار 
ربوده بودند» کشتند. 


: تروریست ها از سوی کشورهای 
ن پشتیبانی نباشد آنها 


شدند. ۶۷ تن از نمایندگان پارلمان 
اروپا با ارسال نامه ای به کمیساریای 
اتحادیه اروپا خواستند تا رژیم بحرین 
را برای ازاد کردن زندانیان سیاسی 
این کشور تحت فشار قرار دهد. این 
نمایندگان خواستار آزادی نبیل رجب؛ 
رئیس مرکز حقوق بشر بحرین و شیخ 
على سلمان. دبیرکل جمعیت الوفاق 
و سایر حقوقدانان و رهبران سیاسی 
یجرین سند , 

در این حال. کمیته ازادی های 
دینی آمریکا با انتشار گزارش سالانه 
خود از نقض حقوق و آزادی های 
شععیان در بحرین خبر داد. کمبته 
مزبور در گزارش سالائه ۲۰۱۴ خود 
اورده است. مسلمانان شيعه در 
این سال در معرض بازداشت های 
خودسرانه قرار گرفتند. 

این کمیته از دولت آمریکا 
خواست رژیم بحرین را وادار به 
اجرای توصیه های رئیس کمیته 
کمیته مزبور با اشاره به بازسازی شش 
مسجد ویران شده با هزینه شیعیان 
بحرین از رژیم ال خلیفه خواست به 
شیعیان غرامت دهد. گزارش کمیته یاد 
شده می افزاید. اعتقادات دینی عامل 
شيخ على سلمان و تبعید 
شيخ «لنجاتی» یکی از روحانیون 
برجسته از این کشور بوده است. 
کمیته ازادی های دینی امریکا ادامه 


بازداشت 


داد ۸۰ تا ٩۰‏ تن از شیعیان بحرین 
در سال ۲۰۱۱ از کار برکنار شده اند 
و تاکنون به سرکار خود بازنگشته 
اند. صدها کارگر برکنار شله نیز به 
سرکار قبلی خود بازنگشته بلکه در 
پست های پایین تر به کار گرفته شده 
اند در این راستا مر بحرین بار 
دیگر با برگزاری تظاهرات در منامه و 
شهرهای دیگر این کشور ضمن تاکید 
بر لزوم برقراری دموکراسی و ازادی 
زندانیان سیاسی» پایان بازداشت ۱۲۶ 
روزه شیخ علی سلمان را خواستار 
شلند, 

خبر دیگری حاکیست. نیروهای 
امنیتی بحرین عبداله السبع یکی 
از اعضای جمعیت الوفاق بحرین 
وشاهد دادگاه دبیرکل جمعیت الوفاق 
را که در حمایت از وی شهادت 
داده بود بازداشت کردند. از سوی 
دیگر» شماری از علمای دینی بحرین 
با صلور بیانیه‌ای اقدام داد گاه منامه 
در صلور حکم حبس دو ساله شيخ 
«صادق المالکی» یکی از روحانیون 
بحرینی را به شدت محکوم و آن را 
ظالمانه توصیف کردند. 

# عربستان 

در پی ممانعت عربسستان از 
تحویل پیکر یک جوان انقلابی که به 
دست نیروهای ال سعود به شهادت 
رسیده بود» گروه‌های انقلابی در 
عربستان خواستند عليه رژیم ال سعود 
تظاهراتی را برپا کنند.طبق بیائیه گروه 
های انقلابی در صورت تحویل دادن 
جسد جوان انقلابی به خانواده‌اش» 
تظاهرات لغو خواهد شد. 


تکه‌تکه کردن عراق اسست. رد 
می‌کنیم.این در حالی است که.مشاور 
رئیس منطقه کردستان عراق خبر 
داده که بحث درباره تشکیل دولت 
مستقل کردی محور رایزنی‌های 
مسعود بارزانی در واشنگتن خواهد 
بود. علاوه بر بحث درباره تشکیل 
حکومت مستقل کردی» آموزش 
و مسلح کردن نیروهای پیشمرگه 
از دیگر محورهای رایزنی مسعود 
بارزانی در دیدار با مقامات امریکایی 
خواهد بود.مسعود بارزانی در راس 
هیأتی بلند مرتبه به واشنگتن 
آمریکا رفته است. 


ن پایتخت 


منفجر شالن ارب کے منابع 
شدت انفجار تعداد کشته شدگان افزایش یابد. 


دوشنیه ۱۳ اردببهشت ۱۳۹۴ 
۵ رجب ۴-۱۴۳۶ مه ۲۰۱۵ 


ظهر شرعی ۳ وا دقیقه 
غروب آفتاب ۹ ۵۳ دقبقه 
اذان مغرب ۰ ۱۳ دقیقه 
نیمه شب شرعی (پایان وقت ادای نماز عشا) * و ۱۴دقیقه 
اذان صبح (فردا) ۴ و ۳۴ دقبقه 
طلوع آفتاب(فردا) ۶و دقیقه 


۳ کشته در انفجار تروربستی بغداد 


E TT 
خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی رستورانی‎ 
SS 
فرانسه به نقل از یک افسر پلیس بغداد گزارش داد که‎ 
در انفجار این خودروی بمب گذاری شده در منطقه‎ 
ی گت کله و ۳۹ تی دوکر‎ 


زخمی شدند.این در حالی است که شبکه الجزیره 
گزارش داد که دو خودروی بمب گذاری شده در 
نزدیکی رستوران‌ها و قهوه خانه‌های منطقه مذکور در 
زمانی که عابران پیاده بسیاری از انجا عبور می‌کردند. 


احتمال دادند که به دلیل 


در همین حال‌نیروهای «سرایا 
السلام» به دستور رهبر جریان صدر 
در استان‌های «نجف». «میسان). 
بابل» و «واسط» برای اعلام آمادگی 
به منظور هرگونه اقدام تجزیه طلبانه 
در عراق رژه رفتند.صدها نفر از 
گروهان‌های صلح با سلاح‌های 
سبک و سنگین در شهر «کوفه» 
رژه رفتند.این رژه به دستور «مقتدا 
صدر» رهبر جریان صدر و برای 
آمادگی برای مقابله با هرگونه ايده 
و طرح تجزیه عراق از سوی امریکا 
صورت گرفت.از طرفی.یک مقام 
عراقی از موافقت آمریکا با مسلح 


کردن عشایر سنی برای مقابله با 
داعش در الانبار خبر داد و گفت که 
محموله نخست از این سلاح‌ها به 
زودی به دست عشایر میر سل مزهر 
المله عضو استانداری الانبار گفت 
آمریکا با مجهز کردن مردم لانبار با 
سلاح‌های سنگین و نیمه‌سنگین و 
سبک به منظور مقابله با داعش که 
مساحت‌های گسترده‌ای از این استان 
را اشغال کرده موافقت کرده است. 

تحولات میدانی 

منابع عراقی از اعدام پیش از 
۰ ایزدی به دست داعش در 
غرب شهر موصل خبر دادند. 
حزب «التقدم» ایزدی‌ها در عراق 
نهادهای بین‌المللی خواست تا برای 
مداخله فوری برای ازادی ایزدی‌ها 
از چنگ داعش و پایان دادن به 
اقدامات این گروه که مخالف 
تمامی قوائین بین‌المللی است؛ وارد 
عمل شوند این حزب در بیانیه خود 
اقدامات جنایتکارانه داعش عليه 
ایزدی‌ها را به شدت محکوم کورد: 
از طرفینیروهای امنیتی عراق در 
یک عملیات در استان صلاح‌الدین؛ 
سرکرده داعش در حمله به پالایشگاه 
بیجی» را به هلاکت رس‌اندند. 
عملیات نیروه‌ای امنیتی عراق 
در اسستان «صلاح‌الدین) به کشته 
شدن «ابو ابراهیم چچنی» یکی از 
سرکرده‌های مهم داعش منجر شد. 
از سویی,گردان‌های حزب‌الله عراق 
از سرنگونی یک پهیاد که در حال 
جاسوسی از نیروهای امنیتی عراق 
در جنوب شرق فلوجه بود. خبر 
دادند.از سویی.دولت المان محموله 
جدیدی شامل ۷۰ تن سلاح و 
تجهیزات را برای اقلیم کردستان 
عراق ارسال کرد. 


جیمی کار تر: گفتگو با نتانیاهو وقت تلف کردن است 


سرویس خارجی: رئیس 
جمهوری اسبق امریکا حرف زدن 
با نخست وزیر رژیم صهیونیستی را 
وقت تلف کردن دانسست و رئیس 
دفتر سیاسی حماس را طرفدار روند 
صلح خواند.جیمی کارتر گفت با 
بنيامین نتانیاهو دیدار نکرده زیرا این 
کاوه وقت تلف کردن اسٹ. کارتر 
که وارد اراضی اشغالی و کرانه 
باختری شده است. با محمود عباس 
رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین 
دیدار کرد اما با نتانیاهو و «روون 


ریولین» رئيس رژیم صهیونیستی 
دیدار نکرد.وی به خبرنگاران گفت: 
خواستار دیدار با نتانیاهو نشدم اما 
به ریولین درخواست دیدار داده 
بودم که دفتر او این درخواست 
را رد کرد. 

بر اساس گزارش ها مقامات 
اسرائیلی هفته گذشته گفتند نتانیاهو 
و ریولین درخواست برای دیدار 
با کارتر را رد کرده‌اند زیرا او را 
به خاطر مواضع ضد اسرائیلی‌اش؛ 
دردسر برای اسرائیل می دانند. در 
این حال کارتر که سفر خود را به 
نوار غزه لغو کرد. اعلام کرد که به 
دلیل نگرانی‌های امنیتی این سفر را 
انجام نمی‌دهد. وی گفت: اوضاع 
در نوار غزه غیرقابل تحمل است. 
۰ ماه پس از جنگ خانمان‌سوز 
تابستان گذشته نه تنها خانه‌های 
تخریب شده مردم بازسازی نشده 
بلکه ساکنان این باریکه محاصره 
شده نمی‌توانند به زندگی عادی 
خود باز گردند. 


ادامه اعتر اضات صد نژاد 
سرویس خارجی: هزاران تن از ساکنان بالتیمور در ادامه 
اعتراضات به قتل «فرد گری» جوان ۲۵ ساله سیاهپوست. 
با وجود محدودیت‌هایی از قبیل قانون منع آمد و شد و 
حضور سنگین نیروهای گارد ملی» در این شهر تظاهرات 
اعتراضی برپا کردند. تظاهر کنندگان که از همه سنین و 
نژادها بودند. در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. 
۱ این تظاهرات یک روز پس از انکه شش افسر پلیس 
آمریکا به حاطر مرگ این جوان سیاهیوست در بازداشتگاه 
متهم به قتل شدند. انجام شد تا این محکومیت را جشن 
بگیرند. آنها در خیابان‌ها راهپیمایی کردند آواز خواندند 
و شادی کردند و این اتهامات غير منتظره عليه افسران 
پلیس را تحسین کردند. با این حال» خبرها از دستگیری 
چندین تن توسط پلیس حکایت دارد. «انتونی بتس. مقام 


کارتر همچنین خالد مشعل, 
رهبر سیاسی حماس را یک عامل 
بیان قزی دز روت صلم دانست و 
گفت: معتقدم او تروریست نیست 
و به شدت حامی روند صلح است. 
مشعل به اینکه سعودی‌ها میزبان 
(نشست صلح) باشند» ابراز تمایل 
کرده و گفته است حق موجودیت 
اسرائیل را بر مبنای ابتکارعمل 
صلح عربی ۲۰۰۲ به رسمیت 
اما نتانیاهو برعکس» مخالف راه‌حل 


زیرزمینی مقاومت تخصیص خواهد 
یافت. حماس از این تونل‌ها برای 
نفوذ به داخحل سرزمین‌های اشغالی 
و انجام عملیات عليه نیروهای 
اسرائیلی استفاده می کند. 

ِ از سوی دیگرء مجلس سنای 
آمریکا نیز تغییراتی در قانون 
اولویت‌های تجاری سال ۲۰۱۵ 
ایجاد کرد که بر اساس آن تحریم 
رژیم صهیونیستی يا شهرک‌های 
قوانین امریکا لحاظ می‌شود و به 


دیدار جیمی کارتر با محمودعباس در رامالله 


ایجاد دو کشوراست. من از طرف 
نتانیلهو تعهد عمیقی برای توافق 
نمی‌بینم؟ کاری که «مناخیم بگین) 
(نخست وزير اسبق اسرائیل) برای 
دستیایی به انجام داد. کارتر در 
دیدار از رال از همه فلسطینی‌ها 
خواست انتخابات برگزار کنند تا به 
اختلاف کرانه باختری و نوار غزه 
پایان دهند. 

۱ در چنین شرایطی کنگره 
امریکا با کمک نظامی فوری به 
مبلغ بیش از ۷۰۰ میلیون دلار 
به ارتش رژیم صهیونیستی برای 
توسعه سامانه‌های ضدموشکی و 
شناسایی تونل‌های مقاومت در 
نوار غزه موافقت کرد. ۴۷۴ میلیون 
دلار از این مبلغ برای توسعه 
سامانه‌های سپردفاعی "گنبد آهنین" 
و صولجان" و سامانه ضدموشک 
"حیتس" اختصاص پیدا خواهد 
کرد. ۲۶۷ میلیون دلار از کمک 
کنگره نیز به پیدا کردن راهکارهای 


فنی برای حل مشکل تونل‌های 


پلیس آمریکا به خبرنگاران گفت: صلح 
بهتر از خشونت از ۳ امیدوارم در راستای سطح جدیدی 
از همکاری در بین تمامی طرف‌های جامعه قدم برداریم. 
در اعتراضات ساکنان بالتیمور هزاران آمریکایی ضمن 
اعتراض به خشونت پلیس. بدرفتاری و تبعیض آنان ضد 
سیاهپوستان» خواستار پایان دادن به قانون حکومت نظامی 
شدند قانونی که طبق گفته پلیس این شهر تا روز یکشنبه 
همچنان برقرار خواهد بود. 

در خبری دیگ «برایان مور» مامور پلیس نیویورک 
در جریان یک درگیری خیابانی با تیراندازی یک مجرم 
سابقه‌دار مواجه شد و صورت وی هدف گلوله قرار گرفت. 
پایگاه «نیویورک دیلی نیوز) گزارش داد؛ مور و یکی از 
همکارانش در حال عبور از «کوئینز ویلیج» بودند که برای 


این ترتیب فعالیت کمپین‌های تحریم 
اسرائیل غیر قانونی تلقی خواهد شد 
که این اقدام در راستای حمایت 
از ۳ صهیونیستی و شهرک‌های 

خبر »سر اینکه در 
تلحر کوت تظاهرات المت ام 
روزنامه‌نگاران فلسطینی به دست 
نظامیان صهیونیست شماری روزنامه 
نگار زخمی شدند. این تظاهرات 
که به مناسبت روز جهانی ازادی 
مطبوعات در ببت لحم صورت 
گرفت» با خشونت نظامیان 
صهیونیست مواجه شد. آن‌ها 
برای متفرق کردن تظاهرکنندگان 
به شلیک گاز اشک اور و 
«عبدالنصر النجار» رئيس اتحادیه 
روزنامه نگاران فلسطینی» (محمد 
اللحم) عضو کمیته عمومی این 
اتحادیه و «محمد ابوغنیه» عکاس 
خبرگزاری رویترز از مجروحان این 
حادثه هستند. 


کوقاه از سرلسس چهان 
کے 


«اولاند» میهمان ویژه نشست شورای همکاری خلیج فارس 
فارس: رئیس‌جمهوری فرانسه فردا در 
نشست شسورای همکاری خلیج فارس 
ریاضی به عنوآن مهمان ویژه حضور خواهد 
بات رات را ولد در کے کر 
وی باس 
ان با سعد حریری نخست‌وزیر پیشین لبنان 
دیدار و گفتگو خواهد کرد اولاند نخستین 
رهبر غربی است که از زمان تشکیل شورای َ 
همکاری در سال ۱۹۸۱ به این نشست دعوت می شود. دیدار اولاند و 
حریری در حالی صورت خواهد گرفت که نخست‌وزیر پیشین لبنان پیشتر 
در جریان سفر خود به پاریس در هفتم اکتبر گذشته با اولاند در کاخ 
ریاست جمهوری فرانسه دیدار کرده بود. 
تسلیحات ۲۱ کشور جهان در اختبار داعش 
فارس: یک مرکز مطالعات نظامی غرب به تازگی گزارشی درباره منابع 
تامین نیازهای تسلیحاتی گروه تروریستی داعش منتشر کرده است. پراساس 
گزارش مرکز مطالعات تسلیحات نظامی انگلیس: داعش سلاح‌های ح 
پیشرفته‌ای در اختیار دارد که بخش قابل توجهی ان توسط عناصر این 
کی ان ایک دال ای ی لے را ا 
دارد» به دست امده است. این مرکز مطالعاتی مستقل که تیم‌های تحقیقاتی 
در مناططق درگیری نقاط مختلف جهان دارد تاکید کرد که داعش دارای 
ذنعایر بزرگ تسلیحات نظامی پیشرفته‌ای از ۲۱ کشور جهان است که از 
انها در حملاتش به شهر کوبانی سوریه استفاده کرد. 
CLS a‏ سس و وت 
ات رئیس‌جمهوری آمریکا در تم 
گروهی از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان از 
حمله به رسانه‌ها در سراسر جهان انتقاد کرد. 
اراک اوباما تاکید کرد: متاس انه در بسیاری 
از ما بیان ر ا دای ا ار ر 
دولت‌هایی که می‌خواهند از حقیقت دوری 
یا حق تصمیم‌گیری برای شهروندانشان را 
مختل کنند» مورد حمله قرار می گیرند. وی 
افزود: روزنامه‌نگاران مورد ازار و اذیت قرار می گیرند یا کشته می‌شوند. 
رسانه‌های مستقل تعطیل می‌شوند. مخالفان سرکوب می‌شوند و ازادی بیان 
جابزه ۳۰ میلیون دلاری بر ای شناسایی کاربر مخالف اردوغان در توییتر 
ایسنا: رئیس جمهوری ترکیه برای شناسایی و بازداشت «فوادعونی» 
کاربر توییتر که با انتشار توییت‌های افشاگرانه دولت آنکارا را به دردسر 
انداخت ۳۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده ا مبلغ تخصیص داده سله 
برای شناسایی ند تن دیگر از کاربران توییتر نیز است و جایزه به گروه‌ها 
ر کارا ادر ر کے ایا 
کمکی بکنند. تعلق می‌گیرد. همچنین در چارچوب همکاری سازمان 
اطلاعات ترکیه و دولت انگلیس ۲۰ میلیون پوند بودجه برای شناسایی 
کاربران مجهول توییتر در ترکیه تعیین شده است. روزنامه زمان ترکیه نیز 
از تشکیل یک کمیته ۲۰ نفره از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دفتر نخست 
وزیر این کشور با هدف نظارت بر صفحات شخصی کاربران توییتر به ویژه 
فواد عونی خبر داد. 
RE‏ و ی 
بر 
سفر خود را به مسکو که قرار بود نهم ماه مه 
یعنی هفته آینده به منظور شرکت در جشن 
سالگرد پایان جنگ جهانی دوم صورت گیرد 
به دلیل عدم ارائه امتبازات ویژه از سوی طرف 
روسی به هيات کره‌ای. لغو کرد. روزنامه 
کروقعال لا ار 
جونگ اون در پی رد درخواست کره‌شمالی 
مبنی بر ارائه امتیازات ویژه به هیات کره‌ای طی سفر به مسکو» سفر خود به 
روسیه را لغو کرده است. کیم یونگ نم رئیس هیات اجرایی حزب خلق 
کره شمالی به جای کیم جونگ اون به مسکو سفر خواهد کرد. 
کشته شدن بیش از ۱۰۰ تروربست فرانسوی در سوربه و عراق 
ایرنا: شمار تروریست‌های فرانسوی که تاکنون در درگیری‌های سوریه 
و عراق کشته شده‌اند از مرز ۱۰۰ تن گذشت. آمار ارائه شده توسط 
تشکیلات ضد تروریسستی فرانسه حاکی از آن است که ۱۰۴ تروربست 
فرانسوی در ناارامی های سوریه و عراق کشته شده اند. یک فرد نزدیک به 
پرونده فرانسوی هایی که به گروه های تروریستی پیوسته اند. گفت: نام دو 
نوجوان ۷ و ال کرد کور 
را ترک کرده بودند نیز در فهرست کشته شدگان است. 
دعوت سودان از رهبران عریی برای حضور در مر اسم سو گند عمرالبشیر 
ایسنا: وزير خارجه سودان دعوتنامه‌هایی 
را برای رئیس جمهوری مصر و دبیرکل 
اتحادیه عرب برای شرکت در مراسم ادای 
سوگند عورال رر که بار دیگر به عنوان 
رئیس جمهوری این کش ور انتخاب شده 
اس فرس ناد و فرار است از باهشاهان و 
شاهزادگان کشورهای عضو شورای همکاری 
وع ی ب برای حضور در این مراسم 
دعوت به عمل آید. عل کرت که ت: از ریس جمهوری ری 
رئیس کشورهای عضو سازمان ایگاده رئیس جمهوری زیمبابوه رئیس 
جمهوری چاد و بیشتر کشورهای همجوار برای شرکت در این مراسم 
دعوت به عمل می‌اید. 
نگرانی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از هواپیماهای اسباب‌بازی 
ایسنا: عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به 
دلایل امنیتی» مقررات سختگیرانه‌ای را برای واردات هواییماهای اسباب‌بازی 
که قادر به پرواز هستند. وضع کرده‌اند. این رژیم ها نگرانند هواییماهای 
اسباب بازی مجهز به دوربین بتوانند از مناطق حساس مانند پایگاه‌های 
نظامی تصویربرداری کنند. اداره گمرک عربستان سعودی اعلام کرد برای 
ورود این اسباب‌بازی سختگیری می‌شود و از صاحبان 1 خواسته 
می‌شود پیش از به پرواز درآوردن آنها از وزارت کشور مجوز بگيرند. 
فراخوان یک میلیون نیروی ذخیره فنلاند» جنجال بر انگیز شد 
فارس: یک هفته پس از آنکه ارتش فنلاند اعلام کرد هدفی ناشناس 
را در نزدیکی سواحل هلسینکی بمباران کرده انتشار خبر ارسال نامه به یک 
مرن فروی یره ار الین کون سار فد است در ہے کا 
اخباری از ارسال نامه توسط ارتش برای بیش از یک میلیون نیروی نظامی 
ذخیره گمانه‌زنی‌ها در مورد تشدید اوضاع امنیتی در این کشور تقویت 
شده است. هفته گذشته فنلاند اعلام کرده بود که نیروی دریایی این کشور 
به یک هدف ناش‌ناس در نزدیکی سواحل هلسینکی شلیک کرده است. 
این اقدام همزمان با افزايش فعالیت‌های ارتش روسیه در دریای بالتیک 
۴ کشته در حملات هوایی ار تش با کستان به مواضع طالبان 
ایرنا حملات جنگنده های ارتش پاکستان به مواضع طالبان در مرز 
این کشور با افغانستان موجب کشته شدن ۴۴ تن از اعضای این گروه 
تروریستی شد. این حملات بخشی از عملیات رده ای ارتش پاکستان 
ات در جری دک دولت پاکستان یکی از دیپلمات‌های هندی را در 
اعتراض به کشته شدن یک پاکستانی توسط نیروهای امنیت مرزی دهلی. 


و آرامش هميشه 


احضار کرد 


پرستی در بالتیمور آمر یکا علیرغم اعلام حالت فوق العاده 


بازداشت «دیمیتریوس بلکول» ۲۵ ساله اقدام به پارک کردن 
خودروی خود کردند. اما هنگامی که 
کردند این فرد شروع به تیراندازی به ماموران کرد. پلیس 
نیویورک ادعا کرد بلکول ضمن تیراندازی به خودروی 
پلیس» به صورت «مور» هم گلوله شلیک کرد که بر 
تیراندازی مامور پلیس به بیمارستان منتقل و فرد ضارب هم 
متواری شد. متهم ساعاتی بعد دستگیر شد. مامور پلیس 


برای بازداشت او اقدام 


اثر اين 


که حال وی «بحرانی اما با ثبات» گزارش شده مورد 


عمل جراحی قرار گرفت و پزشکان می‌گویند دست‌کم 
۴ ساعت زمان نیاز است تا شدت جراحات وارده به او 
مشخص شود. گفته شد بلکول. پیش از این ۱۰ بار سابقه 
بازداشت شدن را داشت و چند سالی را هم به اتهام تلاش 
برای قتل در زندان بسر برده بود. 


انتقاد شدید عفو بین الملل از نقض حقوق بشر در مصر 


سسرویس خارجی: سازمان 
عفو بین‌الملل در گزارشی از نقض 
حقوق بشر در مصر انتقاد کرد. 
این سازمان اعلام کرد مقامات 
مصسری از دادگاه و زندان برای 
ترساندن روزنامه‌نگاران استفاده 
می‌کنند.در گزارش این سازمان 
آمده. چندین روزنامه‌نگار از 
دروا رای بدون هیچ کر 
اتهام پا محاکمه‌ای بازداشت شدند 
که از جمله آنها تصویربرداری به 


نام «شوکان» است که از ۶۰۰ روز 
پیش در بازداشت به سر می‌برد. 
پیشتر دیدبان حقوق بشر نیز اعلام 
کرده بود. هر کس سخنی خلاف 
نظر مقامات مصری کنونی بگوید 
یا از دولت انتقاد کند پا نقض 
حقوق بشر را فاش کند به زندان 
می‌افتد و بیشتر مواقع بدون اتهام 
یا محاکمه همچنان در بازداشت 
مىمان 

در تحولی دیگر «عبدالفتاح 


سیسی)» رئیس‌جمهوری مصر 
در سفری غیرعلنی به عربستان 
سعودی رفت. در مراسم استقبال 
از او» ولیعهد جدید عربستان و 
جانشین ولیعهد حضور داشتند. 
سیسی پس از آن به کاخ سلمان 
بن عبدالعزیز: پادشاه عربستان 
سعودی رفت و این دو مقام 
درخصوص روابط دو جانبه و 
تحولات منطقه گفتگو کردند.از 
طرفی. «فرانک والتر اشتاین مایرا. 


وزير خارجه المان برای سفر دو 
روزه به قاهره رفت. اشتاین مایر 
در جریان این سسفر با سیسی؛ 
رئیس جمهوری مصر دیدار 
می‌کند. 

از دیگر سو نیروهای مسلح 
مصر تدابیر جدیدی را برای 
ممانعت از سفر مصری‌ها به 
یی اتاد گردند سای فان 
جدید. سفر به لیبی فقط با تایید 
پارلمان ممکن است. 


در تحولی دیگر منابع 
امنیتی مصر از بازداشت ۷۰ تن 
از اعضای گروه اخوان المسلمین 
در استان های مختلف این کشور 
خبر دادند.از دیگر سو یک بمب 
کار گذاشته شده در منطقه «العریش» 
واقع در جنوب صحرای سينا در 
مصر منفجر شد.به دنبال وقوع 
این انفجار یک افسر عالیرتبه رتبه 
ارتش مصر و چهار نظامی دیگر 
به شدت زخمی شدند. 


دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ 
سال هشتادو نهم - شماره ۲۶۱۴۷ 


رن سرطان می‌شود 
صفحه ۲ 


مناسبت‌های‌نامناسب! 


۵ وجیهه تیموری 
از نام ها که بگذريم نامدارهایی در قصه ها و تاریخ 
انسان‌ها می تج که به راستی ۱ قهرمانان غير انسانی 
هستند. بزرگانی که نام آن‌ها مهم نیست, نامه اعمالشان مهم است 
و آن قدر کردار و گفتار زیبا و اسمانی از ان ها برجای مانده است 
که می توان قصه آن ها راب بی نام برای همه تعریف کرد. 
می توان قصه معلمی که به کودک ناشنوا و نابینا» درس 
آموخت و از هر مادر و پدری بیشتر به ذهن و جان آن کودک 
نفوذ کرد رابه صدزبان تکرار کرد. 
می شود قصه معلمی که در حمله مسلحانه به کلاس 
خودش را سپر بلا کرد یا معلمی که موهایش رابرای همدردی 
با شاگرد سرطانی اش تراشید تا تفاوتی احساس نکند یا خبر 
فوت معلمی که برای نجات جان شاگردانش از آتشء خود رابه 
شعله سپرد و بعد هم جان باخت را در همه کتاب های درسی 
نوشت و قهرمان این قصه هارا فرشته یا عاشق یا معلم نامید. 
می شود هرچه متن شاعرانه یا عاشقانه هست برای آن ها 
سرود و روزها و کوچه ها و محله ها و میدان ها را به نام ان ها 
کرد اما نمی شود دل بی قرار این دلسوختگان را خیلی با این 
کارها آرام کرد.نمی شود برای شأن معلم فقط شعر گفت و در 
عوض با این همه دانش اموز و دانشجوی بی سواد و مدرک 
کمرنگ و بی ار باز هم از منزلت و مقام والای علم آموزی و 
قدر عالم دانستن نزد پیر و جوان دم زد! 
نمی شود برای روز معلم» تصویرها و تندیس های طلایی 
و روبان زده و رسانه پسند درست کرد ولی ظاهر معلم را در 
مابقی روزهاء خاک خورده و گچی و ژولیده خواست تا مهر 
۰ و به بهانه ظاهر ار راسته» از کار و 
مت» محروم تدای شود برای ی 
SS‏ 
بیشتر از رونق فروش کتاب های آن دید و چیزی نگفت. 
نمی شود به دانش آموز و دا انشجوی درس ناخوانده و 
ناشنیده نمره داد و ناامیدی و سرخوردگی همکلاسی دود چراغ 
خورده اش را ندید! 
نمی شود با این اوضاع و روزگان هنوز هم به احترام و 
اقتدار معلمان در جامعه چشم دوخت؛نمی شود! 
اما باید فکری کرد. باید کاری کرد تا انگ بی سوادی از 
مدرک داران و لکه کم کاری از معلمان دور شود و بچه های 
ما در میانه علم بهتر است يا هرچیز دیگر بلافاصله نگویند 
خاک بر دست و دهان علم که با هرچه مقایسه شود در جامعه 
امروز کم می اورد. ۱ 
باید ننگ بی عملی را عالمان دور کرد تا آبروی رفته علم 
به سرچشمه اش باز گردد. باید بساط بازارکتاب های زیرزمینی 
و مقاله ها و رساله های نیمه اماده را از مقابل کتابفروشی های 
قدیمی و دانشگاه های ريشه دار جمع کرد تا هیچ نوسفری؛ 
بی‌همرهی خضر به لقاء مدرک نرسد و راه دراز فهمیدن و 
ss‏ 
باید اول» آبرو و اعتبار از دست رفته علم رامیان خرد و 
کلان جامعه زئه کرد بعد بر طبل علمآموزی و احترام بآ که 
می آموزد و مرا تا آخر عمر بنده خود می کند کوفت تا صدای 
این آواز بار دیگر هم از دور خوش شود و هم از نزدیک! 


ضمیمه اجتماعی روزنامه اطلاعات 


حلال و پولهای کثیف 


سوزن‌دوزی» هنر اصیل بلوچ 
اهمیت دادن به پوشش لباس سنتی برای زنان و مردان بلوچ که بیانگر 
هویت اصلی انان بوده بسیار مهم و جالب توجه است. به همین سبب زنان 
بلوچ برای حفظ این فرهنگ و تمدن غنی هزینه‌های گزافی را پرداخته و 
گرانقیمت‌ترین لباس‌های اران را می‌پوشند.تاریخ سیستان و بلوچستان 
* نشان می‌دهد که لباس زنان بوچ برگرفته از طرح‌های اصیل ایرانی است. 
لباس زنان سیستان و بلوچستان با تار و پود فرهنگی مردم آميخته و در لباس 


زنان بلوج ابریشم سبز» قرمز, نارنجی و مشکی در سوزن وقتی با دست در 


هم میآمیزد طرح اصیل پوشش 


صفحه ۴ 


بر 


نی به وجود می‌اید. 
درصفحات ۴وه بخوانید 


مهندسی مجدد ساز مان ها 
صفحه ۶ 


خاطر ات خاطر هابی که 
در کلاس مانده اند 


روح‌الله فردوسی 


معلمان جایگاه ویژه ای در همه جوامع دارند. 
انان استعدادهای کودکان و نوجوانان را کشف کرده 
و جهت می دهند. راه درست را به کودکان نشان 
می دهند و آنها را آماده می کنند تا شهروندانی بهتر و 
مردمانی نیکوتر باشند. معلمان ازکود کان یک سرزمین» 
شهروندانی مس‌وولیت پذیر می سازند و به آنان 
می آموزند که چگونه با بزرگ ترین مشکلات زندگی 
روبه رو شوند و از عهده آنها برآیند. 

اهمیت دیگر کار معلم در این است که دانش 
اموزان» به ویژه کودکان» اغلب معلمان مورد علاقه 
خود را یک شخص ایده آل در روی زمین می دانند 
که برای تمام عمر از او الگو می گیرند.گاه می خواهند 
مانند و شبیه او شوند و گاه ارزو می کنند که ای کاش 
فرزند او بودندا 

معلمان نیز در فراز و نشیب سال های تدریس و 
ورای چهره کاری و برخوردهای اداری که با همکاران 
و نظام آموزشی و مسژولان امر دارند. در وجه متفاوتی 
از کار خود فقط با دنیای احساس و انديشه افرادی 
سر و کار دارند که در کلاس های آنان می نشینند. شاید 
همین وجهه: از کار رین لس که خاطرات: انز 
بی‌همتایی برای هر کدام از آمو ز گاران و استادان می سازد 
که باعث می شود همه پاییزهای عمرشان بوی کتاب و 
کاغذ و کلاس درس بگیرد و نوستالژی روزهای معلم 
اردیبهشت های هرساله شان را تراژیک کند 
تریبون های تدریس» پرتشان کند به روی نیمکت های 
تحصیل و یادشان بیاید که با چه ذوقی» چه کادوهایی 
به معلمانشان داده اند یا چه ذوق هایی از دیدن هدایای 
شاگردانشان» کرده انداروایت برخی از این خاطرات» 
خاطر همه ما را در هفته ای که به نام «معلم» ویژه شده 
است» شاد می کند. 


و از پشت 


ادامه درصفحات ۴و۵ 


نقص کار کجاست؟ 


بنابر اعلام رسمی سازمان مدیریت و 
برنامه‌ریزی کشون بناست در سال جدید و 
در چند ماه آین له به طور هماهنگ آزمون 
استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور 
برگزار شود و بنابر شروط قبولی؛ پذیرش و 
گزینش نهایی. فرصت‌های شغلی مورد نظر 
به شایستگان و نخبگان و سرآمدان تخصیص 
یابد. متمرکز شدن آزمون‌های استخدامی در 
دستگاه‌های مختلف اجرایی, تصمیم درست و 
به هنگامی است و علاوه بر اینکه به متقاضیان 
فرصت برابر گزینش در دستگاه‌های مختلف را 
می‌دهد. انان رابه تحقق عدالت در استخدام‌ها 
امیدوار می کند. اما آنچه که مدنظر ۳ 


در این نوشتار است. پیامدهای پسینی امور 


گزینش‌ها 
می‌گیرند. 
کسانی که از طریق آزمون استخدامی, 
شایستگی‌های علمی و فنی آنان تایید و وارد 


مراحل گزینش و ارزیابی می‌شوند قرار است 


اسای و ملاک هی است که در فرایند 
و ارزیابی‌ها؛ مورد توجه قرار 


برای سنواتی معین خدمتگزار مردمی باشند که 
چشم انتظار خدمتی شایسته از آنانند. در واقع 
این خادمان» مجریان سیاست‌هایی هستند که 
نظام اسلامی به عنوان رسالت حاکمیتی و در 
شمار خدمات عمومی به احاد مردم عرضه 


دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ سال هشتادو نهم - شماره ۱۴۷ ۲۶ 


1 گروه تحقیقانی گالوپ یک کار تحقیقاتی : 
: گسترده در خصوص کنترل درد در بیماران انجام: 
داده و گفته است کادر متخصص یک مرکز درمانی : 
باید علاوه بر شناسایی و اقدامات لازم در خصوص : 
: اثرات درد بر بیمان تمامی تجارب و نش‌انه های : 
: بیمار را برای کنترل درد و رهایی از بیماری مورد : 
نظر بگیرد. چراکه کتترل درد در بیماران هم به ‏ 
جنبه جسمی و هم به جنبه روانی بستگی دارد و 
: فرآیند آن در بیمارستان ها باید به گونه ای باشد که : 
: شیوه‌های کنترل درد با توجه به نیاز های شخصی : 
و عاطفی بیمار در در ارتباط با آن و حتی یافتن : 
جایگزین مناسب درمان پزشکی انتخاب شوند و 
ال مر کی هی ات کم کرد 
رادر منزل کنترل کنند. : 
. یک کار تحقیقانی در بیش از ۶۰۰ بیمارستان 
: در سراسر دنیا در مورد نقش بیمار و کادر درمان در 
کنترل درد می گوید: 
ا افراد با فرهنگ های مختلف در تحمل درد یا 
ابراز وجود آن؛ واکنش هاو رفتارهای مختلفی بروز : 
می دهند. بنابراین همواره حساسیت های فرهنگی ‏ 
: وقومی را در نظر داشته باشید و به ایجاد یک رابطه ! 
: اعتماد بخش با بیمارو اطرافیان وی فکر کنید. ‏ . : 
همچنین درمراحل اولیه فرایند کنترل درد 
1 سعی کنید تشخیص دهید که درد جسمانی است یا : 


ٍ روانی و برای هر کدام اقدامات لازم را آغاز کنید. إ 
 :‏ برای مثال یک بیمار سرطانی در طول شب : 
بیمار است و درد می کشد. ولی چیزی که او را بیدار : 
: نگه می دارد درد نیست بلکه تألمات شدید روحی : 
: ناشسی از اضطراب و نگرانی است و یک پرستار: 
: خوب باید این شرایط را درک و به بیمار در تحمل : 
: درد و کاهش اضطراب کمک کند. 1 
: باید نوسانات درد را در روی تابلو, مقابل : 
: دیدگان بیمار و پرسنل نصب کنید تا با مشاهده آن» : 
: ارتباط بین بیمار و پرسنل برای رهایی از درد حاصل : 
: شود. به بیماران اموزش دهید بعد از ترخیص, درد : 
رامدیریت و کنترل کنند. در گزارشات بسیاری» | ب 
بیماران درست یک روز بعد از ترخص از بازگشت : 
مجدد درد اظهار شکایت کرده اند. 
اولین دلیل در بازگشت مجدد درد مصرف : 
ِ نامنظم دارو است. چرا که قرص و دارو تأثیر فوری : 
: روی کاهش درد ندارد و با مصرف دارو در ساعاتی: 
: غیر از ساعات تعیین شده درد بازمی گردد. 

از کر عورال ک مح بے باز کت درد در 
ای مایا کا رک یر کرات 
: نقش بیمارستان و پرسنل در کنترل‌درد ب 
1 متخصصان و سایر کادر درمان باید از خط : 
مشی بیمارستان در فرآیند کنترل درد آگاهی داشته: 
: باشند و در موقع لزوم به بیماران و اطرافیان شفاف : 
: پاسخ دهندبیماران هم باید این شانس یا موقعیت را: 
: داشته باشند که در هر زمان نگرانی ها و سوالات : 
خود را با پرسنل در میان بگذارند. 1 
به بیماران آموزش دهید که از اصول و 
شیوه‌های غیر پزشکی کنترل درد نظیر تنفس عمیق : 
: ماسا جابجایی کیسه اب سرد. دوش آب گرم یا: 
: استخرو ریلکسیشن در کنترل دردبهره‌جویند. . : 
: و آخراین که درد یک مانع اصلی در برقراری : 
: ارتباط بین بیمارو پرسنل بیمارستان و حتی اطرافیان : 
است. بنابراین بیاموزید که بر کاهش درد تمرکز: 
و 
: و عاطفی-روانی, تأثیر درمان کلینیکی و پزشکی 1 
1 بیشترکنید. ۳ 
مسئول تریاژ بیمارستان بقية الله الاعظم(عج) : 


مطالب اجتماعی و نظر ات خودرا 
برای ماارسا لکنید 


روی با کت نامه بنو یسید:مر بوط به ضمیمه اجتماعیی 


ایمیل ضمیمه اجتماعی روز نامه اطلاعات (ویژه خوانندگان) 
zamimeh @ gmail.com‏ 
شماره تماس:۲۹۹۹۴۵۸۱ 


در مطالعه جدید انجام شده 
توسط دانشکده پزشکی هاروارد. 
افراد مستی که غلات کامل و سبوس 
دار به مقدار زیاد مصرف کرده اند 
بیش از افرادی که به سختی این 
مواد خوراکی را خورده اند. عمر 

به گزارش مهس دکتر لو کی 
سرپرست‌این تیم تحقیق‌می گویددافراد 
باید غلات سبوس دار بیشتر مصرف 
کننلوخوردن کربوهیدارت‌های تصفیه 
شده را کاهش دهند. 

حتی این احتمال وجود دارد که 
خوردن غلات بیشتر به کاهش وزن 
در افراد کمک کند. 


قان این دانشگاه وضعیت 
هزار امریکایی بین سنین ۳۸ 


پزشکان هشدار می‌دهند که کبدچرب الکلی و غیرالکلی می‌تواند به 
سرطان منجر شود. 

به گزارش ایسناء این پزشکان می گویند: گرایش به مصرف موادالکلی و 
شیوع چاقی در عصر حاضر به حدی افزایش یافته که اگر از هماکنون اقدامات 
ضروری و پیشگیرانه صورت نگیرد می‌تواند موجب افزایش موارد جراحی 
در بیماران مبتلا به عارضه کبدچرب در اینده شود. 

دکتر «راوی موهانکا» از بمبئی گفت: به دلیل انجام واکسیناسیون مرتبط 
با هپاتیت 8و دسترسی به داروهای مناسب برای مبتلایان به هپاتیت 8و ر)؛ 
بروز نارسایی کدی ناشی از این دو عفونت رو به کاهش است. اما از سوی 
دیگر ابتلا به کبدچرب الکلی و غیرالکلی می‌تواند به سرطان منتهی شود و 
سرطان کبد هم‌اکنون سومین عامل مرگ و میرهای ناشی از سرطان در جهان 
است به گفته این پزشک در صورتی که از هم‌اکنون مشکل شیوع کبدچرب با 
تغییرات در سبک زندگی کنترل نشود ممکن است به تدریج به سیروز کبدی 
منجر شود و لازم است پیوند کبد انجام گیرد. 

کبد دومین عضو بزرگ در بدن به حساب می‌آید که زیر قفسه سینه 
قرار گرفته و در بدن وظایف بسیار مهمی را برعهده دارد. کبد آنچه را که 
فرد مصرف می‌کند به انرژی و مواد مغذی تبدیل می‌کند. این عضو از بدن 
همچنین ترکیب‌های مضر را از خون خارج می‌سازد. 

کارشناس‌ان بر این باورند که بیماری کبدچرب غیرالکلی یکی از 
شایع‌ترین دلایل بیماری مزمن کبدی است که از چاقی» خوردن مواد خوراکی 
ناسالم نداشتن فعالیت ورزشی کافیء دیابت و کلسترول بالا ناشی می‌شود. 

نتایج چندین مطالعه مختلف در هند نشان می‌دهد نزدیک به ۰ درصد 


جع بارا ر کب 
همچنین ناحیه پنجه کفش باید از پهنای کافی 
برخوردار باشد و باعث فشرده شدن انگشتان به هم 
نشود چرا که ممکن است سب بدشکلی انگشت 
مس اراس نود 

به گزارش فارس, پرهام پارس‌انژاده 
فیزیوتراپیست معتقد است یکی از عوامل موثر بر 
سلامت مفاصل اندام‌های تحتانی و ستون فقرات. 
کفش است. جنس کفه کفش و پاشنه ارتفاع 
پاشنه و رویه کفش و عرض پنجه کفش در هنگام 
انتخاب آن باید مد نظر قرار گیرد. 

کف پا دو قوس مهم طولی و عرضی دارد 
که در هنگام قرار گرفتن بر روی کفه کفش باید 
کاملا پوشش داده شود و زیر این قوس‌ها فضایی 
خالی باقی نماند. قوس عرضی پا در زیر پنجه و 
ما مت داجلی و ایی کف بار 
می‌شوند و مانند کمک فنرهای خودرو ضربات 
ناشی از نیروی عکس العمل زمین راخنثی می‌کنند 
و مانع از آسیب به مفاصل و ستون فقرات می‌شوند. 


جراحی شود. 


ارتفاع پاشنه بايد دو تا سه سانتی‌متر باشد. 


فزایش طول عمر بامصرف 
PG: 00 E‏ 


بدین ترتیب آنها دریافتند افرادی که 
فیبر بیشتری در رژیم غذایی شان 
مصرف می کردند احتمال مرگ 
شان در طول مدت مطالعه نسبت به 
سایر افراد ۱۷درصد کمتر بود. 

طبق این مطالعه افرادی که فیبر 
بیشتر مصرف می کردند. افرادی 
تحصیلکرده بوده و کمتر شامل افراد 
چاق و سیگاری بودند. آنها همچنین 
گوشت قرمز کمتری می خوردند. 

حتی محققان نشانه ایی یافتند 
مبنی بر اپنکه مصرف غلات کامل و 
سبوس دار ریسک مرگ زودهنگام 
ناشی از بیماری ریه و دیابت را 
کاهش می دهد. 


سل را از اواسط دهه ۱۹۹۰ 
سال ۲۰۰۹مورد بررسی قرار دادند. 


۱ ۸ ۳ 

جمعیت عمومی از کبدچرب غیرالکلی رنج می‌برند که این رقم در مبتلایان 
به دیابت و چاقی بالای ۸۰ درصد است. 

مبتلایان به هپاتیت 8 دو تا چهار درصد و هیاتیت ن حدود ۱,۵ درصد 
از جمعیت عمومی راشامل می‌شوند. بنابراین» بروز موارد ابتلا به کبدچرب رو 
به افزایش است و در اینده‌ای نزدیک تعداد مبتلایان به این عارضه که به پیوند 
کبد احتیاج پیدا می کنند نسبت به مبتلایان به هپاتیت 8و نافراتر می‌رود. 

کبد چرب بر اثر انباشت چربی در سلول‌های کبد ایجاد می‌شود. همچنین 
کبد چرب ممکن است با التهاب کبد در برخی بیماران همراه شود و در نتیجه 
فرد به سیروز کبدی مبتلا می‌شود. 


کفش مناسب کداماست؟ 


ممکن است سبب بدشکلی انگشت شست ونهایتا 


زانو و ستون فقرات شود و آرتروز این نواحی را 
در پی خواهد داشت. جنس کفه کفش نیز باید از 
انعطاف پذیری کافی برخوردار باشد تا نیروهای 
کفش می تواند تغییرات تخریبی در مفاصل انگشتان 
و مچ پا را در پی داشته باشد. 

لبه‌های کفش نباید قوزک‌های پا را که محل 
اتصال رباط‌های مهم مچ پا هستند. تحت فشار 
قرار دهد. این موضوع علاوه بر ملتهب ساختن 
ناجیه قوزک ها اعت منود کردن حرکات 
استخوان‌های درشت‌نی و نازکنی در کنار هم و 
ایجاد بی‌ثباتی در مفصل مچ پا و بالا رفتن احتمال 
پیچ خوردن آن می شود. جنس خود کفش هم باید 
طوری انتخاب شود که اجازه تهویه مناسب را به 
پا بدهد و جلوی ایجاد بوی بد و رشد فارج های 
پوستی رابگیرد. 

افرادی که کف پای صاف یا قوس بیش از 
حد پا دارند یا از بدشکلی شست پا گله مند هستند 
یا کسانی که درد پاشنه یا سابقه پیچ خوردگی مچ 


کفش خوب باید این قوس‌ها را پر کند و فرد حس 
کند که کفش به خوبی پارا در بر گرفته است. ناحیه 
پنجه کفش باید از پهنای کافی برخوردار باشد و 
باعث فشرده شدن انگشتان به هم نشود چرا که 


ارتفاع کمتر از آن می‌تواند سبب کشیده شدن 
عضلات پشت ساق و بروز درد و نهایتا خار پاشنه 
فووو پات بت این بر وناب 
کوتاه تن این عضلات و افزایش فشار برپنجه» 


علاوه بر یادگیری تمرینات درمانی مربوط مشاوره 
مناسبی در خصوص ویژگی‌های کفش مناسب 
پای خود دریافت خواهند کرد. 


اطزاعات 


جنمعی 


تنش و اضطراب امروزه تبدیل به یک جزء 
جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ما شله است. 
این تنش ها وقتی که خیلی بالا می گیرند باعث 
می شوند تا نتوانیم درک صحیحی از شرایط 
خود و اطراف داشسته باشیم و اغلب در وضعیت 
روحی و جسمی غیر طبیعی باشیم. تصمیم های 
اشتباهی که به دنبال تنش می گیریم» گاهی می توانند 
زندگی شخصی یا شغلی ما را با مشکلات 
عدیده ای روبرو کنند يا حتی منجر به نتایجی 
شوند که هیچ گاه نتوانیم آنها را جبران کنیم. هر چه 
بتوانیم تنش ها را کنترل کنیم و پس از آرام سازی 
روان خودمان تصمیم گیری کنیم» زندگی زیباتر و 
موفقتری خواهیم داشت. یکی از راه هایی که 
می‌توانیم پس از یک روز پر تنش و اضطراب از آن 
استفاده کنیم تا روان و جسم خودمان را آرام کنیم, 
رایحه درمانی )yضAromatheraþ)‏ است. 

رایحه درمانی به استفاده درمانی از روغن های 
اسانسی 01 [۳۵5610012) گیاهان و گل ها اطلاق 
می شود که برای درمان بیماری های متفاوت سیستم 
عصبی نظیر افسردگی, اضطراب. درد فراموشی 
و ... پيشنهاد میشود. این نوع از درمان می تواند 
به تنهایی یا به همراه سایر درمان های دارویی 
یا غیر دارویی مورد استفاده قرار گیرد. در طب 
قدیمی ایرانی استفاده از رایحه درمانی نه تنها برای 
بیماری های اعصاب و روان بلکه برای بیماری های 
دیگر اعضای بدن یکی از طرق درمانی اصلی بوده 
است که در کتاب هایی نظیر قانون, الحاوی و ذخیره 
خوارزمشاهی به تفصیل بحث شده است. گرچه 
رایحه درمانی در پزشکی مدرن قدری به فراموشی 
سپرده شلده بود. اما در چند دهه اخیر تحقیقات 
وسیع بالینی و آزمایشگاهی اثر مثبت این نوع از 
درمان را ثابت کرده اند و این مدل درمانی دوباره 
به کلینیک های جهان بر گشته است و مورد استفاده 
قرارمی گیرد. یکی از بهترین اثرات ثابت شده رایحه 
درمانی کاهش آثار تنش ها و اضطراب است. 

داب درفانی معمرلا به ور اسنشات: 
ماساژ یا هر دوی این اعمال با یک روغن گیاهی 


اضطراب زدایی از جامعه - ۶٩‏ 


رابحه خوش آرامش 


انجام می شود. روغن های گیاهی پس از استنشاق از 
طریق سیستم بویایی جذب می شوند و باعث اثرات 
درمانی در قسمت هایی از مغز که مسئول احساسات 
ما هستند می شوند. در ماساژ نیز روغن می تواند از 
طریق پوست جذب شود و اثرات آرام بخش را در 
بدن ما ایجاد کند. 

شساید خیلی از خوانندگان این تجربه را 
داشته اند که در مراسم ختم درگذشتگان برای 
پذیرایی از شرکت کنندگان قدری گلاب در کف 
دست شان ریخته شده است. اغلب آن را به صورت 
خود میمالیدند. اضطراب و افسردگی از پیامدهای 
از دست دادن عزیزان هستند. گلاب ([01 11056) 
باعث کاهش تنش» اضطراب و افسردگی می شود. 
تحقیقات نشان داده است که استنشاق گلاب باعث 


«__((ح_5۲5 5۲ 
#یکی از بهترین اثرات ثابت شده رایحه 
درمانی کاهش آثار تنش ها و اضطراب است 
#روغن های گیاهی پس از استنشاق از 
طریق سیستم بویایی جذب می شوند و 
باعث اثرات درمانی در قسمت هایی از مغز 
که مسئول احساسات ما هستند می شوند 
تسس تسس سح 
ارامش روانی فرد همراه با اثرات جسمی نظیر 
کاهش فشار خون و تعداد تفس می شود (اغلب 
تنش ها باعث افزایش تعداد تنفس و فشار خون 
می شود). 
رایحه انواع مرکبات (بخصوص لیمو و نارنج)» 
اسطو خودوس(6120601 1.7 بابونه و اکلیل کوهی 


۸e9‏ ) در کنار گلاب رایج ترین ترکیباتی 
هستند که پس از یک روز پرتنش می توانند به 
ما کمک کنند تا ارامش خود را دوباره به دست 
بیاوریم و بدن مان را از انقباضات ناشی از دلهره ها 
و دلواپسی ها رها کنیم. این ترکیبات را می توانیم 
به صورت بخور سرد یا گرم در محل زندگی خود 
استفاده کنیم یا قدری از ان را در کف دست یا روی 
یک پنبه بريزيم و استنشاق کنیم. از این ترکیبات 
می توانیم برای ماساژ صورت. شقیقه ها و شانه ها 
استفاده کنیم یا اينکه قدری از ان رادر تشتی بریزیم 
و به آرامی پاهایمان را در آن ماس‌اژ دهیم. گرچه 
معمولا اثرات ان را در دفعه اول استفاده متوجه 
می شویم ولی اغلب پس از چند روز یا چند هفته 
استفاده از آن ها اثراتشان را واضح تر و موثرتر درک 
خواهیم کرد. رایحه درمانی اغلب به ما کمک می 
کند. خواب راحت تر و عمیق تری داشته باشیم. 
گاهی می توان به طورهمزمان از یک موسیقی 
رام بخش یا در حالی که با کشیدن یک طرح یا 
نقاشی در حال تخلیه تنش های وارده به روانتان در 
طول روز هستید از رایحه درمانی نیز استفاده کنید. 
لبته بایستی همیشه حد و اندازه را در استفاده از 
رایحه درمانی حفظ کنید. بهترین روش استفاده ۱-۲ 
بار در روز است و معمولا بهترین روش استنشاق 
آن ها با نفس های آرام و عمیق است. 

سعی کنید رایحه خوش گیاهان یاد شده را 
در محل کارنانه اتاق خوابتان» خودرویتان وقتی در 
یک ترافبک سگین گرفتار شده اید پا هر جایی 
که فرصت می کنید تا قدری به خودتان برسید و 
با تنش های روزانه تان, مقابله کنید جاری سازید. 
این گیاهان هدایایی هستند که خدا برای ما به روی 
زمین فرستاده است. بوی خوش و معطر آنها را 
در زندگی تان جاری کنید تا رایحه آرامش زندگی 
تان را پر کند. 


پروفسورعلی گرجی 
استاد دانشگاه مونسترالمان 
بیمارستان خاتم الانبیاء تهران 


هوش‌عاطفی 


: .. برخی افراد ضریب هوشی بالایی دارند و برخی هوش عاطفی 
بلاء اما وجه تمایز این افراد چیست؟ و کدام یک موفق ترند؟ 

: به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتتی ([۳5()/۵01۲2» هوش 
| عاطفی, هوش احساسی یاهوش هیجانی که ضریب آن با 760 نشان 
1 داده می شود شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان هاست. 

: برای بسیاری زافراد احساسات می تواند گیج کننده باشد غلط 
تعبیر شود بر قضاوت اثر گذارد. آغاز گر رفتارهای غیر منتظره و 
: عجیب باشد و برخی اوقات کاملا انسان را از پای دراورد. 

1 افرادی که هوش عاطفی بالایی دارند. توانایی شناخت و بیان 
اا ر ان ار فر مکی ر ار کرات 
: دارند. به طور حلاصه دی عاطفی به توانایی حواندن احساسات و 
پاسخ به آن به یک روش مناسب اطلاق می شود. 

پس چگونه می توان انس‌ان هایی با هوش هیجانی بالا را 
: شناخت؟ در این گزارش به پنج عادت که در افراد با هوش عاطفی 
: بالا دیده‌می شود اشاره شده که به آنها در بهتر ظاهر شدن در 
: جنبه های مختلف زندگی شان کمک می کند. 

: شناخت‌اطرافیان 

1 شناخت اطرافیان از خصیصه افرادی است که هوش عاطفی 
: بالایی دارند. افرادی که هوش عاطفی بالایی دارند. دیگران را بهتر 
: می شناسند. زمانی که فردی با هوش عاطفی بالا با فرد دیگری کار و 
: یاصحبت می کند تنها به خود فکر نمی کند. 

:. افراد با هوش عاطفی ا ا ات وا راا فهمند 
ودرک می کنند. افرادی که هوش عاطفی دارند. می دانند که چه 
: زمانی باید به افراد اندکی فضا دهند و چه زمانی از آنها حمایت یا با 
: آنها همدردی کنند. این افراد می توانند از اطلاعاتی که جمع آوری 
: کرده اند برای ارتباط برقرار کردن و موفق شدن در موقعیت های 
پی‌شماراستفاده‌کنند. 


خود کنترلی 

خودگردانی از دیگر حصیصه افرادی است که ۳Q‏ بالا دارند. 
خودگردانی به خود کنترلی» کنترل امیال و احساسات نیز گفته 
می شود. افرادی که قابلیت خود گردانی و خویشتن داری دارند 
عموما به خود اجازه نمی دهند که مغلوب احساسات شوند. آنها 
ناگهان طغیان نمی کنند و به قولی زود از کوره در نمی روند بلکه 
همواره قبل از واکنش» فکر می کنند. 

از خود گذشتگی» پذیرش راحت تغییرات» صداقت و توانایی نه 
گفتن از دیگر مشخصات افراد خود گردان است. 
خود] کاهی 

خودآگاهی از دیگر صفات افرادی است که هوش عاطفی بالایی 
دارند. این افراد تفاوت میان احساسات و منطق را می دانند. آنها بدون 
اینکه احساست خود را سرکوب کنند یا نادیده بگیرند با استفاده از 
مهارت های تفکر انتقادی خود احساساتشان را متعادل می سازند. 

خود آگاهی پایه و اساس ضروری هوش عاطفی است. دانیل 
گولمن نویسنده نیویورک تایمز در وب سایت خود به حضور ذهن 
به عنوان روشی برای ایجاد خود آگاهی اشاره می کند. وی می گوید: 
حضور ذهن به شخص کمک می کند تا علائم ظریف و در عین 
حال مهم را تشخیص دهد و به جای اینکه مغلوب افکار و احساسات 
شود انها را بشناسد. 
تمرین‌همدلی 

همدلی توانایی تشخیص و شناسایی خواسته ها نیزها و 
دیدگاه‌های افراد اطراف انسان است. افرادی که احساس همدلی 
دارند» حتی زمانی که دیگران احساساتشان را بروز نمی دهند قادر به 
تشخیص احساسات آنهاهستند. 

بنابراین افرادی که با دیگران احساس همدلی می کنند» دیگران را 
خوب درک می کنند و با آنها حوب ارتباط برقرار می کنند. این افراد 


ز قضاوت سریع و کلیشه ای پرهیز می کنند و زندگی خود رابر پایه : 
شفافیت و صداقت بنا می کنند. زمانی که افراد از احساسات دیگران : 
آگاهی دارند می توانند بفهمند که رفتار آنها چه تاثیری بر دیگران : 
می‌گذارد بنابراین سخاوتمندی» خیرخواهی و رفتار مثبت تری : 
نسبت به دیگران خواهند داشت. 1 


توانایی روبرو شدن با احساسات سخت ۰ 

افرادی که هوش عاطفی بالایی دارند به خود اجازه روبرو شدن : 
با شرایط احساسی سخت را می دهند؛ این افراد زمان عصبانیت و 1 
خستگی خود را تشخیص می دهند و تا زمانی که آرام نشوند از 
تصمیم گیری های مهم خودداری می کنند. افرادی که هوش عاطفی 1 
بالا دارند می دانند که باید شرایط احساسی و هیجانی سخت را به : 
عنوان بخشی از زندگی قبول کرد. : 

تینا گیلبرتسون روان شناس و نویسنده می گوید اگر بروز : 
احساسات منفی را برای موقعی بگذاریم که آگاهی کامل و قدرت : 
پذیرش داریم و قضاوت شخصی انجام نمی دهیم» این وضعیت : 
باعث افزایش آگاهی های شخصی مامی شود و هدف دار بودنمان‌را : 
تقویت می کند. افراد دارای هوش عاطفی احساسات و شرایط روحی 1 
منفی را در دیگران نیز به همان صورت می پذیرند. ِ 


اطایات 


> حلال.نشان‌برین 
حلال و بولهای کثیف 


قسمت چهل وسوم 2 فویسنده:د کترعبد الحسین فخاری 2 
دبی رکل موس حلال جهانی 


این روزها واژه «پول های کثیف» وارد 
ادبیات سیاسی و اجتماعی کشور شده و در 
مجامع سیاسیقانون گذاری» احزاب فرهنگ؛ 


مطبوعات و رسانه ها مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته است و احتمالا قرار است به شکل 
طرح و لایحه ارائه و به قانون تبدیل شود تا از 
تاثیرگذاری این پول ها بر سیاست و اقتصاد و 
فرهنگ جلو گیری شود. 

منشااین پول ها چنانکه اعلام شده قاچاق 
رشوه رانت» ویژه خواری و فعالیت های خلاف 
قانون است که در هر کشوری ممکن است 
اتفاق افتد و طبیعتا در تحولات اجتماعی و 
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تاثیر گذار باشد. 

در کشور ماو کشورهای اسلامی به 
پول های کثیف از منظر حلال و حرام نیز باید 
نگریست. علاوه بر عناوین ذکر شده پول های 
کثیف ممکن است ناشی از رباخواری» سرقت» 
کسب و کار حرام کم فروشی» احتکار اموال 
مخلوط و مشتبه و غیر مزکی (اموالی که ز کات 
و خمس ان داده نشده) و غیره باشد که واژه 
«حرام» به این پول ها اطلاق می شود. 

در مواردی که شخص پا اشخاص یا 
گروه های اجتماعی از روی علم و عمد به 
تحصیل این پول ها می پردازند. قانون گذار 
و مجریان قانون باید با ان مقابله کنند تا این 
پول‌ها وارد بیت المال و زندگی اشخاص 
نشود که تاثیرات سوء پول های حرام بسیار 
مخرب است و حرام خواری تبعات شوم 
اقتصادی و فرهنگی دارد. 

اما در مواردی که این افراد از روی جهل 
یا اهمال به این وادی می غلتند نقش نهادهای 
تعلیمی و تربیتی و ارشادی بسیار تعیین کننده 
است و باید در همه مقاطع آموزشی و تربیتی 
روشنگری شود تا افراد بین تحصیل پول از 
راه حلال با حرام تفاوت و تمیز قائل شده 
و پس از آشنایی در اجرا نیز مرزهای آن را 
رعایت کنند. 

بسیاری از فعالان اقتصادی جوان که 
تازه به کسب و کار می پردازند را دیده ام که 
به خوبی از حلال و حرام کسب و کار مطلع 
نیستند و لذا به سرعت تبدیل به ماشین تولید 
پول مشکوک و مشتبه يا حرام می شوند که 
رایج ترین آنها تن دادن به رباه کم فروشی؛ 
احتکار یا دخحول در مال غیر یا ویژه خواری و 
رانت است. 

نقش اولیای تربیتی و دینی و نظامات 
آموزشی در این زمینه بسیار حساس است و 
چنانکه خوب عمل کنند از تولید پول های 
کثیف و مفاسد آن جلوگیری می شود. 


دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ سال Eg‏ 


س س 


e 


در کلاس ما 


ادامه از صفحه اول 


زهرا محمدخانی» معلم ومدرس دانشگاه است. با هر 
دو گروه دانش آموز و دانشجو هر هفته کلاس دارد. 

می گوید: روز معلم را دوست دارم نه برای جشن 
یا هدیه ای که در ان روز برای معلمان تدارک می‌بینند 
بلکه برای نوستالژی روزهایی که خودم به مدرسه 
می رفتم و با هزار امید به معلم خود گل یا کادو می دادم 
و در خیالم با آن گل یا کادو تا داخل خانه معلم می رفتم 
وچهره او را از دیدن نامه و لباس یا ظرفی که برایش 
خریده بودم تصور می کردم و فکر می کردم معلمم 
می فهمد چه قدر دوستش دارم. بوسه ای که خانم 
معلم همان یک روز بر گونه ام می زد مرا تا اسمان ها 
می برد. چون معلم برای من و دانش آموزان آن دوره 
حکم همه چیز را داشت. حرف او حتی از حرف پدر و 
مادرم مهم تر بود. من از تصور این که معلمم روسری که 
من برایش خحریده ام را می پوشد چنان ذوق زده می شدم 
که انتظار داشتم آن را پپوشد و بیاید و جلوی همه بگوید 
بچه‌ها این روسری قشنگ را زری برایم خریده استاحالا 


~~ 


نده‌اند 


با همین حس به هدیه شاگردانم نگاه می کنم و حسابی به 
آن ها می فهمانم که هر چیزی که آورده اند خیلی برای من 
مهم و خوب است! 
هدیه‌اساطیری 
یکی از استادان دانشگاه در رشته زبان و ادبیات 
فارسی می گوید: هفته آخر فروردین؛ در خصوص 
اسطوره آفرینش و نمادشناسی آن با بچه ها حرف 
می زدم. به ویژه در مورد میوه ممنوعه و سیب و ین که 
در نگاهی مثبت و نیک مفهوم عشت و رابطه عاشقانه 
رامی رس‌اند. مطلب گفتم و دانشجویان نیز حسابی در 
بحث شرکت کردند و لذت بردند. دو هفته بعد یکی از 
دانشجویان در روز معلم یک بسته سنگین کاغذ پیچ شده را 
هدیه داد که روی آن نوشته بود: روز معلم مبارک؛ امیدوارم 
معنی این کادو را همان طور که خودتان به ما فهماندید» 
راستش کمی گیج شدم و بعد در فاصله دو کلاس 
و در اتاق استادان بلافاصله ان را باز کردم و ديدم که یک 
سیب قرمز است. آن را با لذت گاز زدم و هم احساس 


گوناگون 


1 


۱ 


مس ص_ » سس 
روز معلم را دوست دارم نه برای جشن یا 
هدیه ای که در ان روز برای معلمان تدارک 
می بینند. بلکه برای نوستالژی روزهایی که 
خودم به مدرسه 
می رفتم و با هزار امید به معلم خود گل یا 
کادو می دادم و در خیالم با ان گل یا کادو 
تا داخل خانه معلم می رفتم و چهره او را از 
دیدن نامه و لباس یا ظرفی که برایش خریده 
بودم تصور می کردم 
۳ 
نوبرانه 
اکبر رفیعی» دبیر یکی از دبیرستان های پسرانه 
می گوید: عصر یک روز قبل از روز معلم دیدم در 
خانه مان را می زنند و یکی از شاگردانم یک سینی پر از 
چاقاله بادام برایمان آورده است.خیلی تعجب کردم. چون 
نوبرانه‌ها در فصل بهار خیلی گران هستند و منطقه ای که 
من درس می دادم خانواده ها به لحاظ مالی ضعیف بودند 
واين سینی پر از چاقاله قطعا قیمت بالایی داشت. شاگردم 
که تعجب مرا دید گفت : آقا ما باغ خیلی بزرگی داریم 


و این چاقاله ها را پدرم برای هدیه روز معلم به من داده 
۱ فردای آن روز از مدیر خواستم تا شماره منزل 
آن‌ها را بدهد که از پدرش تشکر کنم» اما کسی به تلفن 
جواب نمی داد. از خود شاگردم خواستم آدرس منزل یا 
تلفن پدرش را بدهد. گفت همه رفته اند باغ و نیستند. 
کمی کنجکاو شدم و بالاخره مجبورش کردم مرا پیش 
پدرش ببرد. فهمیدم پدرش یک چرخ دسستی دارد که 
و زمستان ها لبو و باقالی. شاگرد من هم وقتی برای خرید 
که بدهد. صبح زود تمام سینی چاقاله را برداشته و از خانه 
بیرون زده و داخل یک پلاستیک پشت دوچرخه اش قایم 
کرده و عصری بعد از مدرسه ان را برای من اورده است. 
خیلی ناراحت شدم. هم برای این که نمی دانستم 
در برابر این همه تلاش این شاگرد برای نشان دادن 
محبتش چه باید بکنم و هم از این که راز این خانواده و 
کار نادرست او را همه فهمیدند. شاگردم گریه می کرد و 
پدرش هم و من پول تمام ان سینی چاقاله را به ان ها دادم 
و از شاگردم خواستم در تمام عمرش هیچ هدیه ای را از 
راه نادرست به کسی ندهد. 
تزئین موبرای جشن معلم 
ارزیاب اموزش و پرورش و دبیر دبیرستان است؛ 
اما می گوید بهترین خاطره روز معلم را از زمانی دارم که 
تازه مربی مهد کودک شده بودم و یکی از پسران کلاس به 
نام امیرمهدی, برای موهای مجعد و نیمه بلند زیبایی که 
داشت خیلی به چشم می آمد. صبح روزی که جشن روز 
معلم داشتیم مادر امیرمهدی دست کودک ۵ ساله اش را 
با هیجان و درماندگی گرفته بود و آمده بود مهدکودک که 
به خانم مربی بگویید بیاید و پسر خوش تیپ اش را ببیند. 
جلو رفتم و دیدم امیرمه_دی در خانه» قوطی 
چسب مایع را برداشته است و تمام ان را به جای ژل 
به موهایش زده است تا مثلا برای جشن آماده و خوش 
تیپ شود و مادر بیچاره اش هم او را اورده بود که ما 
ببینیم و بعد هم ببرد سلمانی و آن موهای خشک شده و 
به هم چسبیده را از ته بتراشد. خدا می داند که چه قدر 
رویش را بوسیدم و چه قدر برای آن موهای زیبایش 
غصه خوردم ولی عشقی که در ان لحظه ان پسر بچه 
۵ساله را وادار کرده بود جلوی آینه بایستد و خودش را 
برای جشن روز معلم زیبا کند. تا همین امروز وجودم 
را پر کرده است. 
وجیهه‌تیموری 


او مظهر زندگی است. چون مادر دو فرزند 
است و واسطه حبات دو موجود در این عالم شده 
است.او مظهر زندگی است. چون معلم کودکانی 
پیوند می زنند و هر روز از عشق او جوانه های 
تازه ای از خورشید و آسمان در چشمانشان 

او مظهر زندگی است. چون سراسر عشق و 
پویایی است و مانند فرشته مهربان قصه های شاه 
پریان» هر ماه دخترک بیمار روستایی را با خود 
به شهر می آورد تا پوست سوخته اش را دوا و 
درمان کند. 

خانم معلم دبستان شهید گنجیان بیجان 
هربار که دخترک را به تهران می‌آورده شبانه به 
بیجار برمی‌گردد تا صبح روز بعد در مدرسه سر 
کلاس باشد. 

وی مدير و معلم فداکاری است که شب و 
در استانی مرزی گره زده است. 

«ثریا مطهرنیا» کارشناسی ارشد مدیریت و 
برنامه‌ریزی, مادر دو بچه ۱۲و ۸ساله مولف ۱۲ جلد 
کتاب و معلم و مدير دبستان است که برای بهبود 
حال دانش آموزانش مدت هاست از مناطق محروم 
کردستان به تهران سفر می‌کند و شبانه به کردستان 
برمی‌گردد تا فرده نخستین کسی باشد که به 
دبستان می رود.وی سال های زیادی از عمرش را 
در روستاهای اطراف حسن‌آباده سوکند. روستای 
چشمه‌منقش و سایر مناطق محروم سپری کرده 
است تا نور عشق و امید. در دل هایی که از خیلی از 
امکانات و فرصت ها محروم مانده اند بتاباند. 

خودش در این باره می گوید: من در یک 
خانواده متوسط بزرگ ش.دهام. پدرم خیلی به ما 
بها می‌داد و هیچ مشکل خاصی نداشتیم. من در 
دوران کودکی غذای خود و خانواده را به حیوانات 
خانگی می‌دادم. وقتی می‌دیدم چحگونه این غذاها را 
می‌خورند. لذت می‌بردم و از خودم راضی بودم. 


حتی اگر گرسنه می‌ماندم. با این حال خیلی دوست 
داشتم به بچه‌های همسن و سال خودم کمک کنم. 
امروز هم دو فرزندم همین روحیات و حس درونی 
مرا دارند و این موضوع خوشحالم می کند. از ابتدای 
معلمی نیز به فکر کمک کردن به بچه‌ها بودم به 
خحصوص این دانش اموزان که از ناحیه دست و سر 
و صورت آسیب‌دیده اند. هرچند در مناطق محروم 
مشکلات بسیار است. مثلا مدرسه گنجیان هیچ 
امکاناتی حتی حياط بازی نداشت و مجبور شدم 
اهالی را جمع کنم تا با هم از کوه سنگ بياوريم و 
مدرسه را دیوارکشی کنیم و آن ها نیز بی توقع و با 
کمال میل» کمک کردند. او یک موسسه خیریه به 
ثبت رساندہاست تا با کمک نیکوکاران مشکلات 
درمانی و تحصیلی بچه‌ها را حل کند. 
ساراءعشق ودیگر هیچ 

سارا در آتشسوزی خانه» سر و صورت و 
بدنش آسیب ذیده و شش انگشتش را او دست 
داده است. اما از وقتی خانم معلم به او کمک 
می‌کند تا خوب شود دیگر گوشه حباط مدرسه تنها 
نمی نشیند و امیدوار شده است که دکترهای خوبی 
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که خانم معلم پیدا کرده است» او را دوباره سالم و 
زیباکنند. 

حالا زانیار و س‌اناز و میلاد و الناز و رضا و 
اکرم هم امیدوار شله اند که خانم معلم با کمک 
خیرین و نیکوکاران ان ها را هم به دکتر برد چون 
خانواده های ان ها نمی توانند به تنهایی دردهای این 
بچه ها را درمان کنند؛آن ها توان رفت و آمد بیجار به 
تهران را ندارند» اما خانم معلم خیلی قوی است. مثل 
ادم‌های معمولی ني ت. او «قهرمان» و «فرشته 
مهربان» دنیای این بچه ها است و چوب جادویی 


دارد که می تواند همه رژیاهای آن ها را برایشان 
مجسم‌کند. 

اما خود خانم معلم می داند که چوب جادویی 
در کار ني ت و اگر کمک مردم نباشد و به امید 
مسئولان بمانده چه بسا که کودکی و نوجوانی و 
جوانی این بچه ها در آتش حسسرت بسوزد و 
امیدهایشان کال و نارس بخشکد و هیچ قدمی و 
قلمی برای امضا یا کمک از سمت آنان که عهده‌دار 
اصلی این رسالت و کمک به این دانش آموزان 
محروم هستند برداشته نشود! 


اهمیت دادن به پوشش لباس سنتی برای زنان و مردان بلوچ 
که بیانگر هویت اصلی آنان بوده بسیار مهم و جالب توجه است. 
به همین سبب زنان بلوچ برای حفظ این فرهنگ و تمدن غنی 
هزینه‌های گزافی را پرداخته و گرانقیمت‌ترین لباس‌های ایران را 
می‌پوشند. 

تاریخ سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که لباس زنان بلوچ» 
برگرفته از طرح‌های اصیل ایرانی اسست. لباس زنان سیستان و 
بلوچستان با تار و پود فرهنگی مردم آمیخته و در لباس زنان بلوچ 
ابریشم سبز» قرمز, نارنجی و مشکی در سوزن وقتی بادست در هم 
می‌|میزد» طرح اصیل پوشش ایرانی به وجود می‌اید. 

لباس‌های سوزن دوزی در حال حاضر در بازار شهرهای 
مناطق بلوچستان با قیمت ۱۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون و حتی دو 
میلیون تومان به فروش می‌رسد. 

به گزارش محمدامین میربلوچزهی از ایسناء جمعیت کل 
استان سیستان و بلوجستان بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
(بر اساس سرشماری سال ٩۰‏ ) است. که بالای ۷۰ درصد آن‌ها 
را بلوچ ها تشکیل می‌دهند و بيژ از نیمی از این جمعیت یک 
میلیون و پانصد هزار نفری زنان و دختران بلوچ هستند» یعنی 
افزون بر ۷۰۰ هزار نف سالانه متوسط یک تا دو میلیون تومان 
هزینه سوزن دوزی لباس‌هایشان رامی‌دهند که‌هزینه گزاف چندین 
میلیاردی را نشان می‌دهد. 

زنان بلوج با یک حساب سر انگشتی, نزدیک هزار میلیارد 
تومان در سال هزینه برای لباس‌هایشان می‌پردازند. اشتباه نکنید. 
این زنان از شهرهای پر درامد اران نیستند بلکه از خطه بلوچستان 


سوزن دوزی هنر اصیل بلو چ 


هستند 

زنان بلوج طبق یک رسم قدیمی دوست دارند که در عبدهای 
مهم مانند عیدفطر عیدقربان, عبدنوروز و عروسی‌ها لباس نو 
بپوش‌ند. زنان بلوج میراث‌دار و حافظ اصلی فرهنگ و تمدن 
بلوچستان بوده و در هر شرایطی مالی که باشند. سعی می کنند که 
بهترین لباس‌ها رابخرند و بپوشند. 

زنان بلوچ به شدت پایبند لباس‌هایی هستند که مادران‌شان در 
عهدهای قدیم و تاریخ باستان می‌پوشیدند. 

زنان بلوچستان, به واسطه هزینه‌های گزافی که برای پوشش 
خود می‌پردازند. میلیاردی پوش‌های ایران محسوب می‌شوند اما در 
واقعیت آنان از فرهنگ غنی و ارزشی خود پاسداری می‌کنند. 

زنان بلوچ در تولید لباس های زینتی» زیبا و گرانقیمت خود 
طرح‌هایی را در هم می‌آمیزند و با حس شاعرانهای به پوشش خود 

توجه به عنصر زیبایی و زیبایی‌پسندی ريشه در ذات انسانی 
داردو زنان بلوچ دراین زیبایی سرآمد هستند. همین زیبایی پسندی 
و تلاش برای حفظ میرات ماندگار طی سال‌های طولانی باعث پا 
برجایی لباس سنتی بلوج و سوزن دوزی شده است. 
زنان بلوچ می‌گویند که لباس‌های سنتی بخشی از هویت 
ان‌هاست. ان‌ها دوست دارند که در روزهای مهم سال لباس‌های 
زیبا با طرح‌های اصیل سنتی بر تن کنند. 


با وجود اینکه سوزن‌دوزی در فرهنگ بلوچ بیشتر در پوشش 
زنان بلوچ یا روی پشتی, بالشت» پرده رومیزی و ...مورد استفاده 
قرار گرفته اما در حال حاضر برخی از طراحان خلاق مد و لباس 
بلوچ از نقوش این هنر فاخر در لباس‌های مردان از قبیل پیراهن؛ 
شال گردن و.. بهره جسته‌اند که این مهم توانسته مورد توجه و پسند 
جوانان و دوستداران فرهنگ و هنر بخصوص هنرمندان موسیقی و 


دلالان افغانی و با کستاننی 

هنر سوزن‌دوزی به نسل‌های قدیم تعلق دارد و زنان و دختران 
امروزی تنها برای تامین نیازهای خود به ادامه این هنر می‌پردازند 
زیرا حمایتی از سوزن‌دوزی نمی‌شود و این عامل سبب می‌شود 
زنان جامعه امروزی تمایل چندانی برای ادامه این هنر نداشته 
باشند 
کارهای ارزانی که در بازار است حتی اگر از پاکستان و افغانستان 
آمده حریداری کنند و این عامل سبب شده سود اصلی معامله لباس 
زنان بلوج به جیب دلالان افغانی و پاکستانی برود. 

این روند باعث از دست رفتن نقوش اصیل و سوزن دوزهای 
بلوچ و عاملی برای کسادشدن بازار کسب شان شده است. با این 
برند سوزن دوزی 

یک استاد دانشگاه درباره لباس‌های زنان بلوچی می‌گوید که 
زنان بلوچ علاقه فراوانی به پوشیدن لباس‌های سنتی دارند. 

به گفته باقر کرد در سال‌های اخیر بیشتر زنان موفق شدند به 
کارهای اداری رو بیاورند و در این محیط‌ها لباس فرم بپوشند به 
محض اینکه وارد محیط خانواده می‌شوند لباس خود رامی‌پوشند. 
وی گفت: من سال‌هاست که در امور فرهنگی مشغول به کار و 
همراه مردم هستم. در تمام سال‌ها دیدم که زنان بلوچی به شدت به 
لباس‌های سنتی علاقه دارند و اصلا اجباری در انتخاب این پوشش 


نیست. طرح‌های اصیل از بین رفته‌اند اگر قرار باشد طرح‌های سنتی 
همچنان باقی بمانند. این مسئله نیاز به مدیریت دارد.برند سوزن 
نام زنان این خطه می‌شناسند اما مهم این است که چه کسی تولید 
می‌کند و از این تولیدات بهره می‌برد. 

عبدالسلام بزرگ زاده پژوهشگر بلوج هم معتقد است شاید 
نتوان سند دقیقی از تاربخچه هنر سوزن‌دوزی ارائه کرد اما در 
خصوص قدمت و معرفی هنر سوزن دوزی زنان بلوج می‌توان به 
این بسنده کرد که در آثار مکشوفه روی سفال‌های مربوط به هزاره 


پنجم و ششم قبل از میلاد اشکالی هندسی مشابه نقوش دست 
زنان بلوج دیده می‌شود و همچنین به اعتقاد برخی پژوهشگران 
و بر اساس شواهد موجود نقوش سوزن دوزی بلوج قرابت و 
نزدیکی خاصی با نقوش سنگ نگاره‌های پیش از تاریخ دارد که 
همین قدمت سوزن دوزی باعث شده بر جذابیت و اعتبار این هنر 
رازآلود افزون شودبزرگ زاده تاکید دارد که هنر دست زنان بلوچ 
چنان دارای جذابیت و انعطاف است که پیشتر طراحان لباس و مد 
ایرانی و همچنین سایر صنایع تولیدی طرح‌های صورت گرفته رابا 
محوریت سوزن‌دوزی بلوچ و با الهام از نقش و نگار این هنر دست 
زنان ایرانی مزین می‌کنند. 

تاکنون آثار فاخر هنر دست زنان بلوچ بارها در داخعل و خارج 
از کشور در نمایشگاه‌های مختلف در معرض نمایش و فروش 
گذاشته شده که با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به صنعت مد 
و لباس ایرانی مواجه شده و از جمله این آثار می‌توان به آثار 
اساتید برجسته هنر سوزن‌دوزی ایران مرحوم مهتاب نوروزی" 
"زرخحاتون‌عظیمی "دارنده‌مهراصالت جهانی از یونسکو و شهناز 
خلیلی ایرندگان" اشاره کرد که در حال حاضر در محل دائمی 
نمایشگاه کاخ سعداباد در معرض نمایش عموم قرار دارند. 

به گفته برخعی پژوهشگران تا سال های ۶۵ و۶۶ خرید 
محصولات سوزن‌دوزی و هنر دست زنان بلوچ در بازارهای 
جهانی از سطح قابل قبولی برخوردار بوده» به طوری که فرانسه 
با بیشترین خرید مقام اول آلمان دوم آمریکا سوم و کشورهای 
ژاپن» سوئیس, انگلیس و ایتالیا در رده‌های بعدی خرید محصولات 
سوزن دوزی بلوج قرار داشته‌اند. 
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دبی رکل موس حلال جهانی 


این روزها واژه «پول های کثیف» وارد 
ادبیات سیاسی و اجتماعی کشور شده و در 
مجامع سیاسیقانون گذاری» احزاب فرهنگ؛ 


مطبوعات و رسانه ها مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته است و احتمالا قرار است به شکل 
طرح و لایحه ارائه و به قانون تبدیل شود تا از 
تاثیرگذاری این پول ها بر سیاست و اقتصاد و 
فرهنگ جلو گیری شود. 

منشااین پول ها چنانکه اعلام شده قاچاق 
رشوه رانت» ویژه خواری و فعالیت های خلاف 
قانون است که در هر کشوری ممکن است 
اتفاق افتد و طبیعتا در تحولات اجتماعی و 
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تاثیر گذار باشد. 

در کشور ماو کشورهای اسلامی به 
پول های کثیف از منظر حلال و حرام نیز باید 
نگریست. علاوه بر عناوین ذکر شده پول های 
کثیف ممکن است ناشی از رباخواری» سرقت» 
کسب و کار حرام کم فروشی» احتکار اموال 
مخلوط و مشتبه و غیر مزکی (اموالی که ز کات 
و خمس ان داده نشده) و غیره باشد که واژه 
«حرام» به این پول ها اطلاق می شود. 

در مواردی که شخص پا اشخاص یا 
گروه های اجتماعی از روی علم و عمد به 
تحصیل این پول ها می پردازند. قانون گذار 
و مجریان قانون باید با ان مقابله کنند تا این 
پول‌ها وارد بیت المال و زندگی اشخاص 
نشود که تاثیرات سوء پول های حرام بسیار 
مخرب است و حرام خواری تبعات شوم 
اقتصادی و فرهنگی دارد. 

اما در مواردی که این افراد از روی جهل 
یا اهمال به این وادی می غلتند نقش نهادهای 
تعلیمی و تربیتی و ارشادی بسیار تعیین کننده 
است و باید در همه مقاطع آموزشی و تربیتی 
روشنگری شود تا افراد بین تحصیل پول از 
راه حلال با حرام تفاوت و تمیز قائل شده 
و پس از آشنایی در اجرا نیز مرزهای آن را 
رعایت کنند. 

بسیاری از فعالان اقتصادی جوان که 
تازه به کسب و کار می پردازند را دیده ام که 
به خوبی از حلال و حرام کسب و کار مطلع 
نیستند و لذا به سرعت تبدیل به ماشین تولید 
پول مشکوک و مشتبه يا حرام می شوند که 
رایج ترین آنها تن دادن به رباه کم فروشی؛ 
احتکار یا دخحول در مال غیر یا ویژه خواری و 
رانت است. 

نقش اولیای تربیتی و دینی و نظامات 
آموزشی در این زمینه بسیار حساس است و 
چنانکه خوب عمل کنند از تولید پول های 
کثیف و مفاسد آن جلوگیری می شود. 
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در کلاس ما 


ادامه از صفحه اول 


زهرا محمدخانی» معلم ومدرس دانشگاه است. با هر 
دو گروه دانش آموز و دانشجو هر هفته کلاس دارد. 

می گوید: روز معلم را دوست دارم نه برای جشن 
یا هدیه ای که در ان روز برای معلمان تدارک می‌بینند 
بلکه برای نوستالژی روزهایی که خودم به مدرسه 
می رفتم و با هزار امید به معلم خود گل یا کادو می دادم 
و در خیالم با آن گل یا کادو تا داخل خانه معلم می رفتم 
وچهره او را از دیدن نامه و لباس یا ظرفی که برایش 
خریده بودم تصور می کردم و فکر می کردم معلمم 
می فهمد چه قدر دوستش دارم. بوسه ای که خانم 
معلم همان یک روز بر گونه ام می زد مرا تا اسمان ها 
می برد. چون معلم برای من و دانش آموزان آن دوره 
حکم همه چیز را داشت. حرف او حتی از حرف پدر و 
مادرم مهم تر بود. من از تصور این که معلمم روسری که 
من برایش خحریده ام را می پوشد چنان ذوق زده می شدم 
که انتظار داشتم آن را پپوشد و بیاید و جلوی همه بگوید 
بچه‌ها این روسری قشنگ را زری برایم خریده استاحالا 


~~ 


نده‌اند 


با همین حس به هدیه شاگردانم نگاه می کنم و حسابی به 
آن ها می فهمانم که هر چیزی که آورده اند خیلی برای من 
مهم و خوب است! 
هدیه‌اساطیری 
یکی از استادان دانشگاه در رشته زبان و ادبیات 
فارسی می گوید: هفته آخر فروردین؛ در خصوص 
اسطوره آفرینش و نمادشناسی آن با بچه ها حرف 
می زدم. به ویژه در مورد میوه ممنوعه و سیب و ین که 
در نگاهی مثبت و نیک مفهوم عشت و رابطه عاشقانه 
رامی رس‌اند. مطلب گفتم و دانشجویان نیز حسابی در 
بحث شرکت کردند و لذت بردند. دو هفته بعد یکی از 
دانشجویان در روز معلم یک بسته سنگین کاغذ پیچ شده را 
هدیه داد که روی آن نوشته بود: روز معلم مبارک؛ امیدوارم 
معنی این کادو را همان طور که خودتان به ما فهماندید» 
راستش کمی گیج شدم و بعد در فاصله دو کلاس 
و در اتاق استادان بلافاصله ان را باز کردم و ديدم که یک 
سیب قرمز است. آن را با لذت گاز زدم و هم احساس 


گوناگون 


1 


۱ 


مس ص_ » سس 
روز معلم را دوست دارم نه برای جشن یا 
هدیه ای که در ان روز برای معلمان تدارک 
می بینند. بلکه برای نوستالژی روزهایی که 
خودم به مدرسه 
می رفتم و با هزار امید به معلم خود گل یا 
کادو می دادم و در خیالم با ان گل یا کادو 
تا داخل خانه معلم می رفتم و چهره او را از 
دیدن نامه و لباس یا ظرفی که برایش خریده 
بودم تصور می کردم 
۳ 
نوبرانه 
اکبر رفیعی» دبیر یکی از دبیرستان های پسرانه 
می گوید: عصر یک روز قبل از روز معلم دیدم در 
خانه مان را می زنند و یکی از شاگردانم یک سینی پر از 
چاقاله بادام برایمان آورده است.خیلی تعجب کردم. چون 
نوبرانه‌ها در فصل بهار خیلی گران هستند و منطقه ای که 
من درس می دادم خانواده ها به لحاظ مالی ضعیف بودند 
واين سینی پر از چاقاله قطعا قیمت بالایی داشت. شاگردم 
که تعجب مرا دید گفت : آقا ما باغ خیلی بزرگی داریم 


و این چاقاله ها را پدرم برای هدیه روز معلم به من داده 
۱ فردای آن روز از مدیر خواستم تا شماره منزل 
آن‌ها را بدهد که از پدرش تشکر کنم» اما کسی به تلفن 
جواب نمی داد. از خود شاگردم خواستم آدرس منزل یا 
تلفن پدرش را بدهد. گفت همه رفته اند باغ و نیستند. 
کمی کنجکاو شدم و بالاخره مجبورش کردم مرا پیش 
پدرش ببرد. فهمیدم پدرش یک چرخ دسستی دارد که 
و زمستان ها لبو و باقالی. شاگرد من هم وقتی برای خرید 
که بدهد. صبح زود تمام سینی چاقاله را برداشته و از خانه 
بیرون زده و داخل یک پلاستیک پشت دوچرخه اش قایم 
کرده و عصری بعد از مدرسه ان را برای من اورده است. 
خیلی ناراحت شدم. هم برای این که نمی دانستم 
در برابر این همه تلاش این شاگرد برای نشان دادن 
محبتش چه باید بکنم و هم از این که راز این خانواده و 
کار نادرست او را همه فهمیدند. شاگردم گریه می کرد و 
پدرش هم و من پول تمام ان سینی چاقاله را به ان ها دادم 
و از شاگردم خواستم در تمام عمرش هیچ هدیه ای را از 
راه نادرست به کسی ندهد. 
تزئین موبرای جشن معلم 
ارزیاب اموزش و پرورش و دبیر دبیرستان است؛ 
اما می گوید بهترین خاطره روز معلم را از زمانی دارم که 
تازه مربی مهد کودک شده بودم و یکی از پسران کلاس به 
نام امیرمهدی, برای موهای مجعد و نیمه بلند زیبایی که 
داشت خیلی به چشم می آمد. صبح روزی که جشن روز 
معلم داشتیم مادر امیرمهدی دست کودک ۵ ساله اش را 
با هیجان و درماندگی گرفته بود و آمده بود مهدکودک که 
به خانم مربی بگویید بیاید و پسر خوش تیپ اش را ببیند. 
جلو رفتم و دیدم امیرمه_دی در خانه» قوطی 
چسب مایع را برداشته است و تمام ان را به جای ژل 
به موهایش زده است تا مثلا برای جشن آماده و خوش 
تیپ شود و مادر بیچاره اش هم او را اورده بود که ما 
ببینیم و بعد هم ببرد سلمانی و آن موهای خشک شده و 
به هم چسبیده را از ته بتراشد. خدا می داند که چه قدر 
رویش را بوسیدم و چه قدر برای آن موهای زیبایش 
غصه خوردم ولی عشقی که در ان لحظه ان پسر بچه 
۵ساله را وادار کرده بود جلوی آینه بایستد و خودش را 
برای جشن روز معلم زیبا کند. تا همین امروز وجودم 
را پر کرده است. 
وجیهه‌تیموری 


او مظهر زندگی است. چون مادر دو فرزند 
است و واسطه حبات دو موجود در این عالم شده 
است.او مظهر زندگی است. چون معلم کودکانی 
پیوند می زنند و هر روز از عشق او جوانه های 
تازه ای از خورشید و آسمان در چشمانشان 

او مظهر زندگی است. چون سراسر عشق و 
پویایی است و مانند فرشته مهربان قصه های شاه 
پریان» هر ماه دخترک بیمار روستایی را با خود 
به شهر می آورد تا پوست سوخته اش را دوا و 
درمان کند. 

خانم معلم دبستان شهید گنجیان بیجان 
هربار که دخترک را به تهران می‌آورده شبانه به 
بیجار برمی‌گردد تا صبح روز بعد در مدرسه سر 
کلاس باشد. 

وی مدير و معلم فداکاری است که شب و 
در استانی مرزی گره زده است. 

«ثریا مطهرنیا» کارشناسی ارشد مدیریت و 
برنامه‌ریزی, مادر دو بچه ۱۲و ۸ساله مولف ۱۲ جلد 
کتاب و معلم و مدير دبستان است که برای بهبود 
حال دانش آموزانش مدت هاست از مناطق محروم 
کردستان به تهران سفر می‌کند و شبانه به کردستان 
برمی‌گردد تا فرده نخستین کسی باشد که به 
دبستان می رود.وی سال های زیادی از عمرش را 
در روستاهای اطراف حسن‌آباده سوکند. روستای 
چشمه‌منقش و سایر مناطق محروم سپری کرده 
است تا نور عشق و امید. در دل هایی که از خیلی از 
امکانات و فرصت ها محروم مانده اند بتاباند. 

خودش در این باره می گوید: من در یک 
خانواده متوسط بزرگ ش.دهام. پدرم خیلی به ما 
بها می‌داد و هیچ مشکل خاصی نداشتیم. من در 
دوران کودکی غذای خود و خانواده را به حیوانات 
خانگی می‌دادم. وقتی می‌دیدم چحگونه این غذاها را 
می‌خورند. لذت می‌بردم و از خودم راضی بودم. 


حتی اگر گرسنه می‌ماندم. با این حال خیلی دوست 
داشتم به بچه‌های همسن و سال خودم کمک کنم. 
امروز هم دو فرزندم همین روحیات و حس درونی 
مرا دارند و این موضوع خوشحالم می کند. از ابتدای 
معلمی نیز به فکر کمک کردن به بچه‌ها بودم به 
خحصوص این دانش اموزان که از ناحیه دست و سر 
و صورت آسیب‌دیده اند. هرچند در مناطق محروم 
مشکلات بسیار است. مثلا مدرسه گنجیان هیچ 
امکاناتی حتی حياط بازی نداشت و مجبور شدم 
اهالی را جمع کنم تا با هم از کوه سنگ بياوريم و 
مدرسه را دیوارکشی کنیم و آن ها نیز بی توقع و با 
کمال میل» کمک کردند. او یک موسسه خیریه به 
ثبت رساندہاست تا با کمک نیکوکاران مشکلات 
درمانی و تحصیلی بچه‌ها را حل کند. 
ساراءعشق ودیگر هیچ 

سارا در آتشسوزی خانه» سر و صورت و 
بدنش آسیب ذیده و شش انگشتش را او دست 
داده است. اما از وقتی خانم معلم به او کمک 
می‌کند تا خوب شود دیگر گوشه حباط مدرسه تنها 
نمی نشیند و امیدوار شده است که دکترهای خوبی 
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که خانم معلم پیدا کرده است» او را دوباره سالم و 
زیباکنند. 

حالا زانیار و س‌اناز و میلاد و الناز و رضا و 
اکرم هم امیدوار شله اند که خانم معلم با کمک 
خیرین و نیکوکاران ان ها را هم به دکتر برد چون 
خانواده های ان ها نمی توانند به تنهایی دردهای این 
بچه ها را درمان کنند؛آن ها توان رفت و آمد بیجار به 
تهران را ندارند» اما خانم معلم خیلی قوی است. مثل 
ادم‌های معمولی ني ت. او «قهرمان» و «فرشته 
مهربان» دنیای این بچه ها است و چوب جادویی 


دارد که می تواند همه رژیاهای آن ها را برایشان 
مجسم‌کند. 

اما خود خانم معلم می داند که چوب جادویی 
در کار ني ت و اگر کمک مردم نباشد و به امید 
مسئولان بمانده چه بسا که کودکی و نوجوانی و 
جوانی این بچه ها در آتش حسسرت بسوزد و 
امیدهایشان کال و نارس بخشکد و هیچ قدمی و 
قلمی برای امضا یا کمک از سمت آنان که عهده‌دار 
اصلی این رسالت و کمک به این دانش آموزان 
محروم هستند برداشته نشود! 


اهمیت دادن به پوشش لباس سنتی برای زنان و مردان بلوچ 
که بیانگر هویت اصلی آنان بوده بسیار مهم و جالب توجه است. 
به همین سبب زنان بلوچ برای حفظ این فرهنگ و تمدن غنی 
هزینه‌های گزافی را پرداخته و گرانقیمت‌ترین لباس‌های ایران را 
می‌پوشند. 

تاریخ سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که لباس زنان بلوچ» 
برگرفته از طرح‌های اصیل ایرانی اسست. لباس زنان سیستان و 
بلوچستان با تار و پود فرهنگی مردم آمیخته و در لباس زنان بلوچ 
ابریشم سبز» قرمز, نارنجی و مشکی در سوزن وقتی بادست در هم 
می‌|میزد» طرح اصیل پوشش ایرانی به وجود می‌اید. 

لباس‌های سوزن دوزی در حال حاضر در بازار شهرهای 
مناطق بلوچستان با قیمت ۱۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون و حتی دو 
میلیون تومان به فروش می‌رسد. 

به گزارش محمدامین میربلوچزهی از ایسناء جمعیت کل 
استان سیستان و بلوجستان بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
(بر اساس سرشماری سال ٩۰‏ ) است. که بالای ۷۰ درصد آن‌ها 
را بلوچ ها تشکیل می‌دهند و بيژ از نیمی از این جمعیت یک 
میلیون و پانصد هزار نفری زنان و دختران بلوچ هستند» یعنی 
افزون بر ۷۰۰ هزار نف سالانه متوسط یک تا دو میلیون تومان 
هزینه سوزن دوزی لباس‌هایشان رامی‌دهند که‌هزینه گزاف چندین 
میلیاردی را نشان می‌دهد. 

زنان بلوج با یک حساب سر انگشتی, نزدیک هزار میلیارد 
تومان در سال هزینه برای لباس‌هایشان می‌پردازند. اشتباه نکنید. 
این زنان از شهرهای پر درامد اران نیستند بلکه از خطه بلوچستان 


سوزن دوزی هنر اصیل بلو چ 


هستند 

زنان بلوج طبق یک رسم قدیمی دوست دارند که در عبدهای 
مهم مانند عیدفطر عیدقربان, عبدنوروز و عروسی‌ها لباس نو 
بپوش‌ند. زنان بلوج میراث‌دار و حافظ اصلی فرهنگ و تمدن 
بلوچستان بوده و در هر شرایطی مالی که باشند. سعی می کنند که 
بهترین لباس‌ها رابخرند و بپوشند. 

زنان بلوچ به شدت پایبند لباس‌هایی هستند که مادران‌شان در 
عهدهای قدیم و تاریخ باستان می‌پوشیدند. 

زنان بلوچستان, به واسطه هزینه‌های گزافی که برای پوشش 
خود می‌پردازند. میلیاردی پوش‌های ایران محسوب می‌شوند اما در 
واقعیت آنان از فرهنگ غنی و ارزشی خود پاسداری می‌کنند. 

زنان بلوچ در تولید لباس های زینتی» زیبا و گرانقیمت خود 
طرح‌هایی را در هم می‌آمیزند و با حس شاعرانهای به پوشش خود 

توجه به عنصر زیبایی و زیبایی‌پسندی ريشه در ذات انسانی 
داردو زنان بلوچ دراین زیبایی سرآمد هستند. همین زیبایی پسندی 
و تلاش برای حفظ میرات ماندگار طی سال‌های طولانی باعث پا 
برجایی لباس سنتی بلوج و سوزن دوزی شده است. 
زنان بلوچ می‌گویند که لباس‌های سنتی بخشی از هویت 
ان‌هاست. ان‌ها دوست دارند که در روزهای مهم سال لباس‌های 
زیبا با طرح‌های اصیل سنتی بر تن کنند. 


با وجود اینکه سوزن‌دوزی در فرهنگ بلوچ بیشتر در پوشش 
زنان بلوچ یا روی پشتی, بالشت» پرده رومیزی و ...مورد استفاده 
قرار گرفته اما در حال حاضر برخی از طراحان خلاق مد و لباس 
بلوچ از نقوش این هنر فاخر در لباس‌های مردان از قبیل پیراهن؛ 
شال گردن و.. بهره جسته‌اند که این مهم توانسته مورد توجه و پسند 
جوانان و دوستداران فرهنگ و هنر بخصوص هنرمندان موسیقی و 


دلالان افغانی و با کستاننی 

هنر سوزن‌دوزی به نسل‌های قدیم تعلق دارد و زنان و دختران 
امروزی تنها برای تامین نیازهای خود به ادامه این هنر می‌پردازند 
زیرا حمایتی از سوزن‌دوزی نمی‌شود و این عامل سبب می‌شود 
زنان جامعه امروزی تمایل چندانی برای ادامه این هنر نداشته 
باشند 
کارهای ارزانی که در بازار است حتی اگر از پاکستان و افغانستان 
آمده حریداری کنند و این عامل سبب شده سود اصلی معامله لباس 
زنان بلوج به جیب دلالان افغانی و پاکستانی برود. 

این روند باعث از دست رفتن نقوش اصیل و سوزن دوزهای 
بلوچ و عاملی برای کسادشدن بازار کسب شان شده است. با این 
برند سوزن دوزی 

یک استاد دانشگاه درباره لباس‌های زنان بلوچی می‌گوید که 
زنان بلوچ علاقه فراوانی به پوشیدن لباس‌های سنتی دارند. 

به گفته باقر کرد در سال‌های اخیر بیشتر زنان موفق شدند به 
کارهای اداری رو بیاورند و در این محیط‌ها لباس فرم بپوشند به 
محض اینکه وارد محیط خانواده می‌شوند لباس خود رامی‌پوشند. 
وی گفت: من سال‌هاست که در امور فرهنگی مشغول به کار و 
همراه مردم هستم. در تمام سال‌ها دیدم که زنان بلوچی به شدت به 
لباس‌های سنتی علاقه دارند و اصلا اجباری در انتخاب این پوشش 


نیست. طرح‌های اصیل از بین رفته‌اند اگر قرار باشد طرح‌های سنتی 
همچنان باقی بمانند. این مسئله نیاز به مدیریت دارد.برند سوزن 
نام زنان این خطه می‌شناسند اما مهم این است که چه کسی تولید 
می‌کند و از این تولیدات بهره می‌برد. 

عبدالسلام بزرگ زاده پژوهشگر بلوج هم معتقد است شاید 
نتوان سند دقیقی از تاربخچه هنر سوزن‌دوزی ارائه کرد اما در 
خصوص قدمت و معرفی هنر سوزن دوزی زنان بلوج می‌توان به 
این بسنده کرد که در آثار مکشوفه روی سفال‌های مربوط به هزاره 


پنجم و ششم قبل از میلاد اشکالی هندسی مشابه نقوش دست 
زنان بلوج دیده می‌شود و همچنین به اعتقاد برخی پژوهشگران 
و بر اساس شواهد موجود نقوش سوزن دوزی بلوج قرابت و 
نزدیکی خاصی با نقوش سنگ نگاره‌های پیش از تاریخ دارد که 
همین قدمت سوزن دوزی باعث شده بر جذابیت و اعتبار این هنر 
رازآلود افزون شودبزرگ زاده تاکید دارد که هنر دست زنان بلوچ 
چنان دارای جذابیت و انعطاف است که پیشتر طراحان لباس و مد 
ایرانی و همچنین سایر صنایع تولیدی طرح‌های صورت گرفته رابا 
محوریت سوزن‌دوزی بلوچ و با الهام از نقش و نگار این هنر دست 
زنان ایرانی مزین می‌کنند. 

تاکنون آثار فاخر هنر دست زنان بلوچ بارها در داخعل و خارج 
از کشور در نمایشگاه‌های مختلف در معرض نمایش و فروش 
گذاشته شده که با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به صنعت مد 
و لباس ایرانی مواجه شده و از جمله این آثار می‌توان به آثار 
اساتید برجسته هنر سوزن‌دوزی ایران مرحوم مهتاب نوروزی" 
"زرخحاتون‌عظیمی "دارنده‌مهراصالت جهانی از یونسکو و شهناز 
خلیلی ایرندگان" اشاره کرد که در حال حاضر در محل دائمی 
نمایشگاه کاخ سعداباد در معرض نمایش عموم قرار دارند. 

به گفته برخعی پژوهشگران تا سال های ۶۵ و۶۶ خرید 
محصولات سوزن‌دوزی و هنر دست زنان بلوچ در بازارهای 
جهانی از سطح قابل قبولی برخوردار بوده» به طوری که فرانسه 
با بیشترین خرید مقام اول آلمان دوم آمریکا سوم و کشورهای 
ژاپن» سوئیس, انگلیس و ایتالیا در رده‌های بعدی خرید محصولات 
سوزن دوزی بلوج قرار داشته‌اند. 
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این شرایط بی‌ثبات فعالیت می‌کنند نیز دست خوش‎ 
ا رخدادهای غیرمنتظره‌ای می‌شوند که در صورت‎ 
ا نداشتن آمادگی» انعطاف لازم و متناسب با شرایط‎ 
ا کنونی» توان رقابت در بازار را از دست داده و رو‎ 
باید پویا بوده و ساختارهای انعطاف‌پذیری داشته‎ : 


مهندسی مجدد سازمان ها 


: همراه سازند. یکی از گام‌هایی که در آین زمینه 
: صورت می‌پذیرد فرایند مهندسی مجدد است. 
: با وجود این که فرایند مهندسی مجدد یک 
: تحول‌بزرگ مدیریتی است.از نگاه دیگر می‌تواند 
: همراه با ریسک فراوان باشد. طراحی مجدد 
: فرآیندها همواره موفق نیست و تقریبا هميشه با 
: درد یا حداقل عوارض جانبی ناخوشایند. همراه 
آگاهی از کر کے تفادن 
: در تلههای مهندسی مجدد به اندازه آگاهی از 
چگونگی اجرای آن مهم است. قدم‌های مشخصی 
1 باید برداشته شود تا اقدامات مهندسی مجدد به 


1 بوده ات بنابراین 


: نتیجه برسد. سازمان‌ها باید متدولوژی مناسبی را 

: برای انجام مهندسی مجدد در سازمان در پیش 

: گیرند تا به عنوان یک نقشه راه و یک چارچوب 
: مدیریتی خدمت کند. 

: اسامی مهندسی مجدد بر بررسی‌های ریشه‌ای 
: و حذف مقررات کهنه و تصورات بنیادین استوار 
: است که زمینه‌ساز عملکرد کسب و کار کنونی‌اندء 
: بیشتر شرکت‌ها انباشته از قواعد ذهنی و مقررات 
هی ہد کہ از رھک مازمان ہے جا 
مانده‌اند. این مقررات برپایه فرض‌هایی درباره 
: نیاز مشتری» کارمندان و هدف‌های سازمان به جا 
ر ار کے دیک را ار 
: که این شرکت‌ها این مقررات را از سر خود باز 
: نکنند» ه رگونه بازسازی و نوسازیبی‌تأثیر و همانند 
: گردگیری میز و صندلی در ساختمان‌های قدیمی 
: و ویرانه است. 

: عوامل مؤثربر پیادهسازی‌ف رآیندمهندسی‌مجدد 

پیش از اقدام به بازطراحی و بازمهندسی 
: فرآیندهای کسب و کار ضروری است تا عواملی 
: که موجب به چالش کشیدن اقدامات اتی برای 
تغییر خواهند شد به دقت مورد بررسی قرار گیرند. 
باید دقت داشت که روش‌های مختلف اجرای 
: بازمهندسی قابل تعمیم دادن به یکدیگر نیستند چرا 
: که هیچکدام ازاین روش‌ها الزامات و پیش‌نیازهای 
مهم و اساسی برای اجرای موفقیت‌آمیز فرآیند 
: مهندسی مجدد را به‌طور کامل پوشش نداد‌اند. 
: در بیشتر مقالات به تعریف ماهیت مهندسی مجدد 
1 و مراحل اجرای ان پرداخته شده است تابه 
: پیشنیازهای لازم برای اجرای ان؛ در حالیکه انچه 
: بیشتر حائز اهمیت است. انجام موفقیت‌امیز ان و 
: مدیریت ریسک ناشی از اجرای آن است. 

عوامل استراتژیک:یکی از مهمترین مجموعه 
عوامل موثر بر سنجش میزان آمادگی سازمان‌ها 
برای اجرای مهندسی مجدد فرآیندهاء عوامل 
استراتژیک هستند. برخی از پژوهشگران بزرگترین 
ا دلیل شکست مهندسی مجدد را به عدم اتحاد بین 
: سازماندهی آن و اهداف راهبردی سازمان نسبت 
می‌دهند. ترزیوفسکی و همکاران با استفاده از یک 
: پیمایش مقطعی‌برروی‌شرکت‌های‌بخش خدمات 
: مالی استرالیا که به اجرای مهندسی مجدد مبادرت 
: ورزیده بودند. به این نتیجه رسیدند که استراتژی و 
وی مرن حول موف روزتقی 


عوامل مدیریت پروژه: فرآیند مهندسی مجدد 
نیز همانند مساير پروژه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و 
زمان‌بندی منابع و بودجه لازم و کنترل و نظارت 
دقیق است. طرح‌های پروژه فرآیند مهندسی مجدد 
باید براساس چارچوب زمانی اولیه باشند تا از بروز 
تأخیر زمانی در اجرای آنها تا حد ممکن جلوگیری 
شود. نبود برنامه‌ریزی آثربخش. مبلغ ناکافی در 
فاز اجرایی و عدم بهره‌گیری از فنون مدیربت 
پروژه از مهمترین عوامل شکست فرآیند مهندسی 


متا 
مشکلات و محدودیت‌های مهندسی مجدد در 


ایران بیشتر مربوط به فرهنگ سازمانی و 
مدیرینی, و نه ذوانایی‌های تکنیکی و کاری 
هستند. سازمان‌های محافظه‌کار سنتی به‌طور 
عمده وظیفه‌گرا و عمودی هستند و مدیریت 
ارشد به ندرت در مسائل بنیادی و تحول 
درگیر می‌شود. کارمندان احساس تعلق و 
مالکیت به شرکت ندارند و از تجربه‌های تازه 
و ریسک دوری می‌کنند 
سب 
محدد هستند. نبودمنابع کافی نیز احتمال موفقب ففیت 
پروژه‌های مهندسی محدد را کاهش می‌دهد. 
مدیریت پروژه باید تمامی فعالیت‌ها و منابع 
مورد نیاز در هر زمان از طول حیات پروژه را به 
تفصیل پوشش دهد. یادگیری, بازطراحی دقیق و 
اصولی فرآیندهاو نیز تعیین اهداف کلیدی عملکرد 
از دیگر موارد مهم در حیطه مدیریت پروژه فرآیند 
مهندسی مجددهستند. ۱ 
نقش حیاتی رادرموفقیت کلی ابتکار با زمهندسی ایفا 
مهمترین توانمندساز و موثرترین عامل در موفقیت 
و شکست فرایند مهندسی مجدد است. 
داشتن زیرساخت فن‌آوری اطلاعات مناسب 
یر ری موان را ی کته 
ست. چرا که زیربنای اصلی فرایند مهندسی مجدد 
کیفیت جامع. فناوری اطلاعات است که بدون 
ن انجام بازمهندسی بی‌معنی است. قابلیت‌های 
فن‌آوری اطلاعات شممل بهبود دسترسی به 
طلاعات و حاف کے در سرا وهای ارما 
عوامل مربوط به مدیریت ارشد: مدیریت ارشد 
با تغییر فرهنگی اثربخش و حذف موانع پیش‌رو در 
پارادایم مدیریت فرآیند نقش رهبر را ایفا می‌کند. 
تعداد بسیار زیادی از شکست‌های گزارش شده در 
برنامه مهندسی مجدد به دلیل عدم حمایت مدیریت 


ارشد یا بی‌رغبتی نسبت به ایجاد تغییر بوده است. 
تغیبر نگرش فرهنگی, درک و پذیرش 


جهت گیری انتخاب شده ارتباطات چهره به چهره 


aT 
عوامل فرهنگی: عوامل فرهنگی نیز از جمله‎ 

عوامل تاثیر گذار در وود اجرای پروژه فرآیند 
یی ملد هسک در پسیاری زر ای 
فرایند مهندسی مجدد که پیشتر انجام شده‌اند. 
مقاومت‌هایی که از درون سازدمالن سرت رناه 
بازمهندسی و جود داشته‌اند ريشه فرهنگی داشته‌اند 
که بی توجهی به آنها چاره‌ای جز تسلیم به شکست 
نداشته است. مشکلات و محدودیت‌های مهندسی 


موضوع سالمندی از جمله مباحثی است که : 
جامعه ایران هر روز بیش از گذشته درگیر آن : 
ر حال رشد است اما روند سالخوردگی درایران : 
به دلیل افزایش جمعیت برخعی از مقاطع هرم : 
سنی, ناگزیر پیش خواهد آمد. به عبارتی جامعه : 
یران در اینده نه چندان دور هم با جمعیت بالاو ِ 
هم با پدیده سالخوردگی مواجه خواهد شد. 

به گزارش ایرناه خبری که علی ربیعی در : 
خحصوص رها کردن سالمندان در خیابان‌های : 
براستی جامعه ایران به چه سویی گام : 
برمی‌دارد؟ : 
در دوران کوچ نشینی» اعضای قبیله : 
سالمندانی را که قادر به کوچ نبودند با اذوقه در : 
غارها یا بالای کوه ها رها می کردند اما امروز به : 
نبال یکجانشینی و افزایش رفا جوامع نوين : 
به موضوعی نظیر اخلاق متعهد شده و تلاش : 
می کنند آن را در همه تصمیم گیری ها رعایت : 
کند کار ا ا ا ساتارهای : 
قتصادی خیلی زود تغییر می کنند و جای خود را : 
به ساعتارهای جدید می دهند اما تغییر باورهای ¦ 
امروز (حتی اگر آمار رها کردن سالمندان : 
ندک باشد) این سئوال پیش می آید که بر 
جامعه ایرانی چه رفته ات که این چنین با 
سالخوردگان خود رفتار می کند؟ ِ 
براستی معیشت سخت و دشوان اخلاق را : 
ین گونه نشانه رفته است یا بی اخلاقی را باید در : 
یگر مباحث اجتماعی جستجو کرد؟ به کدامین : 
سواین چنین شتابان می رویم؟ 
جامعه ای که گذشته خود را با رها کردن : 
تا در اھات کیرد ا 
تاریخی می شود و معلوم نیست این چنین : 
جامعه ای به فرزندان خود چه می خواهد : 
بیاموزد؟ براستی چنین رفتارهایی, ایا جایی برای : 
خلاق و معنویت باقی می گذارد؟ ۱ 
عباراتی نظیر دوست داشتن» حرمت والدین : 
و گذشت و مهربانی در حافظه مردم بیگانه : 


مجدد در ایران بیشتر مربوط به فرهنگ سازمانی و 
مدیریتی» و نه توانایی‌های تکنیکی و کاری هستند. 
سازمان‌هایمحافظه کارسنتی به‌طو رعمده و ظیفه گرا 
و عمودی هستند و مدیریت ارشد به ندرت در 
مسائل بنیادی و تحول درگیر می‌شود. کارمندان 
احساس تعلق و مالکیت به شرکت ندارند و از 
تجربه‌های تازه و ریسک دوری می‌کنند؛ در نتیجه 
توجه به درازمدت و نیازهای مشتری و قابلیت 
اعطاف به تال رس الست انار ر 
مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری ب خی از روندهای 
فرهنگ سازمانی هستند که اخیرا مورد توجه قرار 
گرفته‌اند. 
نتیجه گیری: 

مهندسی مجددبایدبر تفکری‌بنیادی و طراحی 
اساسی فرایندهای کلیدی کسب و کار تمرکز 
کند. در این روند. پیشرفت‌های اساسی در هزینه. 
کیفیت. خدمات و سرعت کار هدف قرار می گیرد 
ہے کرای که سا ماما اید تا حدامکان فرابندهای 
کیدی خود را سودآور سازند و در صورت لزوم 
ق راکهار مدل ھای رالد سارهای راز میا بردار ند 
و آن را به خارج از سازمان واگذار کنند. 

بنابر نتایج پژوهش, به مدیران بیمارستان‌های 
شهر تهران توصیه می‌شود که برای بهبود سطح 
موفقیت در پیاد‌سازی فرآیند مهندسی مجدد یک 
نوع هم‌راستایی بین نحوه سازماندهی فرآیندها با 
راهبردها و اهداف راهبردی سازمان ایجاد کنند. 


می شوند و جامعه ای که از درون تهی شود : 
نمی تواند بازه‌های فرهنگی برای نسل های آتی : 
خود بجا گذارد.بی اخلاقی روح و روان جامعه : 
را هدف گرفته است. ما که می خواستیم جهانی : 
ز معنویت بسازیم امروز در خود مانده ایم و : 
بیگانگی از خود را به هزار زبان و شکل مرور : 


توسعه یافته برای حل معضل سالخوردگی به ٍ 


ز سالمندان یا تربیت پرستاران برای نگهداری از : 
سالمندان در خانه های خود سالمندان از جمله : 


واه حل کی است که کشورهای ر : 


در واقع توصیه می‌ش ود از آنجا که بیمارستان‌ها 
با هدف خلق رضایت ارباب‌رجوعان و بیماران 
احداث می‌ش ود فرآیندها و مدل‌های کاری در 
بیمارستان‌ها با توجه به این هدف بازطراحی شوند. 
در پیشنهاد بعدی توصیه می‌شود که‌زیرساخت‌های 
مورد نیاز این فرآیند رابه‌حوبی از طریق مهیا کردن 
سیستم‌های اطلاعاتی به وجود آورند. 
# این مقاله بخشی از مقاله‌ای با روش تحقیق 
توصیفی پیمایشی ات که نتایج آن از طریق 
پرسشنامه مقایسات استخراج شده است. 
حسن درویش 
دانشیار گروه مد یریت دولتی و جهانگردی 
سازمان مر کزی دانشگاه پیم‌نور 
فرانک طباطبایی دانشجوی کارشناسی ارشد 
مدیریت‌دولتی 


خانوارها زندگی نمی کنند و دارای اسستقلال : 
مکانی به طور عام هستند.در جوامع مدرن لازم 
ست که دولت ها به یاری خانواده ها بیایند تا از : 
فجایعی این چنینی جلوگیری شود. در جامعه‌ای : 
که اخلاق خدشه دار شده باشد دیگر جملاتی ¦ 
«نظیر بابا نان کک «مادری که شب ها بر گاهواره ا 
می نشیند تا خفتن باموزدا» «حسنک تصمیم ‏ 
می گیرد از فردا به موقع برسد تا حیوانات : 
زبان بسته گرسنه نمانند» «دهقان فداکار پیراهن : 
خود را برای نجات مسافران قطار در شبی سرد : 
می‌سوزاند و به مشعل تبدیل می کند» «کوکب : 
خانم با مهربانی مرخ و خروس هاراجامی دهد» 1 
و و ۱ 


دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ سال هشتادو نهم - شماره ۱۴۷ ۲۶ ۷ 


ادامه از صفحه اول 


در این میان» هر مسئول» نماینده دولتی است 
| که مشروعیت و مقبولیت خود رابه طور مستقیم 
ز طریق همین مردم اخذ کرده است و عملکرد 
: او اگر چه در مقیاسی خرد اما وجهی از عملکرد 
کو کے ر ا 
: حاکمیت در گزینش‌ها و ارزیابی‌های پس از 
: آزمون‌های استخدامی نیز از همین بابت و دلیل 
: ناشی می‌شود تا طی بررسی‌ها و ارزیابی‌ها به 
افرادی برسند که به بهترین صورت ممکن بتوانند 


+ سیاس‌های حاکمی ور عرصه خامات عمومی 
راعملیاتی کنند. بدون تردید رابطه میان حاکمیت 
* و مردم باید رابطه‌ای تعاملی» دوسویه و بر مبنای 
اعتماد متقابل باشد. طبیعتا شکل و فرم رفتاری که 
: حاکمیت دربرابر مردم اتخاذ می‌کند. همانند شکل 
و فرم رفتاری نیست که مردم در برابر حاکمیت از 
: خودبروزمی‌دهند. چه اینکه حاکمیت قانون‌گذار 
است و مردم قانون‌پذیر و در این رهگذن بر مبنای 
نوع حاکمیت از لحاظ ساختار سیاسی و مذهبی؛ 
غ حق و حقوقی در چگونگی مداخله آحاد مردم 
در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های حاکمیت 
غ پیش‌بینی می‌شود. این حاکمیت است که تعیین 
: می‌کند چه کسانی و با چه ملاک هایی می‌توانند 
: زمامدار امور باشند. حاکمیت بر حسب ارمان‌هایی 
* که پاور درد و اصولی که بان باسند لب کت و 
راهبردی که تعیین می‌کند؛ ملاک هایی را برای 
: صلاحیت زمامداران و متصدیان پست‌های خرد و 
: کلان تعیین می کند که ضامن حفظ ارزش ها آرمان 
؛ هار امرل بای که عا سفظ رشاو اسان 
نظامند. و اگر خبط و خطایی در تعیین مصادیق 
: ملاک‌های گزینشی رخ دهد عموم جامعه سیب 
: خواهد دید. چه اینکه با اختلاس‌های کلانی که 
طی سال های اخیر رخ داد اولین پیامد منفی آن, 
: لطمه دیدن اعتماد عمومی به بانک‌های عامل بود 
ودر نگاهی وسیع‌تر منافع ملی و رضایت عمومی 
: مورد آسیب قرار گرفت. به همین سبب به نظر 
: می‌رسد که حاکمیت. در تخصیص فرصت‌های 
: شغلی پیش‌رو راهی جز اصلح گزینی و شایسته 
سالاری آن هم با اولویت قرار دادن توانمندی‌های 
تخصصی ندارد و معلوم است که با تجدید نظر 
: درارزیابی‌ها و گزینش‌هاء می‌توان شاهد تجربه‌ای 
: جدید در امور استخدامی بود. باید اقتضائات جهان 
جدید را درک کرد و آنها رابه ملاک های گزینش 
: مدیران در نهادهای مختلف افزود تا بر تکالیف 
: مدیریتی آنان» تعهدی افزوده شود مبنی بر این که 
: فرصت محدود مدیریت را با روش‌های تکراری 
: دنبال نکنند. مجموعه حاکمیت. حتما توجه دارد 
که نگاه مردم رو به بالاست و سیاست‌های فردی 
: خود در حوزه‌های مختلف به ویژه سیاست های 
: اقتصادی شان را براساس سیاست‌های جاری در 
: جامعه شکل می‌دهند و به همین نسبت, در هر 
: کجا که با بی‌قانونی مواجه شوند. مقاومت خود 
1 در پایبندی به قانون را ببهوده تلقی کرده» برخحلاف 
: آیه شریفه «صبغة الله و من أحسن من الله صبغة و 
نحن له عابدون» تن به این شعار بی کفایت می‌دهند 
: که «خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو» 
: و اینگونه بی‌قانونی, نظم پیدا می‌کند و تبدیل به 
: جریانی سیال و یکسویه در جامعه می‌شود. کما 
ز اينکه بنا بر اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
: کشور حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص 
: داخلی, مالیات نمی دهد که اگر این منابع بااقیمت 
: جاری محاسبه شود. چیزی در حدود ۲۵۰ هزار 
: میلیارد تومان است که به عنوان فرار مالیاتی ثبت و 
: ضبط شده است. آیا فرهنگ ناصواب فرار مالیاتی» 


ناشی از همان نگاه رو به بالایی نیست که بی‌قانونی 
رابر قانون‌گرایی و هنجارشکنی رابر هنجارپذیری 
ترجیح می‌دهد یا اینکه نقص کار جای دیگری 
است؟ 

انکار نمی‌شود کرد که برای پیشرفت و توسعه 
باید برنامه داشت و برای اجرای برنامه نیازمند 
قوانین اجرایی, نظارتی و انتظامی مناسب هستیم. 
اینکه تا چه حدودی برنامه‌ها محقق می‌شوند به 
دلایل مختلفی مربوط می‌شود. طبیعتا در تدوین 


برنامه‌های‌توسعه‌ای, رخدادهایی غیر قابل‌پیش‌بینی 
از جمله نوس‌انات در نرخ ارز قیمت نفت و 
تحولات سیاسی در منطقه و جهان را در نظر 
می گیرند و لذا این مسال به درستی در متون 
برنامه‌ها گنجانده می‌شوند و نمی‌توانند عمده دلیل 
تحقق نیافتن برنامه‌ها باشند. اما آنچه باعث می‌شود 
که برنامه‌ای محقق نشود چیست يا به معنای دیگر 
نقص کار کجاست؟ 
نیروی انسانی کارآمد و شاخص, اگرچه 
دیریاب است اما کمیاب نیست و به قدر نیاز قابل 
یافتن است و می‌توان با به کارگیری توانمندانی از 
حوزه‌های مختلف در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای 
گام‌های جدی برداشت. اما این توانمندان و 
کارآمدان با چه ملاک ها و ارزیابی‌هایی باید کشف 
و شناخته شوند و اگر چنین ملاک هایی وجود 
دارند پس چرا مانع از مهاجرت کثیری از توانمندان 
از کشور نشده اند؟ به نظر می‌رسد که نقص کار 
را باید در امور استخدامی > جستجو کرد و اينکه 
منطق کثیری از مهاجرت‌ها به دلایل تحصیلی و 
آیا طی سالیان گذشته. مجوزهای استخدامی؛ 
براساس نیاز صنعت به نیروی حرفه‌ای و متخصص 
و شکل‌گیری و تأسیس صنایع جدید یا تجدید 
انها به منظور کسب بهره‌وری بالاء صادر شده و 
در فرایند استخدام» «توصیه‌نامه‌ها» ناکارامد بوده و 
مراقبت‌های قانونی و نظارت‌های سخت گیرانه بر 
______ ااا 
بنا بر اعلام رئیس کل سازمان امور 
مالباتی کشور. حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد 
تولید ناخالص داخلی, مالیات نمی دهد 
که اگر این منابع با قیمت جاری محاسبه 
شود. چیزی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد 
تومان است که به عنوان فرار مالیاتی 
ثبت و ضبط شده است. آیا فرهنگ 
ناصواب فرار مالیاتی. ناشی از همان 
نگاه رو به بالایی نیست که بی‌قانونی 
را بر قانون‌گرایی و هنجارشکنی را بر 
هنجارپذیری ترجیح می‌دهد 


قوانین استخدامی حاکم بوده است؟ اگر اینگونه 
می‌بود که اکنون باید بسیاری از مشکلات اجتماعی 
E‏ ره 
بودند. اگر علاقه مندیم که کشور در زمینه صنعت 
و تکنولوژی به پیشرفت‌های بی‌بازگشت دست 
یابد و برنامه‌های بلند مدت توسععه‌ای ان به 
سرانجام مطلوبی برسند یکی از راه‌های دستیابی به 
این نتیجه» بازبینی در ارزیابی‌ها و گزینش‌هاست. 
چرا که صنعت به دست توانمندان این عرصه 


در چنین حوزه‌های کاملا تخصصی. ملاک های 
ارزیابی متناسب باشند والااسپردن صنعت به دست 
سفته‌بازان و دلالان که کاری ندارد. یعنی همان 
اتفاقی که سالیانی پیش رخ داد و عده‌ای به عزم 
دور زدن تحریم‌هاء مردم را دور زدند. رشد فزاینده 
این پدیله اقتصادسوز نگران‌کننده است و مواجه 
«ارزشی» در برخورد با پدیده اختلاس‌های بانکی. 
مواجهه‌ای شایسته و قابل دفاع نیست. اگر مدیری 
که پس از گذشت دو دهه از دوران مسژولیتش به 
جای آنکه محصول دهد و به باردهی برسد و در 
عرصه خدمتگزاری خوش‌تر بدرخشد مرتکب 
فد اتصاهی فرد بان اقا معا سر این 
دارد که ملاک های مد نظر در گزینش او متضمن 
حسن عملکرد در طول دوران مدیریتش نبوده و 
نیز زمینه‌ای برای مراقبت‌ها و نظارت‌های دائمی 
ایجاد نکرده است؟ اگر مدیری با مدیرانی در 
مسژولیت خویش دچار انوع فسادها و اختلاس ها 
شوند. آنگاه آیا پرسشی پاسخ نگفته و چالشی 
مرتفع نگشته فرا روی ذهن مردم و به ویژه نسل 
جوان قرار نمی گیرد که آنان با چه ملاکی گزینش 
وبرگزیده شدهند؟ آیابااین وجود اعتبار ملاک های 
مورد اعتنا و قبول حاکمیت در کرش سین 
مدیرانی» آسیب ندیده و مورد نقد قرار نمی‌گیرد؟ 
ایا را ا کا کے و ا 
نتوانسته مانع از بروز چنین فسادهایی شود؟ و ایا 
N‏ فص نت با که 
کے ار و 
را در درون خود می‌پرورد؟ به راستی نقص کار 
کجاست؟ 

ما کار رد ا ها 
و دقت‌ورزی‌هایی که در امور گزینش صورت 
می‌گیرد و قیاس دقیقی که میان شرایط متقاضیان 
انجام می‌پذیرده پدیده فساد و اختلاس که طی 
سالیان اخیر از رخ می‌نماید و باعث شگفتی و 
حيرت مردمانمان نیز شده است. در بستر و زمینه‌ای 
آرام متولد می‌شود. رشد می کند و متورم می‌گردد؟ 


نقص کار کجاست که محاکمات قضایی متعدد 
در این زمینه» بازدارنده نبوده و میل و رغبت برای 
ختلاس از بین نبرده است؟ ایا مدیری که راضی : 
به اختلاس می‌شود فراموش کرده است که دربدو : 
استخدام تعهد داده است که به دین مبین اسلام يا ِ 
یکی از ادبان رسمی کشور مؤمن است و به قانون ‏ 
ساسی نیز التزام داشته باشد؟ ایا پاییندی به این دو : 
مهم برای ممانعت آنان از اختلاس» کافی نبوده 


است؟ پس نقص کار کجاست؟ 
بدون تردید. فرایند اجرای قوانین استخدامی 
در کشور به جراحی باز نیازمند است تا از پی خود. 
صحت و سلامت را به کالبد نظام اداری باز گرداند 
و ان را از ابتلا به مرض‌های اقتصاد سوز مصون 
بدارد. کسانی که در صدد اجرای بی‌کم و کاست 
قوانین استخدامی هستند باید بدانند» که هنگامی 
می‌توانند در مناسب‌سازی قوانین استخدامی با 
اهداف سند چشم‌انداز توفیق يابند. که معایب» 
نقایص و کاستی‌های موجوددر نحوه‌اجرای‌قوانین ‏ . 
فعلی راء با بی‌طرفی و کار کارشناسانه بشناسند و : 
با معادل‌سازی جایگزینی و ابقای قوانین مفید و : 
کارامد قوانین استخدامی رابه نحوی دنبال کنند تا : 
عادلانه‌ترین غربال در شایسته گزینی اتفاق بیافتد. 
چنین تغییراتی» آیا باید درمواجهه با نیازهای جدید 
و دیدگاه‌های نوین مدیریتی, واجد چه اصول و : 
ای باردارندهی پاش تا با اعمال آنمعضلات ۱ 
کنونی مهار شود؟ آیا با چه نشانه‌ها و علائمی 
می‌توان, به نتایج چنین تغییراتی» اعتماد واعتنا کرد؟ 
و ایا اساس؛ چنین تغییراتی. که محتوای قوائین 
موجود را دگرگون و کارکرد ان را با پارامترهایی 1 
ساوسو 
اگر علاقه مندیم که کشور در زمینه 
صنعت و تکنولوژی به پیشرفت‌های 
بی‌باز کشت دست یابد و برنامه‌های 
بلند مدت توسعه‌ای آن به سرانجام 
مطلوبی برسند. یکی از راه‌های دستیابی 
به این نتیجه. بازبینی در ارزیابی‌ها و 
گزینش‌هاست 
mmm‏ 
E NS‏ 
اجرایی خواهند داشت؟ در همین رابطه» راهبردها 
و رویکردها باید به گونه‌ای باشند تا با تصویب : 
قوانین بازدارنده از هرگونه انحراف و تداخل در 
اجرای صحیح قوانین استخدامی پیش‌بینی شده : 
جلوگیری به عمل آورند و به تبع آن, مجریان 
را در این رابطه مکلف به رعایت تمامی موازین 
قانونی نمایند. به موارد فوق» تلاش برای اجرای 
درست قانون از جانب ناظران ذیصلاح و نیز جلب 
رضایت عموم متقاضیان استخدام در فرصت‌های 
شغلی پیش‌رو را نیز بیافزائید که بی‌ارتباط به جنبه 
روانی قضیه نیست. 0 
اشاره تأکیدی نگارنده بر بدیده احتلاس و : 
پیوند آن با ازمون‌های اس تخدامی سال جدید. : 
برمی‌گردد به تعریف پدیده اختلاس به معنای 
«برداشت غیرقانونی اموال دولتی با غیردولتی که 
به دست کارمندان و کارکنان دولت يا وابسته به 
دولت صورت می‌گیرد» و لذا نگرانیم که مبادا 
گزینش‌های جدید. زمینه را برای نوزایی و تولد 
احتلاسگران آینده فراهم سازد و در چند دهه 
بعد. سرمایه نسل ‌های اتی به «شیوه خاوری» 
چپاول‌شوند. 
حتما و لازم اسست تا در کنار ملاحظات : 
ایمانی و احلاقیء مراقبت‌های دائمی از رویکرد و : 
عملکرد مدیران نیز صورت پذیرد و پیش از آنکه : 
از ایمانش بپرسند از تعهدش به وطن و منافع ملی : 
سرا بگیرند و اینکه تا کجا می تواند در برابر : 
وسوسه‌هایی که می‌تواند آسیب جدی به اعتماد : 
ملی بزند مقاومت کند. 


اطلایات 


چهل سال پیش... 
تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز بکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه 
۴ (برابر با ۲۲ ربیع الثانی ۴۰۱۳۹۵ مه ۱۹۷۵) نقل شده است. 


۵۰ هزار دختر روستائی معلم روستایی میشوند 

وزارت تعاون و امور روستاها در جهت تشویق 
روستائیان به سواد آموزی طرح تازه‌ای را به موقع 
اجرا میک ارد در طرح تازه وزارت تعاون و امور 
روستاها به مسئله تشویق دختران روستائی توجه 
خاصی مبذول گردیده‌به طوری که انگیزه‌های 
تازه‌ای در بین طبقه نسوان جامعه روستائی برای 
سواد اموزی به وجود می‌آورد. 

طرح وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به 
این نکته که دختران روستائی رغبت چندانی برای 
درس خواندن نشان نمیدهند» هر ساله عده زیادی از 
دختران روستائی را اموزش داده و با برقراری حقوق 
مکفی روانه روستاهای کشور می‌کند. 

شروع مرحله اول اجرای طرح در حدود دو 
هزار دختر روستائی را در بر می‌گیرد که این تعداد 
ضمن آموزش نه ماهه روش تعلیم در روستاها را 
فرا میگیرند.معاون وزیر تعاون و امور روستاها اضافه 
کرد که اجرای این برنامه حداقل بمدت ده سال 
پیش‌بینی شده است که طرف مدت مذکور نزدیک 
به پنجاه هزار دختر روستایی بعنوان مربی کودک و 
معلم روستایی به روستاها میروند. 

در فروش آپارتمان‌های دولتی «پارتی بازی نمی‌شود» 

در حالی که وزیر مسکن و شهرسازی صبح 
خیابان تاج را بزمین میزد اعلام ال که وزارت 
مسکن و شهرسازی و سازمان‌های دیگر آن مانند 
سازمان مس‌کن و بانک رهنی ایران دهها هزار 
ساختمان جدید در تهران و شهرستان‌ها بنا خواهند 
کرد. همایون جابر انصاری وزیر مسکن و شهرسازی 
در گفتگویی با خبرنگاران در مورد نحوه فروش 
آپارتمان‌ها گفت: برای اينکه هیچ‌گونه پارتی‌بازی 
نشود.اپارتمان‌های تاج رابه شرکت‌های تعاونی 
مسکن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی واگذار 
خواهیم کرد تا این شرکت‌ها بین اعضاء خود 


۲ هزار مهندس و تکنیسین در صنایع فولاد مشغول کار میشوند 

۳۰ نفر مهندس در رشته‌های مختلف امروز 
از جانب شرکت ملی صنایع فولاد ایران برای 
کارآموزی به ایتالیا اعزام شدند. این گروه در یک 
دوره شش ماهه «طراحی پروژه» شرکت می کنند و 
پس از باز گت در مجتمع‌های ذوب‌اهن گازی 
ایران مشغول بکار خواهند شد. 

امروز گفته شد نیروی انسانی طرحهای اجرائی 
شرکت ملی صنایع فولاد ایران حدود ۴۰ هزار نفر 
براورد شده است که ۰ هزار نفر ان مهندس و 
کارمند و حدود ۱۲ هزار نفر تکنیسین و ۱۸ هزار نفر 
بقیه کارگران ماهر و نیمه ماهر و ساده خواهند بود. 

اران ۱۲۵ میلیون دلار به مصر کمک کرد 

کویت خب ر گزاریها-روزنامه کویتی «السیاسه» 
دی روز گزارش داد که به دنبال ارس‌ال یک پیام 
خصوصی فوری از طرف انور سادات که هفته پیش 
وسیله فرستاده مخصوص وی اشرف مروان ان 
تقدیم ایران شد ایران مبلغ ۱۲۵ میلیون دلار به مصر 
اهدا کرد.این روزنامه اضافه میکند که هدف از این 
ی 
مالی وخیمی است که از یکسال و نیم پیش با ان 

بندر عباس سالی ۶ کشتی ۲۰ هزار تنی میسازد 

مقدمات تاسیس یک کارخانه بزرگ 
کشتی‌سازی در ۲۷ کیلومتری بندرعباس. در زمینی 
به مساحت ۹۶۰ هزار مترمربع فراهم شد.ظرفیت این 
کارخانه عظیم در سال ساختن شش فروند کشتی 
۰هزار تنی و تعمیر یکصد فروند کشتی صدتا 
را 
کشتی‌هااست. 

به سربازان وظیفه دیپلمه ۲۵۰تومان حقوق داده میشود 

در جلسه علنی امروز مجلس شورایملی معاون 
پارلمانی وزارت جنک لایحه اصلاح تبصره ۲ ماده 
۶ قانون خدمت وظیفه عمومی را تقدیم کرد. 

بموجب این لایحه دار گان دیپلم کامل 
دبیرستان و فوق‌دیپلم که بخدمت سربازی وظیفه 
مانند مشمولان عادی اعزام میشوند در حین آموزش 
مقدماتی نظامی از ۱۲۵۰ ریال و پس از ان از ۲۵۰۰ 
ريال حقوق ماهانه استفاده خواهند رد. 


شنیده‌ام که درویشی در آتش فقر 
می‌سوخت و وصله بر وصله می‌دوخت و دلش 
را باین بیت آرام می‌کرد: 

به‌نان‌حشک قناعت کنیم و جامه دلق 

که بارممحنت خود به که بارمّت خلق 

کسی گفتش:«چه نشینی که فلان در این 
شهر طبعی کریم دارد و کرزمی عمیم؛میان به 


خدمت آزادگان بسته است و بر در دلها نشسته. 


۳۸۴۶ 


3 


a 
ص‎ 


7 
5 ج 


E 


کشف ٤]‏ تن مواد مخد ر توسط پلیس کلمبیا/ منبع: تلگراف 


جدول شرح درمتن 


دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - سال هشتادو نهم -شماره ۲۶۱۴۷ 


اگر بر صورت حال تو - چنان که‌هست -مطلع 
گرد پاس خاطر عزیزان داشتن منت دارد و 
غنیمت شمارد.« کت بسامورشی که به گرسنگی 
مردن» به که حاجت به کسی بردن.) 
کزبهر جامه»رقعه بر خواجگان نبشت 
حقا که باعقوبت دوزخ برابرست 
رفتن به پایمردی همسایه در بهشت 


امروز در تاریخ 
دولت ایران ورود یونانیان رابهمصرممنوع کرد 
E O ES‏ 
صدور دستوری ورود یونانیان‌رابه مصر ممنوع اعلام کرد. 
طبق محاسبه تقویم نویسان این دستو ر که به سه زبان و سه 
خط نوشته شده بود چهارم ماه می ان سال صادر شد. علت 
صدوراین دستوراین بود که یونانیان به تحریک مصری‌ها 
بر ضد دولت ایران ادامه می دادند. درقرون قدیم» مصربه 
RD SE E‏ 
خواجه عبدالله انصاری؛ ادیب عارف و اندیشمندایرانی 
MME‏ ارف وال 1 
ایرانی»چهارم ماه‌می سال ۱۰۰۶ میلادی چشم به جهان 
گشود و ۸۲سال عمر کردو در شهر هرات درگذشت.وی 
معاصر خواجه نظام الملک و ابوسعید ابی الخیر بود. کتاب 
اسرار و جزوه دل و جان و رساله های قلندرنامه» هفت 
حصارو محبت نامه از جمله تالیفات اوست. مناجات نامه 
خواجه‌عبد اه ازلحاظ ساد گی گفتاروشیرینی‌بیان» کم نظیر 
توصیف‌شده‌است. 
در گذشت‌سلطان حسین بایقرا 
سلطان حسین بایقرا از نوادگان امیرتیمور گورکان 
چهارم‌ماه‌می‌سال ۱۵۰۶ میلادیدرشهرهرات د رگذشت. 
وی که‌هنگام مرگ ۶۸س‌له‌بودپس ازدرگذشت 
پدرش برقسمتی از خراسان حکومت می کرد.هرات‌قرن‌ها 
حاکم نشین خراسان بود. انگلیسی هاباجنگ هرات را در 
سال ۱۸۵۷ ازایران جداکردند. 
تولید آسپرین به عنوان دارو ر 
کار خانهبایرآلمان‌چهارم‌ماه‌می ۱۸۸۹ آسپرین راکه‌هر 
چند وقت یک بار برایش یک خاصیت تازه کشف می کنند 
به عنوان داروی جدیدالاختراع به صسورت پودر به بازار 
فرستاد.بهاين ترتیب آسپرین یکی از قدیمی ترین داروهای 
دوران جدید است که در هر نقطه از جهان به دست می اید و 
بدون نسخه دکتر به فروش می رسد. در دهه های اخیرانواع 
مشتقاتآسپرین بانامهای مختلف به بازارآمده‌است, 
ایزوله کردن عنصررادیواکتیو 
دراین روزاز سال ۱۹۰۲«پیر» و «ماری» کوری-زن و 
شوهرفیزیکدان فرانسوی-موفق شدند عنصر رادیواکتیو 
«رادیوم20111002 راایزوله کنند.بااین عمل راه‌برای 
گسترش فیزیکاتمی ودستیابیبهانرژیاتمی‌ونیزساخت 
بمب آن باز شد و.... با این پیروزی سال بعد جایزه نوبل 
فیزیک به پیر و ماری کوری تعلق گرفت. مادام کوری در 
سال ۱٩۱۱‏ نیز به خاطر کارهایش روی عنصر ۴101111٩‏ 
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